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Vorwort 


Durch  die  bahnbrechenden  Arbeiten  von  Heinbich  Hebtz  sind  die 
von  Fakaday  begründeten,  von  Maxwell  und  Helmholtz  weiter  ent- 
wickelten ,,neueren^'  Anschauungen  über  das  Wesen  der  magnetischeu, 
elektrischen  und  optischen  Erscheinungen  zu  einem  gewissen  Abschluss 
gelangt  Sie  führen  die  Herrschaft  in  dem  ganzen  Lehrgebäude,  um 
die  sie  lange  mit  älteren  Theorien  gestritten  hatten,  und  doch  sieht 
man  sie  in  den  meisten  Darstellungen  noch  immer  vielfach  mit  den 
aus  den  älteren  Auffassungen  hervorgewachsenen,  jetzt  rudimentär  ge- 
wordenen  Begriffsbüdungen  verquickt,  oder  wohl  gar  diesen  unter- 
geordnet 

Ich  habe  daher  im  Vorliegenden  den  Versuch  gewagt,  jene  Auf- 
fassungen auch  in  die  systematischen  Darstellungen  der  genannten 
Erscheinungsgruppen  einzuführen  und  die  Lehre  vom  Magnetismus  und 
der  Elektricität  durchweg  dem  neuesten  Stande  der  theoretischen  Er- 
kenntnis  entsprechend  aus  den  Fundamenten  zu  entwickeln.  AhnUche 
Versuche  lagen  schon  in  Menge  vor,  doch  meist  nur  in  Form  ver- 
einzelter Au&ätze,  welche  mehr  oder  weniger  umfangreiche  Teilgebiete 
in  der  genannten  Weise  behandeln  oder  den  Gang  der  Ableitung  nur 
flüchtig  skizzieren.  Noch  fehlte  es  an  einem  zusammenfassenden  Lehr- 
buche, welches  einerseits  die  experimentellen  Grundlagen  dieser  neueren 
Anschauungen  in  fasslicher  Weise  etwa  in  dem  Umfange  entwickelt,  in 
welchem  sie  nach  des  Verfassers  Überzeugung  thatsächlich  in  dem 
Rahmen  einer  Vorlesung  über  Experimentalphysik  an  einer  Universität 
oder  technischen  Hochschule  aufzunehmen  sind,  und  das  andererseits 
auch  für  die  theoretische  Vertiefung  jener  Anschauungen  das  Verständnis 
anzubahnen  sucht 

Die  vorliegende  Darstellung  ist  aus  solchen  Vorlesungen  des  Ver- 
fassers sowohl  über  die  experimentelle  wie  die  theoretische  Behandlung 
des  Gegenstandes  hervorgegangen,  in  denen  er  reichliche  Gelegenheit 
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hatte,  sich  Ton  dem  hohen  didaktischen  Werte  gerade  der  neueren 
Auffassungen  und  der  durch  sie  gebotenen  Methodik  zu  überzeugen. 
Drei  Begriffe  wurden  schärfer  betont,  als  dies  sonst  in  Lehrbüchern 
zu  geschehen  pflegt:  der  Kraftlinienbegriff,  der  Begriff  der 
magnetischen  und  elektromagnetisciren  Feldenergie  und  der- 
jenige der  Symmetrie  eines  von  magnetischen  Kräften  erfällten 
Mediums. 

Für  die  neuere  Entwickelung  der  Lehre  von  der  Elektricität  und 
dem  Magnetismus  ist  charakteristisch,  dass  das  WesentUche  der  Fr- 
scheinungen  in  den  Aussenraum  ihrer  Träger,  in  das  ,,Feld''  verlegt 
wird.  So  sind  es  bei  den  Magneten  nicht  mehr  hypothetische,  an  ge- 
wissen Punkten  aufgehäufte  Fluida,  die  unvermittelt  in  die  Feme 
wirken,  sondern  Druck-  und  Zugspannungen  im  Felde,  welche  die 
„Pondera^^  bewegen.  Beim  galvanischen  Strome  fliesst  nicht  etwas  im 
Leiter,  sondern  der  wichtigste  Teil  der  ganzen  Erscheinung  spielt  sich 
in  dem  umgebenden  Räume,  in  dem  wir  die  magnetischen  Strom- 
wirkungen bemerken,  im  „Stromfelde''  ab.  Daher  sind  es  diese  Felder 
und  die  durch  sie  kontinuierlich  von  Stelle  zu  Stelle  fortschreitenden 
Kräfte,  die  „Kraftfelder**,  welche  wir  bei  den  neueren  Theorien  in  dem 
Vordergrunde  des  Interesses  stehen  sehen;  ihr  Bau,  ihre  Struktur  wird 
durch  die  „Kraftlinien"  beschrieben. 

Durch  die  Einführung  und  konsequente  Anwendung  des  Kraft- 
linienbegriffes  kann  das  ganze  Gebiet  in  einheitlicher  xmd  vollkommen 
systematischer  Weise  behandelt  werden.  Die  einzelnen  Erscheinungs- 
gruppen stehen  nicht  unvermittelt  nebeneinander,  wie  es  der  historischen 
Entwickelung  entspricht,  sondern  sind  zu  einer  Kette  innerUch  not- 
wendig  aus-  und  aufeinander  folgender  Thatsachen  verbunden.  Femer 
gewinnen  die  einzelnen  Gesetze  sehr  an  Anschaulichkeit,  da  man  sie 
meist  unmittelbar  aus  den  Krafüinienbildem  ablesen  kann.  Endlich 
ist  es  von  Wichtigkeit,  schon  von  vornherein  diejenigen  Vorstellungen 
einzuführen,  welche  sowohl  der  herrschenden  Theorie  zu  Grunde  liegen 
als  auch  in  der  Praxis,  der  hoch  entwickelten  Technik,  die  grösste 
Rolle  spielen,  denn  nur  dadurch  bleibt  die  Kontinuität  fiir  den  nach 
der  einen  oder  anderen  Seite  weiter  Lernenden  gewahrt  Darum 
wurde  auch  die  Konstruktion  magnetischer  und  elektromagnetischer 
Kraftliniendiagramme  mit  aufgenommen;  sie  erläutern  am  besten  die 
FASADAY-MAXwELLSchen  Grundideen;  femer  haben  sich  gerade  aus 
ihnen  unter  den  Händen  der  Führer  der  elektrotechnischen  Gross- 
industrie Hilfsmittel  von  einer  Tragweite  entwickelt,  dass  gewiss  auch 
der  Femerstehende  wenigstens  an  den  Prinzipien  dieser  elektrischen 
„Graphostatik'^  ein  Literesse  nehmen  wird. 
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Die  eben  angedeuteten  Vorzüge  der  Eraftliniendarstellung  dürften 
heute  kaum  mehr  von  jemand  geleugnet  werden;  ganz  besonders 
freudig  ist  es  zu  begrüssen,  dass  auch  aus  der  Beihe  der  Fachvertreter 
an  höheren  Lehranstalten  mit  Nachdruck  auf  die  Notwendigkeit  und  die 
Möglichkeit  hingewiesen  wird,  den  Eraftlinienbegriff  schon  in  den  Schul- 
unterricht einzuf&hren,  wovon  eine  Eeihe  trefflicher  Aufsätze  und  Pro- 
grammschrlften  Zeugnis  ablegt  Dass  das  vorliegende  Buch  über  die 
Grenze  dessen,  was  etwa  in  der  Schule  von  den  neueren  Anschauungen 
gebracht  werden  kann,  hinausgeht^  namentlich  in  den  späteren  Eapitelu, 
lehrt  ein  Blick  schon  auf  das  Inhaltsverzeichnis;  indessen  wird  der 
geschickte  Lehrer  selbst  leicht  das  für  ihn  Brauchbare  herausfinden. 

Über  den  Wert  von  energetischen  Betrachtungen  streitet  man 
noch;  dennoch  kann  nicht  geleugnet  werden,  dass  der  Energiebegriff 
gerade  auf  elektrodynamischem  Gebiete  hervorragend  wichtig  ist  Es 
lässt  sich  nicht  nur  zeigen,  dass  das  wesentlich  Unterscheidende  der 
verschiedenen  Theorien  der  elektrischen  und  magnetischen  Feldzustände 
in  der  Deutung  des  Energieinhaltes,  den  jedes  einzelne  Baumelement 
zu  dem  Gesamtinhalte  des  Feldes  an  Energie  beiträgt,  zu  suchen  ist, 
sondern  die  Vorstellungen  der  Energielokalisation,  der  Energiewanderung 
haben  sich  hier  als  besonders  fruchtbar  erwiesen;  die  wichtigsteh  An- 
wendungen des  Gebietes  endlich,  die  Erzeugung  von  Starkströmen  durch 
Liduküon,  der  Motorenbetrieb,  die  Eraftübertragnug  beruhen  auf  der 
Umwandlung  mechanischer  Energieformen  in  elektromagnetische  Feld- 
energie und  umgekehrt 

Bei  der  Verwendung  der  elektrischen  Energie  in  allen  Formen 
und  zu  allen  Zwecken  spielen  die  beiden  durch  Amperes  einerseits, 
durch  Volts  andererseits  gemessenen  Faktoren  der  Energie  die  grösste 
Bolle;  diesen  Faktoren  und  ihrer  Transformation  ist  daher  besondere 
Aufmerksamkeit  geschenkt  worden.  Namentlich  in  den  späteren  mehr 
theoretisch-mathematischen  Eapiteln  ist  der  Energiebegriff  mit  Vorteil 
stets  in  den  Vordergrund  gestellt  worden;  mit  Bücksicht  hierauf  hätte 
das  Buch  vielleicht  sogar  „Magnetische  Energiefelder''  betitelt  werden 
können. 

Die  Symmetrieeigenschaften  der  von  magnetischen  Wirkungen 
durchsetzten  Feldmedien  entscheiden  über  die  Brauchbarkeit  oder  Un- 
brauchbarkeit  einer  mechanischen  Hypothese  oder  eines  Bildes,  welches 
zur  Erläuterung  der  magnetischen  Zwangszustände  herangezogen  werden 
solL  Sie  zeigen  besonders  wie  die  Weiterentwickelung  der  Faraday- 
MAXwELLschen  Anschauungen  naturgemäss  zu  der  namentlich  von 
Helmholtz  und  Hebtz  vertretene  Cykelntheorie  führt,  d.  h.  wie  längs 
der  Magnetkraftlinien  Vorgänge  anzunehmen  sind,  welche  kinematisch 
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aufgefasst  einer  Drehbewegung  entsprechen  (achsialer  oder  cyklischer 
Charakter  der  Magnetkraftlinien),  eine  Auffassung,  die  sich  neuerdings 
wieder,  z.  B.  bei  den  Versuchen  von  Zeemann  über  den  Einfluss  des 
Magnetismus  auf  Spektralerscheinungen,  als  überaus  fruchtbar  er- 
wiesen hat  — 

Der  I.  Abschnitt  des  Buches  ist  den  Kraftfeldern  von  Dauer- 
magneten gewidmet;  er  hat  eine  mehr  vorbereitende  Aufgabe;  an  den 
einfachsten  Beispielen  sollen  die  neuen  und  im  Verlaufe  des  weiteren 
Ausbaues  nötigen  Begriffe  erläutert  werden.  Mathematische  Entwicke- 
lungen  sind  hier  fast  noch  ganz  vermieden,  das  Experiment  ist  in  den 
Vordergrund  gestellt  Abweichend  von  dem  gewöhnlichen  Gange  der 
Darstellung  werden  die  grundlegenden  Begriffe  des  magnetischen  Kraft- 
feldes und  der  Kraftlinien  nicht  erst  bei  Besprechung  der  künstlichen 
Magnetformen,  sondern  schon  bei  dem  natürlichen  Magneten  eingeführt. 
Bei  der  den  11.  Abschnitt  ausmachenden  Lehre  von  dem  galvanischen 
Strome  sind  die  Feldeigenschaften  vorangestellt,  wodurch  sich  unmittelbar 
die  Lehre  vom  Elektromagnetismus  und  von  der  Elektrodynamik  ergiebt 

Der  ni.  Abschnitt  behandelt  die  Erscheinungen  der  Induktion, 
wobei  wiederum  die  qualitativen  Erscheinungen  vor  den  quantitativen 
diskutiert  werden.  Im  Anschluss  an  die  Einführung  der  Energiefaktoren 
werden  die  wichtigsten  Typen  der  Generatoren  und  Transformatoren 
elektrischer  Energie,  durch  Modelle  erläutert,  besprochen;  auch  der 
mehrphasigen  Wechselströme,  der  Drehströme,  sowie  der  elektrischen 
Kraftübertragung  wurde  dabei,  wenn  auch  naturgemäss  nur  in  äusserster 
Kürze,  gedacht  An  der  Hand  der  HELMHOLTzschen  Cykelntheorie  konnten 
die  Begriffe  der  Selbstinduktion  und  der  wechselseitigen  Induktion 
sowie  die  Erscheinungen  der  Transformation  elektromagnetischer  Feld- 
energie in  Wärme  (Widerstand)  und  des  Stromverlaufes  in  Gleichstrom- 
und  Wechselstromkreisen  veranschaulicht  werden. 

Der  IV.  Abschnitt  ist  den  Vorgängen  im  freien  elektromagnetischen 
Kraftfelde  gewidmet  Er  behandelt  die  Wanderung  und  Ansammlung 
der  Feldenergie  bei  geschlossenen  und  ungeschlossenen  Strömen  (Kon- 
densatoren, Kapacitätsbegriff),  femer  die  elektrischen  Schwingungen, 
und  giebt  eine  Ableitung  der  MAXWELLschen  Theorie  und  zwar  mög- 
lichst direkt  aus  den  dieser  zu  Grunde  liegenden  Erfahrungsthatsachet 
und  spezielleren  Anschauungen.  Die  in  die  HEETZsche  Form  über- 
geführten Gleichungssysteme  werden  dann  dazu  benutzt,  die  Gleichungen 
für  die  wichtigsten  elektro-optischen  Erscheinungen  herzuleiten. 

Bei  der  ursprünglichen  Anlage  des  Buches  bestand  die  Absicht, 
an  dieser  Stelle  auch  auf  die  Bedingungen  einzugehen,  unter  denen  die 
MAXWELLsche   Theorie   das   Auftreten   von   elektrischen  Longitudinal- 
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wellen  gestatten  würde,  weil  man  auf  diesen  Punkt  in  neuerer  Zeit 
wieder  vielfach  zurückgekommen  ist  bei  den  Versuchen,  die  Natur 
der  von  Eöntgen  entdeckten  Strahlen  zu  erklären.  Es  hätte  indessen 
zu  diesem  Zwecke  weiter  ausgeholt  und  unter  anderem  auf  die  Leucht- 
Yorgänge  in  gasverdünnten  Bäumen  zurückgegriffen  werden  müssen. 
Da  jedoch  der  Umfang  des  Buches  eine  gewisse  Grenze  nicht  über- 
schreiten sollte,  so  musste  von  einem  Eingehen  auf  diese  theoretisch 
recht  interessante  Frage  doch  schliesslich  Abstand  genommen  werden. 
Dafür  sind  die  Untersuchungen,  welche  uns  Heinrich  Hertz  wie  sein 
Vermächtnis  in  seinem  posthumen  Werke  „Prinzipien  der  Mechanik" 
hinterlassen  hat,  in  den  letzten  Kapiteln  ausführlicher  dargestellt 
worden,  da  sie  augenblicklich  in  gewissem  Sinne  den  Gipfel  in  der 
Entwickelung  der  theoretischen  Anschauungen  über  unser  Erscheinungs- 
gebiet überhaupt  darstellen.  Diese  wichtigen  letzten  Konsequenzen 
der  Faraday  -  MAxwELLschen  Begriffswelt  sind  nur  andeutungsweise 
von  dem  zu  fiiih  Dahingeschiedenen  noch  kurz  vor  seinem  Ende  seinen 
„Prinzipien"  eingefügt  worden;  ihre  Bedeutung  scheint  noch  nicht  ge- 
nügend erkannt  zu  sein.  Hertz  knüpft  an  Arbeiten  von  Helmholtz 
an.  Ich  möchte  ihm  hierin  folgen,  aber  seine  letzten  Errungenschaften 
in  der  Erkenntnis  der  elektrischen  Erscheinungen  losgelöst  von  dem 
Systeme  seiner  Mechanik  in  ihrer  individuellen  Bedeutung  darzustellen 
versuchen.  — 

Viele  der  in  dem  vorliegenden  Buche  beschriebenen  Apparat-  und 
Modellanordnungen  sind  neu,  und  wenn  dieselben  auch  zum  Teil  sehr 
einfach  sind,  so  haben  sie  sich  doch  zur  Erläuterung  der  in  den  neuen 
Theorien  fundamentalen  Begriffe  und  Gesetze  bei  meinen  Vorlesungen 
in  Erlangen,  Leipzig  und  Kiel  sehr  bewährt 

Bei  der  Herstellung  der  Clich^s  für  die  KraftUnienbilder  wurde 
ich  durch  Herrn  Hans  Boas,  bei  der  Lesung  der  Korrektur  von  Herrn 
cand.  rer.  nat  Ludwig  Eellstab  in  Kiel  in  dankenswerter  Weise 
unterstützt 

Zu  ganz  besonderem  Danke  bin  ich  der  Verlagshandlung  ver- 
pflichtet, welche  keine  Mittel  gescheut  hat,  die  recht  schwierige  Ke- 
produktion  der  Krafthnienbilder  und  Felddiagramme  sowohl,  wie  auch 
die  äussere  Ausstattung  des  Buches  zu  einer  möglichst  vollkommenen 
zu  machen. 

Kiel,  im  Mai  1897. 


Hermann  Ebexjb,^ 

C^  "7u£Z) 
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I.  Abschnitt. 


Erscheinungen  des  Magnetismus. 


Ebbrt,  Kraftfelder. 


1.  Kapitel. 

Der  Magnet  und  das  magnetische  Feld. 

A)   Der  einfache  natürliche  Magnet. 

1.  Der  Magnetstein.  —  Bereits  im  Altertum  war  es  aufgefallen, 
dass  gewisse  Eisenerze  die  Eigenschaft  besitzen,  kleinere  Eisenteilchen 
in  besonderer  Weise  an  sich  haften  zu  lassen.  Ausgezeichnet  waren  in 
dieser  Beziehung  vor  allem  die  Erze,  welche  aus  den  Gruben  bei  der 
Stadt  Magnesia  am  Mäanderflusse  in  Earien  (Kleinasien)  stammten,  so 
dass  der  „magnetische  Stein"  [ij  Mayvfjng  A/^og)  eine  gewisse  Be- 
rühmtheit erlangte.  Er  gab  der  ganzen  hier  zu  behandelnden  Er- 
scheinungsgruppe den  Namen  der  „magnetischen". 

Den  Stein  selbst  nennt  man  kurz  einen  Magneten  und  zwar  zum 
Unterschied  vom  künstlich  hergestellten  einen  „natürlichen  Magneten". 

Der  „Magnetstein"  oder  auch  das  Magneteisen  ist  ein  aus  gleichen  Äquiva- 
lenten Eisenoxyd  und  Eisenoxydul  nach  der  Formel  FeO'Fe^Os  zusammengesetztes 
Eisenerz  (Ferroferrioxyd).  Meist  kommt  es  in  dichten  homogenen  Stücken  von 
mattglänzend  schwarzer  Farbe  vor;  ist  es  krystallisiert,  so  zeigt  es  die  Formen 
des  regulären  Systems.  Ausser  ihm  kommt  auch  der  Schwefelverbindung  des  Eisens, 
dem  Magnetkies  (6  FeS'FegSs)  die  genannte  Fähigkeit  zu.  In  viel  geringerem 
Grade  findet  man  sie  bei  den  Kobalt-  und  Nickelerzen. 

2.  Die  magnetische  Eigenschaft.  —  Versuch  1.    Man  wälzt 

ein    Stück   Magneteisen   in   Eisenfeilicht:    An   vielen,   nicht   an   allen 

Stellen,   besonders   an  hervorspringenden  Ecken   und  Kanten  bleiben 

Büschel  oder  Barte  von  Feilicht  hängen. 

Taucht  man  einen  beliebigen  anderen  Körper ,  z.  B.  einen  Finger,  in  das 
Feilicht,  so  bleiben  ebenfalls  einige  Späne  hängen ,  das  Anhaften  ist  aber  augen- 
scheinlich von  ganz  anderer  Art.  Der  Vergleich  lässt  erkennen,  dass  von  dem 
Magnetstein  eine  besondere  Wirkung  auf  die  Eisenteilchen  ausgeübt  wird. 

Wiederholt  man  den  Versuch  mit  anderen  Prüfungskörpem  als 
Eisenteilchen  und  lässt  den  Magnetstein  z.  B.  auf  Kupfer-  oder  Messing- 
späne oder  auf  Kieselsäure  (SiOg)  in  Form  von  Quarzsand  einwirken, 
so  bemerkt  man  ausser  dem  Anhaften  (Adhärieren),  welches  eine  all- 

1* 
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gemeine  Eigenschaft  miteinander  in  Berührung  gebrachter  Körper  ist, 
keine  besondere  Wirkung  auf  die  Teilchen. 

Hieraus  ist  noch  nicht  zu  schliessen,  dass  die  genannten  Körper  überhaupt 
nicht  der  magnetischen  Wirkung  unterworfen  sind.  Wir  werden  später  erwähnen, 
wenn  wir  die  Erzeugung  sehr  starker  magnetischer  Wirkungen  kennen  gelernt 
haben,  dass  alle  Substanzen,  selbst  die  Gase,  auf  die  magnetische  Einwirkung 
reagieren.  Unser  Versuch  lehrt  also  nur,  dass  Eisen  dies  in  ganz  hervorragender 
Weise  thut.  Daher  werden  wir  es  zum  näheren  Studium  dieser  Wirkungen  hinfort 
verwenden.  Wir  bezeichnen  es  als  „starkmagnetisch*^,  im  Gegensatz  zu  „schwach 
magnetischen*^  Körpern;  uumagnetische  giebt  es  nicht 

3.  Begriflr  des  Magneten.  -—  Jedes  Gebilde,  von  dem  ähnliche  Wir- 
kungen ausgehen,  wie  vom  Magnetstein,  wollen  wir  einen  „Magneten'^ 
nennen. 

So  wird  uns  der  sogenannte  „galvanische  Strom^*  zunächst  als  ein  „Magnet*^ 
entgegentreten,  weil  wir  bei  seiner  Schilderung  von  seinen  „magnetischen  Wir- 
kungen*' ausgehen  wollen,  die  wir  uns  zunächst  gerade  so  durch  Eisenfeilicht  an- 
schaulich machen,  wie  wir  es  hier  in  dem  ersten  Abschnitt  mit  allen  „gewöhnlichen" 
Magneten  thun. 

4.  Nähere   PrOfung    der   Art   der  magnetischen   Wirkung.   — 

Versuch  2.  Beim  Drehen  eines  Stückes  Magneteisenstein,  welches 
in  Eisenfeilicht  getaucht  worden  ist,  zeigen  sich  die  anhaftenden 
Büschel  nicht  nur  dem  Einfluss  der  Schwere  unterworfei),  sondern  sie 
scheinen  selbst  der  Sitz  von  besonderen  Wirkungen  geworden  zu  sein : 
Zwischen  ihren  einzelnen  Fasern  findet  offenbar  eine  Wechselwirkung 
statt;  sie  zeigen  eine  gewisse  Steifigkeit.  Sucht  man  sie  von  dem 
Magneteisenstück  zu  entfernen,  so  ziehen  sie  sich  zu  Ketten  aus,  indem 
sich  Eisenteilchen  an  Eisenteilchen  hängt. 

Besonders  deutlich  sieht  man  dieses,  wenn  man  die  Teilchen  durch 
eine  Unterlage  unterstützt,  so  dass  sie  nur  zum  Teil  von  dem  Magnet- 
stein getragen  werden. 

Versuch  3.  Auf  ein  Stück  weissen  Kartons  streut  man  Eisen- 
feilicht und  fährt  mit  einer  Ecke  des  Steines,  die  sich  bei  Versuch  1 
als  besonders  wirksam  erwies,  über  das  Blatt  hin:  Der  Feilichtbart 
wächst  dadurch,  dass  bereits  anhängende  Feilspäne  die  Eigenschaft 
des  Magnetsteins  annehmen  und  selbst  neue  Eisenteilchen  heranziehen. 

Die  magnetische  Wirkung  wird  also  von  den  sich  an- 
einander kettenden  Eisenspänen  aufgenommen  und  von 
Teilchen  zu  Teilchen  weitergegeben. 

In  der  Nähe  ist  die  Wirkung  am  grössteu,  sie  nimmt  mit  der  Entfernung 
ab;  werden  die  Ketten  zu  lang,  so  reissen  sie,  die  aneinander  fügenden  magne- 
tischen Kräfte  vermögen  die  durch  die  Schwere  der  einzehien  Teilchen  bedingten 
Reibungskräfte  schliesslich  nicht  mehr  zu  überwinden. 

5.  Kraftlinienbilder.  —  Das  bisherige  Verfahren,  die  von  dem 
Magneteisen  auf  Eisenteilchen  ausgeübte  und  von  diesen  aufgenommene 


Eraftlinienbilder.  5 

und  weiter  geführte  Wirkung  zu  untersuchen,  ist  noch  unvollkommen. 
Wir  mQsaen  dafür  Borgen,  dass  bei  der  Bildung  der  beobachteten  Wir- 
kungsketten die  Schwere  möglichst  ans  dem  Spiele  bleibt.  Dies  können 
wir  am  einfachsten  dadurch  erzielen,  dass  wir  die  Teilchen  anf  eine 
horizontale  Unterlage  streuen,  welche  Ton  magnetischen  Wirkungen 
durchsetzt  wird. 


Fig.  1. 

Yereach  4.  Auf  das  horizontal  liegende  Blatt  wird  mittels  eines 
Siebes  Eisenfeilicht  ans  grösserer  Höhe  möglichst  gleichförmig  anf- 
gestreut.  Dann  legt  man  den  vorher  von  bereits  anhaftenden  Eisen« 
teilchen  gereinigten  Usgnetstein  darauf  und  klopft  auf  verschiedene 
Stellen  des  Blattes.  Die  Feilspäne  ordnen  sich  in  regelmässig  ge- 
schwungenen Linien,  Fig.  1,  an;  dies  sind  die  sogenannten 
Faraday'schen  Magnetkraftlinien. 
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Die  Eisenfeilichtbilder  waren  schon  vor  Faradat  bekannt;  allein  man  widmete 
ihnen  nicht  die  gebührende  Beachtung.  Für  Fabaday  wurden  sie  der  Ausgangs- 
punkt umgestaltender  Gedankenreihen;  wir  nennen  sie  daher  nach  ihm. 

Diese    EraftliDien    lassen    deutlich   erkennen ,    wie   die    Wirkung, 

welche  von  dem  Magnetstein  ausgeht,  von  Eisenteilchen  zu  Eisenteilchen 
in  bestimmten  Bichtungen  weitergegeben,  gewissermassen  „fortgeleitet'' 
wird.  Denn  wir  sehen,  wie  die  Teilchen  auch  in  grösserer  Entfernung 
vom  Stein  gerichtet  sind  und  sich,  dem  Verlauf  der  sie  treffenden 
Linie  entsprechend,  eingestellt  haben. 

6.  Praktische  Winke  zur  Herstellung  magnetischer  Kraftlinien- 
bilder. —  Da  wir  uns  im  folgenden  sehr  häufig  des  überaus  wichtigen 
Hilfsmittels  der  Kraftlinienbilder  bedienen  werden,  wollen  wir  schon 
hier  einiges  über  die  Herstellung  derselben  sagen. 

1.  Sehr  augenfällige,  aber  etwas  grobe  Bilder  erhält  man  durch 
Aufstreuen  von  feinerem  Eisenfeilicht.  Dieselben  eignen  sich  be- 
sonders zur  Demonstration  vor  einem  grösseren  Kreise. 

Damit  sich  die  Feilspäne  möglichst  schwarz  von  der  weissen  Papierunterlage 
abheben,  glüht  man  sie  vor  dem  Gebrauch  am  besten  noch  einmal  aus.  Dabei 
verwandelt  sich  ein  Teil  des  Eisens  in  Ferroferrioxyd,  welches  nach  §  1  ebenfalls 
fähig  ist,  die  magnetische  Wirkung  anzunehmen;  die  meist  von  der  Bearbeitung 
her  noch  anhaftenden  Verunreinigungen,  namentlich  Öle,  werden  verbrannt.  Man 
siebt  durch  ein  eisenfreies  Sieb,  etwa  durch  ein  solches  von  Porzellan. 

2.  Will  man  feinere  Züge  des  Bildes  studieren,  so  verwendet  man 
Ferrum  pulveratum  oder  das  feinste  Eisenpulver:  Limatura  ferri 
alcoholisata.  Man  ftillt  damit  ein  kleines  Leinenbeutelchen,  welches 
man  schüttelt;  dann  erhält  man  eine  feine,  graue  Staubdecke  auf  der 
Unterlage. 

Bei  längerem  Liegen  pflegt  das  Eisenpulver  Feuchtigkeit  anzunehmen;  es 
ballt  sich  zusammen  und  giebt  störende  Flecke  beim  Aufstäuben.  Um  dies  zu  ver- 
meiden, glüht  man  auch  die  Limatura  aus  (etwa  auf  einer  Kupferplatte  über  der 
Gebläselampe).  In  der  Reibschale  zerrieben,  giebt  sie  dann  ein  schwarzes,  sehr 
feinkörniges  Pulver,  welches  sich  ganz  gleichmässig  durch  Leinen  sieben  lässt  In 
keinem  Falle  darf  die  Bestreuung  eine  zu  dichte  sein. 

Als  Unterlage  verwendet  man  glattes,  weisses  Kartonpapier. 
Sind  die  magnetischen  Kräfte  sehr  stark,  so  rutschen  die  Eisenteilchen 
auf  dem  Karton  fort  und  häufen  sich  zu  in  die  Höhe  stehenden 
Büscheln  an.  Man  verwendet  dann  besser  rauhes  Schreibpapier  oder 
in  besonderen  Fällen  sogar  gekörntes  Zeichenpapier. 

Für  Projektionszwecke  erzeugt  man  die  Kraftlinienbilder  auf  Glasplatten  (was 
sonst  nicht  zu  empfehlen  ist);  sie  werden  in  horizontaler  Lage  in  den  Gang  der 
Strahlen  gebracht.*)  Soll  nur  das  fertige  Bild  vorgeführt  werden,  so  fixiert  man 
die  Kraftlinien  in  einer  im  folgenden  Paragraphen  angegebenen  Weise. 

*)  Dazu  muss  der  gewöhnlich  horizontal  austretende  Lichtkegel  der  Lampe 
auf  eine  kurze  Strecke  vertikal  verlaufen;  dies  wird  am  besten  durch  zwei  grössere 
total  reflektierende  Prismen  erreicht 


Kraftlinienbilder.  7 

Damit  die  Bilder  klar  werden,  klopft  man  mit  einem  Hämmer- 
chen (einem  an  ein  Stück  Fischbein  gesteckten  Korke)  auf  die  Unter- 
lage, wodurch  die  Eisenteilchen  auf  kurze  Momente  abgehoben  werden. 

Will  man  das  Bild  an  einzelnen  bestimmten  Stellen  besser  herausklopfen, 
oder  andere,  die  nicht  mehr  erschüttert  werden  sollen,  festhalten,  so  benutzt  man 
ein  zugespitztes  Qlasstäbchen.  Durch  dieses  Klopfen  hat  man  das  Bild  förmlich 
„herauszuhämmem*\ 

Andere  Verfahren,  welche  einen  Überblick  über  die  rfiumliche  Anordnung 
der  Magnetkraftlinien  gestatten,  wollen  wir  spfiter  im  Zusammenhange  mit  den  dazu 
nötigen  stärkeren  magnetischen  Kräften  besprechen. 

7.  Fixierung  der  Kraftlinienbilder.  —  Um  die  entstandenen  Kraft- 
linien auch  nach  der  Wirkung  des  erzeugenden  Magneten  dauernd  zu 
erhalten,  kann  man  verschiedene  Methoden  anwenden: 

1.  Fixieren  durch  einen  Schellackspray.  Nachdem  die  Kraftlinien 
herausgeklopft  sind,  sprengt  man  auf  das  Bild  mit  einem  gewöhnlichen  Zerstäuber 
einen  feinen  Sprühregen  einer  dünnflüssigen  Lösung  von  weissem  Schellack 
oder  von  Mastix  in  Alkohol;  beim  Eintrocknen  der  Lösungen  haften  die  Kisen- 
teilchen  leidlich  fest.  Man  muss  vermeiden,  zu  grosse  Tropfen  mitzureisseu  oder 
den  Zerstäubungsstrahl  direkt  auf  das  Papier  zu  richten. 

2.  Abdrücken  auf  Klebepapier.  Auf  das  Feilichtbild  legt  man  ein  mit 
Stärkekleister  oder  Gummi  arabicum  gleichmässig  und  dünn  bestrichenes  Papier, 
drückt  mit  einem  Tuche  oder  dem  Handballen  an  und  zieht  dann  das  Bild  ab 
(Pfaundler).  Der  Leim  darf  nicht  zu  dünnflüssig  sein,  sonst  haftet  er  an  der 
Unterlage.  Man  lässt  daher  die  Oberfläche  besser  erst  etwas  trocknen,  ehe  man 
abdrückt;  soll  der  Abdruck  zu  Projektionszwecken  dienen,  so  benutzt  man  eine 
Glasplatte,  auf  die  man  den  Leim  giesst,  den  man  etwas  eintrocknen  lässt,  denn 
beim  Auftragen  mit  dem  Pinsel  bekommt  man  leicht  Striemen  und  Blasen.  Figg.  1, 
3,  5,  12,  13. 

3.  Fixieren  durch  Erweichen  der  Unterlage.  Die  Kartonblätter  oder 
Glastafeln,  auf  denen  man  die  Bilder  erzeugen  will,  bestreicht  man  mit  Schellack- 
lösung und  lässt  diese  eintrocknen;  sehr  gut  eignet  sich  der  zum  Lackieren  von 
Gelatineplatten  gewöhnlich  verwendete  sogenannte  Negativlack.  Man  erzeugt 
das  Kraftlinienbild  und  stäubt  dann  etwas  von  derselben  Lösung  oder  etwas 
Alkohol  auf,  wodurch  die  Eisenteilchen  festgeklebt  werden.  Die  Figg.  10,  11,  15 
sind  photographische  Verkleinerungen  solcher  Fixierungen  auf  Negativlack.  Bei 
gelindem  Erwärmen  werden  die  Lackschichten  genügend  durchsichtig,  so  dass  die 
Bilder  im  durchfallenden  Lichte  (Tageslicht)  photographisch  kopiert  werden  können. 

Man  kann  auch  Papiere  oder  Glasplatten  mit  einer  dünnen  Paraffinschicht 
überziehen,  das  Kraftlinienbild  erzeugen  und  dann  durch  Erwärmen  fixieren. 

4.  Photographische  Fixierung.  Die  detailreichsten,  auch  für  Pro- 
jektionszwecke sich  eignenden  Fixierungen  von  Magnetkraftlinienbildem  erhält 
man  auf  folgendem  Wege:  In  der  Dunkelkammer  pulvert  man  auf  die  Gelatine- 
schicht einer  Bromsilbertrockenplatte  möglichst  gleichmässig  feinstes  Eisenpulver; 
dann  legt  man  den  die  Kraftlinien  erzeugenden  Körper  darauf  oder  darunter 
und  klopft  an  den  .Plattenrändern  mittels  Glasstäben.  Bei  der  Beleuchtung  der 
Dunkelkammerlateme  oder  bei  dem  durch  das  rote  Glas  des  Fensters  kommenden 
Lichte  kann  man  leicht  erkennen,  ob  sich  die  Eisenstaubschicht  in  möglichst 
feine  und  regelmässig  verlaufende  Linien  abgeteilt  hat.  Man  hebt  dann  den 
Magneten   ab   und   belichtet  eine  kurze  Zeit  lang  die  mit  Eisenpulver  bedeckte 
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Platte  (das  Licht  eines  in  1  m  Entfernung  abgebrannten  Zündholzes  genügt  bei 
den  gewöhnlichen  Platten  vollkommen).  Dann  blfist  man  das  Pulver  herunter, 
wischt  noch  mit  einem  trockenen  weichen  Tuche  ab,  entwickelt  und  fixiert  in  be- 
kannter Weise.  Die  schwarzen  Ketten  der  undurchsichtigen  Eisenteilchen  erscheinen 
hell  auf  dunklem  Grunde.  Von  den  Negativen  stellt  man  Positive  auf  Papier  oder 
Glas  her;  die  Glasdiapositive  geben  in  der  Projektionslampe  sehr  effektvolle  Bilder 
(eventuell  verstärkt  man  noch  mit  Quecksilberchlorid,  um  recht  kontrastreiche 
Bilder  zu  erhalten).  Negative,  welche  zum  Projizieren  dienen  sollen,  entwickelt 
man  weniger  dicht,  als  solche,  welche  erst  noch  kopiert  werden.  In  dieser  Weise 
wurden  die  Figg.  2,  4,  6,  16  erhalten.  Die  Figg.  73,  75,  76,  77,  78  des  zweiten 
Abschnitts  sind  nach  direkten  Photographien  von  Kraftlinienbildem  auf  Kartonpapier 
hergestellt.  Dabei  wurde  die  Camera  an  einer  vertikal  stehenden  breiten  Holz- 
schiene mit  dem  Objektiv,  nach  unten  in  den  entsprechenden  Höhen  über  dem 
horizontalen  Bilde  festgeklemmt. 

Endlich  kann  man  auch  das  gewöhnliche  Lichtpausverfahren,  namentlich  bei 
grossen  Bildern  und  bei  Anwendung  groben  Eisenpulvers  mit  Vorteil  verwenden. 
Man  erzeugt  die  Bilder  auf  einem  lichtempfindlichen  Papier,  z.  B.  dem,  welches 
für  die  bekannten  blauen  Lichtpausen  benutzt  wird,  belichtet  und  fixiert  nach  dem 
Entfernen  des  Eisenstaubes. 

8.  Das  Kraftlinienbild  eines  natOriichen  Magneten.  —  Wir  knüpfen 

an  das  schon  in  §  5  erwähnte  Bild  Fig.  1  an: 

a)  An  Ecken  und  Kanten,  welche  besonders  starke  magnetische 
Eigenschaften  schon  bei  Versuch  1  und  2  zeigten,  heften  sich  die 
Eisenteilchen  fest  an  den  Stein  an,  rutschen  sogar  zu  diesen  Stellen 
aus  grösserer  Entfernung  heran.  Beim  Abheben  des  Magneten  vom 
Karton  werden  sie  mitgenommen;  dadurch  sind  die  hellen  Stellen  a, 
b,  c  und  d  des  Bildes  entstanden. 

ß)  Von  diesen  besonders  wirksamen  Stellen,  gehen  Kraftlinien  aus. 
Die  von  einer  Stelle,  z.  B.  a  ausgehenden  Linien  stellen  nicht  eine  gerad- 
linige Verbindung  auf  dem  kürzesten  Wege  zwischen  a  und  c  her,  son- 
dern schwingen  sich  in  mehr  oder  weniger  weitem  Bogen  zu  c  hinüber 
und  münden  hier  ein.     Ahnliches  gilt  von  5  und  d. 

y)  Die  Kraftlinien  drängen  sich  in  der  Nähe  der  wirkenden  Stellen 
a  und  b  zusammen  'und  gehen  nach  aussen  zu  auseinander.  Sie  sind 
also  in  der  Nähe  dieser  Stellen  am  dichtesten  und  verlieren  sich  in 
wachsender  Entfernung;  sie  drängen  sich  dort  zusammen,  wo  schon 
bei  dem  Grundversuche  1  die  stärkste  magnetische  Wirkung  hervortrat. 

Die  Kraftlinienbilder  geben  zugleich  ein  Urteil  über  Eich- 
tung  und  Stärke  der  magnetischen  Kraft. 

9.  Begriflr  der  Polarität  und  der  Pole.  —  Dass  die  von  gewissen 

Stellen  des  Magnetsteines  ausgehenden  Wirkungen  von  anderen  Stellen 
desselben  Steines  wieder  aufgenommen  werden,  lässt  auf  eine  gewisse 
Gegensätzlichkeit  in  dem  Verhalten  der  verschiedenen  Oberflächen- 
punkte des  Magneten  schliessen.     Dieselbe  tritt  in  dem  einfachen  an 
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sich  Haftenlassen  von  Eisenteilchen  noch  nicht  hervor,  wohl  aber  in 
dem  Ein-  und  Ausmünden  der  Kraftlinien. 

Mit  Bücksicht  auf  die  beiden  als  Pole  (von  7i6log=Axe,  nika)  = 
ich  drehe)  bezeichneten  entgegengesetzten  Enden  der  Botationsaxe 
unseres  Planeten  pflegt  man  derartige  Gegensätzlichkeiten  als  ,,Polari- 
täten^'  zu  bezeichnen. 

Wir  wollen  alle  jene  Begionen  eines  Magneten,  von  denen  Kraft- 
linien in  grösserer  Zahl  ausgehen,  als  „Polarregionen"  oder  kurz  als 
.,Pole"  bezeichnen. 

Auf  das  analoge  Verhalten  der  Polarregionen  unseres  Erdkörpers,  von  denen 
die  eine  ebenfalls  magnetische  Kraftlinien  in  den  Raum  hinaussendet,  welche  die 
andere  Region  au&immt  und  wieder  in  das  Erdinnere  zurückfuhrt,  gehen  wir 
erst  später  ein. 

10.  Aufsuchen  der  Pole  eines  natürlichen  Magneten.  —Versuch  4. 

Man  schneidet  aus  verschiedenen  Eartonblättern  Öffnungen  aus,  welche 
bestimmten  Querschnitten  des  Steines  angepasst  sind.  Bringt  man  diesen 
in  verschiedene  Lagen  und  erzeugt  flir  jede  das  Kraftlinienbild  in  der 
Horizontalebene,  so  erkennt  man  bei  dem  Vergleiche  der,  einzelnen 
Bilder  miteinander,  von  welchen  Flächen  Kraftlinien  vorwiegend  aus- 
gehen, wie  demnach  die  Polarregionen  über  die  Oberfläche  des  natür- 
lichen Magneten  verteilt  sind. 

11.  Begriir  des  magnetischen  Feldes.  —  Wir  nennen  den  gesamten 
Wirkungsbereich  eines  Magneten,  d.  h.  den  ganzen  Baum  seiner  Um- 
gebung, innerhalb  dessen  sich  die  von  demselben  ausgehenden  magne- 
tischen Kräfte  irgendwie  bemerkbar  machen,  das  „Feld  des  Magneten**, 

Da  wir  zunächst  wenigstens  nicht  den  Verlauf  der  magnetischen  Wirkung 
in  das  Innere  des  magnetischen  Körperä  hinein  verfolgen  können,  so  beschränkt 
sich  für  uns  das  Feld  auf  den  Aussenraum  des  Magnetsteines.  £s  kann  hier 
etwa  innerhalb  einer  Kugel  gelegen  gedacht  werden,  welche  in  einer  Entfernung, 
in  der  nichts  mehr  mit  unseren  bisherigen  Hilfsmitteln  von  der  Wirkung  nach- 
weisbar ist,  den  Körper  umschliesst.  Das  Feld  erfüllt  den  schalenförmigen  (!)  Raum 
zwischen  dieser  äusseren  Begrenzung  und  der  Oberfläche  des  Steines.  Diese  Be- 
merkung ist  wegen  einer  späteren  Betrachtung  wichtig.  In  dem  Maasse,  als  die 
Hilfsmittel  zum  Nachweise  magnetischer  Wirkungen  verfeinert  werden,  erweitert 
sich  die  äussere  Grenze  des  Feldes;  streng  genommen  reicht  dasselbe  von  der 
wirkenden  Oberfläche  aus  nach  allen  Seiten  hin  unendlich  weit. 

12.  Kraftiinienveriauf  in  dem  Felde  eines  natürlichen  Magneten.  — 

Um  ein  Bild  des  Feldes  eines  Magnetsteines  zu  erhalten,  müssen  wir 
die  in  §  10  erhaltenen  Ej:aftlinienbilder  miteinander  kombinieren.  Jedes 
derselben  stellt  offenbar  nur  eine  ebene  Schnittfigur  durch  das  Feld 
dar.  Wir  bemerken  dann,  wie  KrafÜinienbündel  von  dem  Grunde  des 
Feldes  in  den  Polarregionen  aufsteigen  und  sich  in  mehr  oder  weniger 
weitem  Bogen  wieder  zu  anderen  Eegionen  herabsenken.    Viele  Linien 
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kehren  nicht  wieder  zurück,  sondern  scheinen  sich  in  den  entfernteren 
Feldpartien  zu  verlieren. 

Ein  Magnetfeld  ist  nach  drei  Dimetiaionen  hin  ausgedehnt,  da  ee  einen  Bttura 
erfüllt.  Insofern  ist  die  Bezeichnung  „Feld"  nicht  ganz  zutreffend,  da  wir  uns  ein 
solches  gewShnlich  nur  zweidimensional,  d.  h.  flfichenhaft,  ausgedehnt  denken. 

B)   VatürUche  Hagnete  mit  Xtsenarmatiiren. 

Das  Studium  der  magnetischen  Wirkung  wird  bei  den  natürlichen 
Magneten  dadurch  erschwert,  dass  sie  meist  eine  nnregelmässige  Gestalt 
haben  und  ihre  Polaritäten  zniUlUg  über  sie  verteilt  sind.    Wir  mDssen 
die    Eraftwirkung    geeignet    dirigieren    und    auf    bestimmte    kleinere 
Distrikte  konzentrieren,  wozu  wir  die  Eigenschaft  des  weichen  Eisens, 
die  magnetische  Kraft  aufzunehmen  und  weiterzuleiten  benutzen  (§  4). 
(3.  Übertragung  der  magnetischen  Wirkung  auf  weiches  Eisen.  — 
Versuch  5.    Ein  Stab  von  weichem  ausgeglühten  Eisen  wird  in  einem 
Holzstativ    in    vertikaler 
Richtung     festgeklemmt. 
Nähert    man     eine     mit 
Eisenspänen         gefQUte 
Schale       dem      unteren 
Ende,    so  bleiben  selbst 
bei  Berührung  des  Sta- 
bes  mit  den  Feilspänen 
fast  keine  au  demselben 
haften.     Legt  man  aber 
eine  Polecke  des  Magnet- 
eisensteines auf  das  obere 
Ende     des     Stabes,     so 
bleibt  ein  Bart  von  Eisen- 
teilchen hängen;  die  ein- 
zelnenPasem  divergieren, 
man   sieht   an  der  Hal- 
tung  der  Feilichtketten, 
dasB    jetzt    magnetische 
Pig_  2a.  Kraftlinien  aus  dem  un- 

teren Ende  austreten ; 
dieselben  sind  von  dem  am  oberen  Ende  aufliegenden  natürlichen 
Magneten  bis  zum  unteren  Ende  fortgeleitet  worden.  Nimmt  man 
den  Magneten  fort,  SO  fallen  die  Eisenspäne  wieder  ab. 

14.  BegrifT  der  magnetisclien  Permeabilitfit.  —  Noch  deutlicher 
erkennt    man    das    Fortleiten   der    magnetischen    Eraftwirkung    durch 
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weiches  Eisen   hindurch,   wenn    man    an   zwei  Pole  eines  natürlichen 
Magneten  stabförmige  Stücke  weichen  Eisens  anlegt  (F^.  2,  a  und  b). 

Versuch  6.  Wir  setzen  ein  Stück  Magneteisenstein  so  auf  eine 
horizontale,  mit  Eisenstanb  gleichförmig  bedeckte  Unterlage,  dass  zwei 
Pole  dieser  möglichst  nahe  liegen  und  erzeugen  das  Kraftlinienbild 
(Fig.  2  a].  Über  den  Punkten  a  und  b  liegen  Pole,  wie  die  in  der  Figur 
freilich  etwas  schwer  erkennbaren  feinen  nach  unten  gebogenen  Linien 
zeigen;  die  von  a  ausgebenden  Kraftlinien  laufen  bei  b  wieder  zusammen. 
In  Punkten,  die  weiter  von  diesen  Stellen  entfernt  liegen,  wie  in  c 
und  d,  ist  fast  nichts  mehr  too  der  richtenden  Kraft  bemerkbar. 

Wir  setzen  das  Magneteisönstück  auf  eine  zweite,  etwa  gleich  dicht 
bestäubte  Unterlage.  An  die  beiden  Pole  {a}  und  i'  Fig.  2  b)  legen 
wir  zwei  längliche  Stücke  weichen  Eisens  auf  die  Unterlage  unter  den 
Stein,  und  richten  sie  so,  dass' sie  sich  mit  ihren  freien  Enden  c*  und 
c/i  mehr  und  mehr  einander  nähern,  ohne  sich  zu  berühren,  was  wir 
durch  ein  Stück  Kork,  welches  mit  Wachs  auf  die  Stäbchen  gekittet 
wird,  verhtlten.  Beim  Klopfen  er- 
scheint Fig.  2  b.  Der  Vergleich  der 
beiden  Bilder  lässt  erkennen: 

ti)  Die  Kraftlinien  sind  zu 
den  Eisenstäbchen  hingezogen;  sie 
enden  zum  grössten  Teile  an  ihnen. 

ß]  Besonders  die  von  dem 
Steine  unmittelbar  an  den  Polen  a 
und  b  ausgehenden  Kraftlinien 
scheinen  gesammelt  zu  sein  and 
in  dem  Eisen  hinzulaufen. 

y)  Dementsprechend  ist  die 
ZahlderKraftlinien,welchezwischen 
den  Eisenstäben  von  einem  zum 
anderen  hinübergeht,  vor  allem 
aber  die  Zahl,  die  von  den  freien 
Enden  der  Stäbe  c'  und  d^  ausgeht, 
viel  grösser,  als  sie  an  den  ent- 
sprechenden Stellen   des   magneti- 


schen Feldes  ist,  wenn  die  Eisen- 


Fig,  S 


Stäbe  nicht  eingelegt  sind.') 

Die  magnetischen  Wirkungen,  welche  von  den  Polen  a  und  b  aus- 
geben, machen  sich  in  weiter  entfernten  Teilen  des  Feldes  bei  c'  und 

')  IHe  bei  der  Heratellung  der  Fig.  2b  benutzten  £iseiist£bcbeii  batten  schon 
etwas  eigenen  Magnetismns  angeDommen. 
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(f'  i;eiteiid,  wenn  sie  dort  durch  die  Vermittelung  von  weichem  Eisen 
hingeleitet  werden.  Man  spricht  mit  Rücksicht  auf  analoge  Verhältnisse 
hei  Flüssigkeitsbewegungen  von  einer  herroiragenden  „Permeabilität", 
d.  h,  Durchströmbarkeit  des  Eisens  für  magnetische  Kräfte. 

15.  Magnetische  Permeabilität  für  verschiedene  Substanzen.  — 
Versuch  7.  Man  stellt  den  Versuch  6  mit  einem  Paar  Holz-,  G-las-, 
Kupfer-,  Messingstäben  von  der  Grrösse  der  soeben  benutzten  Eisen- 
8tä.be  an:  Von  einer  Fortleitung  der  magnetischen  Wirkung  von  dem 
Steine  aus  ist  nichts  zu  bemerken,  die  „Permeabilität"  der  genannten 
Substanzen  ist  eine  sehr  viel  geringere  als  die  des  Eisens. 

Erst  be[  sehr  atarken  magnetiBcheD  RräfteD  tritt  bei  diesen  Subetanzen  iu 
geringem   Grade  etwas  ähnliches  wie  beim  weicheD  Eisen  ein. 

16.  Ausrüstung  natürlicher  Magnete  mit  Polschuhen.  —  Die  hohe 
Permeabilität  des  weichen  Eisens  gestattet,  das  Feld  eines  nattlrlichen 
Magneten  zweckentsprechend  umzuformen.  Dazu  belegt  man  die  Polar- 
regionen eines  Magneteisensteines  mit  Hachen  fest  angedrückten  Eisen- 
blechen, welche  sich  in  massive  Eisenansätze  fortsetzen.  An  diesen 
erhält  man  dann  sehr  kräftige  Wirkungen. 

Die  Polaritäten  äussern  sieb  an  den  &eien  Enden  dieser  Eisen- 
belege, die  man  zu  äach  durch  dieselbe  Ebene  abgeschnittenen  An- 
sätzen verdickt. 

Mau  nennt  diese  Ansätze  sehr  bezeichnend  Polschuhe  und  die 
mit  denselben  versebenen  Magnetsteine:  „armierte  Magnete", 

Versuch  6.  Man  versieht  eines  der  bei  dem  Versuch  1  benutzten  Mognet- 
eisenstUcke  in  der  angegebenen  Weise  mit  Polschuhen  und  taucht  die  Spitzen  der 
Schuhe  in  Eise nfei licht:  Die  sich  anhängenden  Eiaenfeilb&rte  sind  sehr  viel  IStiger 
und  kräftiger  als  vorher  an  irgend  einer  Stelle  desselben  einfachen  Magneten. 

Versuch    9.     Einen    armierten   Magneten    stellt    man    in   einem   Holzgestell 
derart  auf,  dass  die  Spitzen  der  Polschuhe  nach  obea  gerichtet  sind.     Auf  einem 
nicht  zu  schmalen  und  mit  Ilaiid  versehenen 
Grundbrette   ist   ein   Klotz   festgeleimt,  der 
^  eineD  der  Form  des  Magneten  angepassten 
*  AuBBchnitt  erhalten  hat,  in  den  der  Magnet 
l  eingesetzt   werden    kann.     Vier,    auf  den 
'-  Grnndbrett  befestigte  HolzsSnlchen  tragen 
eineD  viereckigen  Holzrahmen,  dessen  oberer 
Rand  dieselbe  Höhe  hat  wie  die  Polschub- 
enden.     Auf   diesen    Rahmen    werden    die 
^  bei  Erzeugung  der  Kraftlinienbilder  zu  be- 
,-  nntzenden  KartonbUtter  oder  Glastafeln  auf- 
gelegt   Während  des  Nichtgebrauches  legt 
'  man  ein  StUck  weichen  Eisens  Aber  beide 
Fig.  3.  Pole.     Das  Kraftlinienbild  Fig.  3  IBsst  die 

von  einem  Pole  n  zu  dem  anderen  s  hin- 
gehende Wirkung  erkennen.  Die  grosse  Dichtigkeit  der  Linien  um  die  Pole  herum 
deutet  auf  die  vermehrte  Konzentration  der  Kraft  an  diesen  Stellen  hin. 
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Für  spfitere  Zwecke  empfiehlt  es  sich,  die  Pole  in  bestimmter  Weise  zu  be- 
zeichnen, den  einen  etwa  rot,  den  anderen  blau  (am  besten  mit  Emaillefarbe). 
Wir  wollen  dann  sagen,  die  Kraftlinien  gehen  von  dem  roten  Pole  (n)  aus  und 
zu  dem  blauen  {s)  hinüber. 

17.  .  Die  Ankerschiiessung.  —  Bringen  wir  ein  Stück  weichen 
Eisens  von  der  Länge  des  Polabstandes  des  armierten  Magneten  in  die 
Nähe  der  Polschuhe,  so  gehen  die  Kraftlinien  zu  demselben  über.  Wie 
kleine  Eisenteilchen  aneinander  gekettet  werden,  so  wird  hier  die  ganze 
Eisenmasse  an  den  Polschuhen  festgehalten,  wenn  wir  sie  als  verbin- 
dendes Glied  auf  dieselben  legen.  Kehren  wir  den  Magneten  um,  so 
trägt  er  die  Eisenmasse;  die  verbindende  Kraft,  „die  Tragkraft", 
ist  also  verhältnissmässig  gross,  die  Kraftlinienverkettung  überwindet 
die  Schwerkraft.  Das  Eisenstück  liegt  auf  den  Polschuhen  am  Grunde 
des  magnetischen  Feldes  fest.     Man  nennt  es  den  Anker. 

Den  von  den  Polen  eines  Magneten  ausgehenden  Kraftlinienstrom  in  dieser 
Weise  zu  schliessen,  ist  für  die  Erhaltung  der  magnetischen  Wirkung  sehr  wichtig. 

Versuch  10.  Wirkung  de^s  Ankerschlusses.  Man  legt  einen  armierten 
Magneten  horizontal,  erzeugt  das  Kraftlinienbild  vor  den  Polschuhen  und  fixiert. 
Dann  legt  man  vor  die  Schenkelenden  den  Anker,  erzeugt  wieder  ein  Bild,  rückt 
ihn  näher  heran,  bildet  das  Feld  aufs  neue  ab  u.  s.  f.  Der  Vergleich  der  ver- 
schiedenen Bilder  zeigt,  dass  das  Ankerstück  die  von  den  Magnetschenkeln  aus- 
laufenden Kraftlinien  in  sich  aufoimmt  und  sie  dadurch  sammelt;  selbst  von  der 
Seite  her  dringen  die  sich  nach  dem  Anker  zu  umbiegenden  Linien  ein.  Je  näber 
er  dem  Magneten  rückt,  um  so  dichter  und  kräftiger  bilden  sie  sich  zwischen 
beiden  aus;  dabei  verlaufen  sie  fast  ausschliesslich  in  den  schmalen  Zwischenräumen 
zwischen  einem  Ankerende  und  dem  nächsten  Pole  des  Magneten  und  überbrücken 
geradlinig  auf  dem  kürzesten  Wege  die  noch  übrige  Kluft.  Bringen  wir  den 
Anker  also  in  Berührung  mit  den  Polfiächen,  so  wird  er  hier  fest  angeschlossen: 
„Kraftlinienschluss^^ 

C)   Künstliche  Magnete  verschiedener  Formen  und  ihre  Felder. 

Wir  würden  in  der  Erkenntnis  der  magnetischen  Erscheinungen 
nur  sehr  langsam  vorangekommen  sein,  wenn  wir  nur  auf  die  natür- 
lichen und  die  armierten  Magnete  angewiesen  wären.  Die  Beschränkung 
liegt  einmal  darin,  dass  wir  in  der  freien  Gestaltung  der  Magnetformen 
behindert  wären ,  andererseits  darin,  dass  natürliche  Magnete  immer 
nur  schwache  und  mit  der  Zeit  abnehmende  magnetische  Kräfte 
zur  Verfägung  stellen.  Erst  als  man  gelernt  hatte,  beliebig  geformte 
Magnete  anzufertigen,  und  magnetische  Kräfte  zu  summieren,  hatte 
man  die  Hilfsmittel  zu  weiterem  Vordringen  in  der  Hand. 

Wenn  wir  im  folgenden  die  wichtigsten  Formen  der  Magnete, 
die  man  „künstlich^'  hergestellt  hat,  beschreiben,  soll  es  uns  haupt- 
sächlich auf  die  Gestaltung  ihrer  Felder  ankommen,  die  wir  wie  früher 
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an  Eisenfeilichtbildern  studieren.  Denn  der  Eraftlinienverlauf  spielt 
bei  den  Anwendungen  dieser  Magnetformen  die  wichtigste  Rolle. 

18.  Übertragung  der  magnetischen  Wirkung  auf  Stahl.  —  Die 

Eisenteilchen,  welche  bei  den  vorigen  Versuchen  im  Felde  eines  natür- 
lichen Magneten  magnetische  Eigenschaften  annahmen,  die  sie  befähigten^ 
andere  Eisenteilchen  an  sich  zu  ketten,  verlieren  diese  Eigenschaft, 
sowie  sie  aus  dem  Felde  entfernt  werden.  Es  ist  daher  äusserst 
wichtig,  dass  wir  das  Eisen  in  eine  Modifikation  überfuhren  können, 
in  der  es  im  stände  ist,  einmal  angenommene  magnetische  Eigen- 
schaften auch  dauernd  zu  behalten.  Wir  erreichen  dies  durch  die 
Reihe  jener  Operationen,  welche  das  gewöhnliche  Eisen  in  sogenannten 
Stahl  verwandeln. 

Versuch  11.  Man  wählt  eine  dicke  Stahlstricknadel  aus  einem 
grösseren  Vorrat  aus,  welche  in  Eisenfeilicht  getaucht,  keine  Partikel- 
chen mitnimmt,  also  unmagnetisch  ist. 

Sollte  sich  keine  derartige  Nadel  finden  lassen,  so  muss  man  „entmagnetisieren^^ 
Dazu  glüht  man  eine  schwach  magnetische  Nadel  aus  nnd  kühlt  sie  rasch  durch 
Eintauchen  in  kaltes  Wasser  ab;  dabei  verliert  sie  die  ihr  innewohnende  magne- 
tische Kraft  fast  vollkommen;  ihr  Stahl  wird  zugleich  aufs  neue  gehärtet. 

Ein  Stück  weichen  und  durch  Ausglühen  noch  besonders  weich 
gemachten  Eisendrahtes  von  derselben  Dicke  und  Länge  wie  die  Nadel 
wird  in  einem  Holzstativ  vertikal  befestigt.  Berührt  man  mit  einem 
Polschuh  eines  armierten  natürlichen  Magneten  das  obere  Ende,  so 
zeigt  sich  die  schon  früher  beschriebene  Erscheinung:  Eisenfeilicht  wird 
von  dein  unteren  Ende  festgehalten.  Entfernt  man  den  Polschuh,  so 
fallen  die  Eisenteilchen  wieder  ab. 

Diesen  Versuch  wiederholt  man  mit  der  Stahlnadel:  Das  untere 
Ende  hält  ebenfalls  Eisenteilchen  fest,  freilich  weniger  als  der  Eisen- 
stab. Entfernt  man  aber  den  Magneten  vom  oberen  Ende,  so  fallen 
die  Teilchen  nicht  mehr  ab:  Die  Nadel  behält  die  bei  der  Berüh- 
rung angenommene  magnetische  Wirkung,  sie  ist  dauernd  zu  einem 
,, Magneten"  geworden.  Diese  Übertragung  der  „magnetischen  Eigen- 
schaft" auf  Stahl  bezeichnet  man  als  „Magnetisieren" ;  das  Ergebnis 
ist  ein  sogenannter  „künstlicher  Magnet"  oder  ein  „Dauermagnet". 
Eisen  liefert  „temporäre",  Stahl  „permanente"  Magnete. 

Der  Versuch  lehrt  einen  doppelten  Unterschied  in  dem  Verhalten  des  Eisens 
und  Stahles  kennen.  Eisen  nimmt  die  magnetische  Eigenschaft  in  stärkerem  Grade 
an  als  Stahl,  wird  aber  auch  leicht  wieder  unmagnetisch;  Stahl  ist  schwerer  zu 
magnetisieren,  behält  aber  den  einmal  erlangten  Magnetismus  bei.  Die  verschiedene 
Leichtigkeit,  mit  der  Eisen  und  Stahl  einem  Wechsel  des  magnetischen  Zustandes 
folgen,  hat  man  auf  eine  in  diesen  Körpern  wirksame  Kraft  zurückgeführt,  welche 
den  Magnetismus  zu  erhalten  sucht;  man  hat  sie  „Coärcitivkraft"  genannt. 
Eisen  hat  danach  eine  geringe,  Stahl  eine  grosse  CoSrcitivkraft 
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19.    Die  Strichmethoden.     Herstellung  kunstlicher  Magnete.  — 

Da  es  bei  der  Übertragung  der  magnetischen  Eigenschaft  hauptsächlich 
darauf  ankommt,  den  Kraftlinienverlauf  durch  das  Stahlstück,  welches 
magnetisiert  werden  soll,  hindurch  zu  leiten,  so  wird  man  vollkommenere 
Magnete  erhalten,  wenn  man  die  Berührung  auf  das  ganze  Stück  aus- 
dehnt, d.  h.  den  Stahlstab  seiner  Länge  nach  mit  einem  oder  beiden 
Magnetpolen  bestreicht. 

a)  Der  einfache  Strich.  Versuch  12.  £inen  unmagnetischen  Stahlstah 
(2.  B.  eine  Stricknadel)  legt  man  auf  den  Tisch,  hält  ihn  an  einem  Ende  fest  und 
streicht  mit  einem  Polschuhe  eines  natürlichen  Magneten,  z.  B.  dem  rot  an- 
gestrichenen, einige  Male  über  die  ganze  Länge  in  derselben  Richtung.  Beim 
Aufstreuen ,  von  Eisenfeilicht  ordnen  sich  die  Teilchen  zu  Ketten.  Kraftlinien  gehen 
von  dem  Stabe  aus  und  zwar  vorwiegend  von  den  Enden.  Taucht  man  diese  in 
Eisenfeilicht,  so  hleihen  starke  Bfirte  an  ihnen  hängen. 

Hat  ein  Stahlstück  magnetische  Eigenschaften  von  einem  natür- 
lichen Magneten  angenommen,  so  kann  man  mit  ihm  wieder  andere 
Stücke  magnetisieren. 

Versuch  13.  Man  bestreicht  mit  einem  Ende  einer  magnetisierten  Strick- 
nadel eine  Stahlnähnadel  ihrer  ganzen  Länge  nach  einige  Male  in  demselben  Sinne ; 
auch  diese  wird  ein  Magnet;  die  magnetischen  Wirkungen  gehen  auch  hier  wesent- 
lich von  den  Enden  aus. 

b)  Der  Doppelstrich.  Wenn  man  das  Kraftlinienbild  der  in  der  soeben 
Angegebenen  Weise  magnetisierten  Stäbe  genauer  ins  Auge  fasst,  so  bemerkt  man, 
dass  auch  hier  wie  bei  den  natürlichen  Magneten  die  von  dem  einen  Ende  aus- 
gehenden Kraftlinien  von  dem  anderen  aufgenommen  werden.  Auch  diesen  muss 
also  jene  Gegensätzlichkeit  innewohnen,  welche  wir  durch  die  Bezeichnung  „Po- 
larität'* kennzeichnen  wollten.  Es  wird  daher  vorteilhafter  sein,  nicht  beide  Hälften 
eines  zu  magnetisierenden  Stabes  mit  demselben  Pole  eines  Magnetisierungsmagneten 
zu  bestreichen,  sondern  den  Magnetismus  im  einen  Ende  durch  Bestreichen  etwa 
mit  dem  roten,  im  anderen  durch  Bestreichen  mit  dem  4Dlau  bezeichneten  Pole  her- 
vorzurufen. 

Versuch  14.  Eine  Stricknadel  derselben  Sorte  wie  die  in  Versuch  12  ge- 
brauchte, wird  nach  vorheriger  Prüfung  auf  etwa  schon  vorhandenen  Magnetismus 
in  der  Mitte  durch  Auflegen  eines  Fingers  der  einen  Hand  festgehalten;  dann 
führt  man  mit  der  anderen  Hand  einen  natürlichen  mit  Schuhen  versehenen 
Magneten  so  über  den  Stahlstab,  dass  abwechselnd  die  eine  Hälfte  mit  dem  einen, 
die  andere  mit  dem  anderen  Pole  30  bis  40  mal  bestrichen  wird. 

c)  Der  Kreisstrich.  Da  sich  die  Kraftlinien  bei  dem  armierten  Magneten 
besonders  dicht  zwischen  den  beiden  Polschuhen  hinziehen,  so  kann  man  auch 
beide  Pole  gleichzeitig  auf  den  zu  magnetisierenden  Stahlstab  aufsetzen  und  mit 
ihnen  auf  dem  Stahle  entlang  gleiten.  Dieses  Verfahren  empfiehlt  sich  besonders 
dann,  wenn  man  mehrere  Stäbe  zugleich  magnetisieren  will. 

Versuch  15.  Man  legt  mehr  als  drei  unmagnetische  Stricknadeln  zu  einer 
geschlossenen  Figur  zusammen,  indem  man  immer  ein  Ende  der  einen  an  das  der 
nächst  folgenden  Nadel  anlegt  und  in  dieser  Lage  befestigt.  Dann  fährt  man 
wiederholt  mit  beiden  Polschuhen  des  Magnetisierungsmagneten  über  die  ganze 
Kette  in  demselben  Sinne  hin;  alle  Stäbe  erweisen  sich  an  beiden  Enden 
magnetisch. 
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Wir  beschränken  uns  auf  diese  Andeutungen  der  Magnetisierungsverfahren 
und  stellen  uns  vor,  dass  die  im  folgenden  beschriebenen  Formen  von  Stahlkörpem 
in  dieser  oder  jener  Weise  kräftig  magnetisiert  worden  seien.  Dass  man  durch 
Anwendung  der  Magnetkraftfelder,  welche  bei  dem  ^^elektrischen  Strome"  auftreten, 
viel  wirksamere  Magnetisierungsmethoden  erhält,  werden  wir  erst  später  sehen. 
Thatsächlich  werden  alle  starken  Magnete  heute  nur  noch  durch  jene  „elektro- 
magnetischen Kräfte"  erzeugt. 

20.  Immaterialität  des  „Magnetismus".  —  Beim  Magnetisieren 
ändert  sich  die  Masse  des  magnetisierten  Körpers  nicht. 

Versuch  16.  Man  wägt  einen  Stab  guten  Stahles  auf  einer  empfindlichen 
eisenfreien  Wage,  magnetisiert  ihn  durch  Streichen  möglichst  stark  und  wägt  wieder. 
Das  Gewicht  ist  dasselbe  geblieben. 

Der  hier  angestellte  Wägungsversuch  soll  nur  als  Schema  einer  grossen  Zahl 
von  Versuchen  dienen,  die  alle  dasselbe  negative  Resultat  ergeben  haben. 

Bei  der  Annahme  der  magnetischen  Eigenschaft  wird  demnach 
nichts  Substanzielles  auf  den  magnetisierten  Körper  übertragen.  Die 
Magnetisierung  kann  also  nur  in  einer  Umlagerung  der  schon  vor- 
handenen materiellen  Teile  oder  in  der  Einprägung  einer  Bewegungs- 
form beruhen,  welche  den  magnetisierten  Körper  von  dem  unmagne- 
tischen unterscheidet.  Diese  Bewegungsform  muss  aber  so  geartet 
sein,  dass  sie  der  Masse  des  Stabes  selbst  nicht  einen  Bewegungsimpuls 
nach  irgend  einer  Richtung  erteilt. 

Wir  werden  weiter  unten  sehen,  wie  in  sich  zurücklaufende  Bewegungen  in 
den  kleinsten  Teilen  des  Magneten  wie  seines  Feldes  diesen  Bedingungen  genügen, 
und  wie  es  wesentlich  Energien  sind,  welche  bei  der  Magnetisierung  übertragen 
werden. 

21.  Die  Stabmagnete.  —  Magnetisiert  man  einen  nicht  zu  langen 
Stahlstab  von  beliebigem  Querschnitt  seiner  Länge  nach,  so  erhält  man 
einen  Stabmagneten.  Seine  Längenausdehnung  überwiegt  bei  weitem 
die  Querdimensionen.  Die  magnetische  Wirkung  beschränkt  sich 
wesentlich  auf  die  Enden.  Pig.  4  stellt  das  Kraftlinienbild  in  einer  zur 
StabsTchse  parallelen  horizontalen  Ebene  dar.  Dasselbe  lässt  erkennen, 
dass  die  Enden  Polarregionen  sind,  besonders  die  aller  äussersten 
iV  und  Ä,  ohne  dass  bestimmte  Punkte  ausschliesslich  als  Kraftlinien 
aussendend  angesehen  werden  könnten. 

Die  von  einer  Polarregion  ausgehenden  und  in  das  Feld  hinaus- 
tretenden Kraftlinien  schwingen  sich  in  immer  weiteren  Bogen  zu  dem 
anderen  Ende  hinüber  und  enden  hier. 

Wir  finden  also  dasselbe  Verhalten,  welches  uns  veranlasste,  die  beiden  Polar- 
regionen des  armierten  Magneten  verschieden  zu  bezeichnen:  rot  und  blau. 

In   der  Mitte  des  Stabnes  zeichnet  sich  eine  Zone  /  dadurch  aus, 

dass  von  ihr  gar  keine  Kraftlinien  ausgehen ;  in  ihrer  Umgebung  wird 

die  magnetische  Kraft  nur  durch  die  Linien  bestimmt,  welche  sich  von 

dem  roten   zu  dem   blauen  Ende  hinziehen  und  die   hier  dem  Stabe 


parallel   Terlaufen.     Diese  Zone   des  Stabes  erweist   sich   also  als 
different   bei    der  Ausgestaltung  des  Feldes,    man  nennt  sie  die  , 
differenz  Zone". 
Dreht  man  den 


seine  Achse,  so  er- 
hält man  immer  das- 
selbe Eraftlinien- 
bild  in  den  zu  der- 
selben parallelen 
Ebenen.  Daraus 
folgt,  dass  das  Feld 
symmetrisch  zu 
dieser  ist  (im  we- 
sentlichen bei  ecki- 
gen Querschnitten, 
genauer  bei  kreis- 
förmigem Quer- 
schnitt).    Befestigt 

mau  einen  runden  .^ 

Stabmagneten      in  a 

vertikaler  Stellung,  * 

60  erhält  man  in 
einer  horizontalen 
Ebene  das  Kraft- 
linienbild  Fig.  5 ; 
dasselbe  entspricht 
also  einem  zur 
Achse  senkrechten 
ebenen  Schnitt 

durch  das  Feld.  In 
diesem  verlaufen  die 
Kra^nien  radiär 
nach  aussen.  In 
jeder  durch  eine 
dieser  Linien  und 
die  Magnetachse  ge- 
legten   Ebene    bat 

man  sich  eine  Kraftlinien  Verteilung,  wie  sie  Fig.  4  zeigt,  zu  denken, 
nm  sieb  eine  Vorstellung  von  der  wirklichen,  d.  b.  räumlichen  An- 
ordnnng  des  Feldes  zu  bilden. 

Bb>ht,  Ennfelder.  2 
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Da  am  KMide  dee  Stabendes  die  Kiaftlinien  zuaammeDlaufeD,  erscheint  diesem 
entsprechend  eine  dichtere  AnhäuAing  von  Eisenteilchen  in  Form  eines  schwarzen 
Ringes  in  der  Mitte  des  Bildes.  Dafttr  treten  an  den  benachharten  Regionen  innen 
und  aussen  leere  Stellen  auf,  da  von  hier  die  Teilchen  fortgezogen  wurden.  Ahn- 
lichen Erscheinungen  begegnet  man  in  den  Kraftlinienbildem  immer  dort,  wo  die 
magnetische  Kraft  in  der  Papierebene  sehr  stark  ist. 

Bei  längeren  donneren  Magnetstäben  bemerkt  man  wie  die  Kraft- 
linien von  zwei  Punkten  A  und  S  ausgehen,  welche  einen  Abstand 
von  einander  („Polabstand")  haben,  der  etwa  gleich  '/,  der  Stab- 
länge ist. 

Besonders  wichtig  ist  der  Fall  sehr  langer  und  dünner  Stäbe. 

Magnetisieren  wir  einen  solchen,  so  bleibt  fast  nur  am  Ende  Feilicht 

hängen,  welches  sich  zn  einem  kugelförmigen 

Büschel  vereinigt.     Das  KraftlinienbÜd  zeigt, 

dass  Bichtkräfte  auf  benachbarte  Eisenteilchen 

nur  an  den  äussersten  Endpunkten,  den  Polen, 

:  wirken.  Die  Kraftlinien  gehen  auch  nicht  mehr 

'  von    einem   Pole   zum   anderen    hinüber,   die 

Linien   des  einen  Poles   verlaufen  fast  unab- 

hänig  von  denen  des  anderen;  die  Indifferenz- 

zone   wird   immer    länger,    die   Teilchen   um 

einen  Pol  herum  sind  der  Wirkung  des  an- 

^"S-  ^'  deren,    immer   gleichzeitig   mit   vorhandenen, 

entrückt;  wir  erhalten  so  die  Möglichkeit  die  Wirkung  eines  einzelnen 

Poles  für  sich  zn  betrachten,    wovon  wir  später  wiederholt  Gebrauch 

machen  werden. 

Das  Feld  an  einem  Ende  eines  solchen  langen  Stabmagneten  nennt 
man  ein  „unipolares".  E^  hat  fast  in  allen  Querschnitten  eine  durch 
Fig.  5  dargestellte  radiale  Kraftlinienanordnang. 

22.  Magnetische  Magazine.  —  Wie  wir  schon  andeuteten,  kommt 
es  bei  der  magnetischen  Wirkung  auf  die  Zahl  der  Kraftlinien  an, 
welche  aus  einem  Magneten  auetreten;  je  mehr  BJraftlinien  eine  magne- 
tisch wirkende  Stelle  entsendet,  um  so  stärker  ist  ihre  Wirkung.  Um 
diese  beim  Stabmagneten  zu  vergrössem,  kombiniert  man  ihn  mit 
gleichen  in  derselben  Weise  magnetisierten  Stäben;  da  die  Kraftlinien 
alle  von  einem  Ende  ausgehen,  und  alle  in  dasselbe  andere  Ende  ein- 
laufen sollen,  so  muss  man  die  Stäbe  so  auf  einander  legen,  dass  in 
gleichem  Sinne  magnetisierte  Hälften  aufeinander  zu  liegen  kommen, 
also  alle  rot  bezeichneten  Pole  einerseits  und  alle  blau  bezeichneten 
andererseits.  {Auf  ein  einfaches  Kriterium  zur  Unterscheidung  der 
Polarität  kommen  wir  in  §  27  zu  sprechen.)  Vereinigt  man  in  dieser 
Weise    ein  ganzes  Bündel  von  Stäben,   deren  jeder  vorher  besonders 
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magnetisiert  worden  ist,  durch  ein  schwach  magnetisches  Band,  etwa 
übergeschobene  Messinghülsen,  so  erhält  man  ein  sogenanntes  „magne- 
tisches Magazin.'^ 

Die  von  einem  Magazin  ausgehende  Wirkung  ist  nicht  proportional  der 
Zahl  der  dasselbe  bildenden  Stäbe.  £s  existiert  keine  einfache  Beziehung  zwischen 
dem  Gewicht  des  Magazins  und  seiner  magnetischen  Kraft.  Das  hat  seinen  G-rund 
in  der  in  §  37  erläuterten  gegenseitigen  Beeinflussung  der  Felder  einander 
paralleler  gleich  gerichteter  Magnetstäbe. 

23.  Besondere  Magnetformen.  —  Aus  den  Stabmagneten  können 
wir  gewisse  Formen  von  Magneten  ableiten,  welche  teils  eine  grosse 
praktische,  teils  eine  mehr  theoretische  und  f&r  das  Folgende  wichtige 
Bedeutung  haben  und  die  wir  des  Zusammenhanges  wegen  schon  hier 
erwähnen.  Sehr  dünne  Magnete  stellt  man  aus  Uhrfederstahl  her. 
Schneidet  man  aus  einer  langen  dünnen  Stahlplatte  eine  flache  rauten- 
förmige Figur  mit  langen  Enden  aus  und  magnetisiert  man  sie  durch 
Streichen  in  der  Weise,  dass  die  Pole  an  die  Spitzen  zu  liegen  kommen, 
so  erhält  man  eine  sogenannte  ,yMagnetnadel'^ 

Magnetisiert  man  einen  kurzen,  dicken  Magnetstab  quer  zu  meiner 
Längsachse,  so  erhält  man  einen  sogenannten  „Transversalmagneten^^. 
Derselbe  hat  also  die  Polarregionen  auf  beiden  Seiten  seines  Mantels. 
Denken  wir  uns  seine  Länge  sehr  vermindert,  so  erhalten  wir  eine 
Platte,  welche  an  zwei  gegenüberliegenden  Punkten  ihres  Eandes 
magnetische  Pole  besitzt  Kleine  glockenförmige,  oben  geschlossene 
kurze  Stücke  aus  Stahlrohr  magnetisiert  man  so,  dass  an  den  gegenüber- 
liegenden Seiten  ihres  Mantels  Pole  entstehen;  man  erhält  sogenannte 
„Glockenmagnete^^  Einen  Stahlring  magnetisiert  man  in  der  Art,  dass 
er  diametral  gegenüberliegende  Pole  erhält.  Alle  diese  Formen  spielen 
bei  später  zu  erwähnenden  magnetischen  und  elektrischen  Messinstru- 
menten eine  grosse  Rolle. 

Ist  der  Stab  an  beiden  Enden  stark  magnetisch,  so  entsteht  bei 
Verkürzungen  in  der  Richtung  seiner  Achse  schliesslich  eine  Platte, 
welche  auf  beiden  Seiten  magnetisch  ist  und  zwar  derart,  dass  die 
Kraftlinien,  welche  von  der  einen  Seite  ausgehen,  um  den  Rand  der 
Platte  herumgehen  und  auf  der  anderen  Seite  in  diese  wieder  ein- 
laufen. Solche  flache  Magnetscheiben  nennt  man  „magnetische  La- 
mellen^',  oder  auch  aus  einem  später  hervortretendem  Grunde  „magne- 
tische Doppelflächen'^  Sie  stellen  gewissermassen  das  entgegengesetzte 
Extrem  eines  langen  stabförmigen  Magneten  dar. 

Die  Betrachtnng  solcher  magnetischer  Doppelflächen  hat  eine  grosse  Bedeu- 
tung wegen  der  Analogie,  welche  sie  mit  gewissen  elektro-magnetischen  Gebilden 
(den  „Stromschleifen*')  haben,  wie  wir  im  zweiten  Abschnitt  sehen  werden.  Wegen 
des  später  wichtigen  Vergleiches  mit  diesen  wollen  wir  uns  schon  jetzt  kreisförmig, 
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quadratisch  und  rechteckig  begrenzte  einfache  Modelle  solcher  magDetischer  Doppel- 
flachen  anfertigen,  indem  wir  eotsprecheDd  aiugeschaittene  Papptafeln  auf  der 
einen  Seite  mit  rotem,  auf  der  anderen  mit  blauem  Papiere  bekleben. 

24.    Die  Hufeisenmagnete.  —   Da   die  Wirkung  der  Stabmagnete 
an  den   Enden   am  stärksten   ist,  und  hier  die  Kraftlinien  am  reich- 
lichsten austreten,  so  liegt  es  nahe,  sich  dadurch  starke  Felder  zu  ver- 
schaffen,  dass  man  die  beiden  £nden   eines  Stahlstabes  einander  zu- 
biegt, so  dass  eine  hufeisen-  oder Tiiigformige  Form  entsteht;  die  Enden 
des  Hufeisens,  seine  „Schenkel",  flacht  man  so  ab,  dass  die  Endflächen 
in  einer  Ebene  liegen   und  magnetisiert  den  Stab  seiner  Länge  nach. 
Befestigt  man  einen  solchen  Hufeisenmagneten  in   vertikaler  Stellung 
mit  seinen  Enden  nach  oben  und  erzeugt  man  auf  einem  aufgelegten 
Eartonblatt  das  Kraftlinienbild  in  einer  zur  Achse  senkrechten  Ebene, 
so  erhält  man   ein  Bild   ähnlich   wie  es  Fig.  3  zeigt.     In   einer  durch 
die    gebogene   Achse    des 
Stabes     gelegten     Ebene, 
welche    wir    die    „Mittel- 
ebene" nennen  wollen,  oder 
in  einer  ihr  parallelen  und 
benachbarten  Ebene,  Fig.  6, 
gehen  von  den  Enden  n  und 
s    dicht    sich    zusammen- 
drängende Kraftlinien  aus, 
welche  in  den  inneren  Par- 
tien des  Bildes  fast  gerad- 
linig   auf   dem    kürzesten 
Wege  von  einem  Schenkel 
des  Hufeisens  zu  dem  an- 
deren hinüberziehen.  Wei- 
ter ausserhalb  dieses  Teiles 
biegen    die  Linien  immer 
weiter  und  weiter  aus  und 
zerstreuen    sich    auf  der 
Aussenseite   der   Schenkel 
gleich  massig    in    die    ent- 
fernteren Teile  des  Feldes. 
pj^  g  Je  näher  man  der  Biegung 

des  Magneten  kommt,  um  so 
spärlicher  ist  der  Kraftiinienverlauf,  der  aus  dem  Magnetkörper  heraus- 
tritt. Schliesslich  verlaufen  die  Linien  der  Biegung  parallel;  auf  der 
Aussenseite  verraten  die  einzelnen   Teilchen  fast  gar  keine  ordnende 
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magnetische  Kraft  mehr;  hier  an  der  Biegung  liegt  also  die  Indififerenz- 

zone  dieser  Magnetformen. 

In  Figur  6  sieht  man  nach  dem  unteren  Teile  des  rechten  Schenkels  hin 
noch  einmal  Kraftlinien  zusammenlaufen;  es  findet  sich  hier  gewissermassen  noch 
ein  Pol  von  untergeordneter  Bedeutung,  dem  ein  noch  schwerer  zu  erkennender 
dicht  rechts  neben  i  entspricht.  Solche  Anomalien  (,,Folgepunkte^O  stellen  sich 
häufig  bei  nicht  ganz  gleichmässiger  Magnetisierung  ein. 

Wie  bei  den  Stabmagneten,  so  kann  man  auch  hier  die  Wirkung 
dadurch  verstärken ,  dass  man  mehrere  hufeisenförmige  Stahllamellen 
Ton  gleicher  Grösse  zu  magnetischen  Magazinen  in  Hufeisenform  ver- 
einigt. Legt  man  vor  die  Schenkelenden  ein  Stück  weichen  Eisens, 
den  Anker,  so  wird  dieses  mit  grosser  Kraft  festgehalten  (§  17). 

Die  Tragkraft  ist  auch  hier  nicht  proportional  der  Anzahl  der  zu  einem 
Magazin  vereinigten  Einzellamellen.  Die  aufgestellten  Regeln  und  Formeln  ent- 
halten Grössen,  welche  mit  der  Stahlsorte,  der  Art  der  Härtung  und  Magneti- 
sierung stark  variieren.    Wir  unterlassen  es  daher,  hier  näheres  darüber  anzuführen. 

25.  Fixierung  der  räumlichen  Anordnung  der  Kraftlinien  starker 

Felder.  —  Wenn  man  starke  Magnetkräfte,  z.  B.  die  von  Hufeisen- 
magazinen zur  Verfügung  hat,  kann  man  den  Eraftlinienverlauf  nicht 
nur  in  der  Ebene,  sondern  auch  im  Räume  direkt  fixieren. 

a)  Fixieren  eines  Kraftlinienbündels  aus  feinstem  Eisen- 
staub durch  Verbrennen.  Man  streut  feinstes  Eisenpulver  zwischen 
die  Pole  eines  kräftigen  Magneten:  Die  Pulverteilchen  schliessen  sich 
zu  einer  stabilen  Brücke  zwischen  den  beiden  Polen  zusammen,  die 
einzelnen  Striemen  folgen  den  Kraftlinien  (bei  starken  Kräften  wenigstens 
sehr  nahe,  bei  schwächeren  deformiert  die  Schwere  den  Verlauf  nicht 
unbeträchtlich).  Man  zündet  das  Pulver  an;  es  verbrennt,  das  Eisen 
oxydiert  und  bäckt  zu  einem  festen  Körper  zusammen,  welcher  die 
Struktur  des  Kraftlinienfeldes  nachahmt.  Man  kann  die  Schlacke  ab- 
nehmen und  durch  Zerschneiden  die  Struktur  des  Feldes  verfolgen. 

b)  Fixieren  durch  Einbetten  in  zähflüssige  Massen.  Wir 
betten  gröbere  Eisenteilchen  in  ein  zähflüssiges  Zwischenmittel  (z.  B. 
Gelatine)  ein,  welches  ihnen  Drehungen  und  geringere  Ortsverände- 
rungen, nicht  aber  ein  Aufeinanderhäufen  gestattet,  und  lassen  es  unter 
dauernder  Einwirkung  des  Magneten  hart  werden. 

Versuch  17.  Man  hängt  einen  Hufeisenmagneten  so  auf,  dass  seine  Schenkel 
nach  unten  gerichtet  sind,  und  stellt  einen  Pappkasten  unter,  in  den  die  Schenkel- 
enden hineinhängen.  Helle,  durchsichtige  Gelatine  wässert  man  in  kaltem  Wasser, 
erwärmt  sie  dann  und  rührt  in  den  Brei  reichlich  Eisenfeilicht  ein.  Durch  Ab- 
sieben entfernt  man  vorher  den  feinen  Eisenstaub,  der  die  Gelatine  undurchsichtig 
machen  würde.  Den  Gelatinebrei  giesst  man  in  den  Pappkasten,  so  dass  der 
untere  Teil  des  Magneten  ganz  davon  umgeben  ist,  und  lässt  erstarren. 

Nach  dem  Loslösen  der  Pappwände  und  Abschneiden  der  äusseren  Flächen- 
stücke, in  denen  die  Eisenteilchen  gerostet  sind,  erhält  man  ein  durchscheinendes 
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Stück,  in  dem  man  den  Verlauf  der  Kraftlinien  nach  allen  Seiten  hin  deutlich 
verfolgen  kann,  namentlich  wenn  man  intensives  Licht  darauf  scheinen  lässt.  Die 
Eisenteilchen  im  Innern  rosten  nicht  zu  rasch.  Wir  werden  durch  solche  Gelatine- 
klötze später  ebene  Schnitte  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  legen  und  die  Zahl  der 
Kraftlinien  an  den  einzelnen  Stellen  bestimmen. 

Soll  die  Ausbildung  der  Kraftlinien  projiziert  werden,  so  bettet  man  die 
Eisenteilchen  besser  in  noch  durchsichtigere  zähe  Fliissigkeiten  ein.  Ferri  limatura 
alcoholisata  wird  in  einer  flachen  Glascuvette  in  Glycerin  oder  Paraffinöl  ein- 
gerührt; diese  wird  horizontal  in  die  Strahlen  der  Projektionslampe  eingeftihrt, 
welche  von  den  Eisenteilchen  ein  Bild  auf  dem  Projektionssohirm  entwirft  Wird 
ein  starker  Magnet  genähert,  so  ordnen  sich  die  Teilchen  zu  den  Kraftlinien, 
wird  ein  Stück  Eisen  (Anker)  in  die  Cuvette  geworfen,  so  ziehen  sie  sich  nach 
diesem  hin  zusammen. 

26.  BegrifT  des  homogenen  Magnetfeldes.  —  Die  Erafkliuien  sind 

im  allgemeinen  gekrümmte  Linien,  Kurven.    Untersucht  man  aber  das 

Feld  eines  Hufeisenmagneten,  so  erkennt  man  in  den  centralen  Teilen 

desselben  zwischen  den  Schenkeln  Partien,   in  denen   die  Kraftlinien 

sehr   nahe   geradlinig  verlaufen.     Hier   ziehen  sie  in  gleicher  Dichte 

einander  parallel  durch  das  Feld.     Felder  von  dieser  Struktur  spielen 

eine  grosse  Rolle;  man  nennt  sie  „homogene  Felder*^ 

Solche  Felder  sind  ähnlich  dem  Ejraftfelde  der  Schwere  innerhalb  eines  be- 
schränkten Raumes  z.  B.  dem  eines  Zimmers;  denn  das  Gewicht  eines  Körpers  ist 
innerhalb  desselben  überall  das  gleiche  und  an  allen  Punkten  ist  die  Kraftrichtung 
yei*tikaly  die  Sohwerkraftlinien  sind  einander  parallel. 

B)   Magnete  mit  einem  Grade  der  Bewegungsfreiheit 

Die  bisher  benutzten  Magnete  dachten  wir  uns  immer  ruhend. 
Wir  wollen  sie  jetzt  so  aufstellen,  dass  sich  ihre  die  Pole  verbindende 
Achse  frei  in  einer  Ebene,  in  der  Horizontalebene  um  einen  Punkt,  den 
Mittelpunkt  drehen  kann. 

Wir  erreichen  dies  bei  den  Hufeisenmagneten,  indem  wir  sie  an  der  Biegungs- 
stelle an  einem  Faden  befestigen.  Bei  den  Stabmagneten  legt  man  etwa  um  die 
Indifferenzzone  eine  oben  mit  einem  Haken  versehene  Messinghülse ,  an  welcher 
man  den  Stab  so  aufhängt,  dass  er  in  der  Horizontalebene  frei  schwingen  kann. 
Die  Aufhängefäden  müssen  vorher  durch  Anhängen  eines  Grewichtes  aufgedrillt 
werden.  Bei  kleinen  leichten  Magnetstäben  (Nadeln)  bringt  man  in  der  Mitte  ein 
mit  einem  Steine  (Achat)  ausgelegtes  Hütchen  an,  welches  man  auf  eine  vertikal 
stehende  Stahlspitze  setzt 

Wir  erteilen  den  Magneten  dadurch,  wie  man  sich  ausdrückt, 
„einen  Grad  der  Bewegungsfreiheit";  dies  soll  heissen:  Von  den  un- 
endlich vielen  Lagen,  welche  die  Achse  im  Räume  einnehmen  kann, 
stellen  wir  ihr  die  (einfach  unendliche)  Mannigfaltigkeit  der  Lagen  zur 
Verfügung,  welche  sie  beim  Festhalten  ihres  Aufhängepunktes  in  der 
Horizontalebene  einnehmen  kann.  Später  werden  wir  der  magne- 
tischen Achse  noch  mehr  Grade  der  Bewegungsfreiheit  erteilen,  indem 
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wir  ihr  die  Möglichkeit  geben,  sich  auch  in  alle  Richtungen  der  Vertikal- 
ebenen zu  stellen;  es  bleibt  dann  nur  der  Aufhängepunkt  in  Bezug  auf 
die  Erdoberfläche  fest. 

27.    Die  Sud-Nordweisung  freier  magnetiecher  Acheen.  —  Ein 

an  einem  Faden  aufgehängter  oder  auf  einer  Spitze  schwebender 
Magnet  könnte  sich  in  der  Horizontalebene  nach  allen  Richtungen  hin 
frei  bewegen;  wir  bemerken  aber  die  für  die  magnetischen  Erschei- 
nungen wichtige  Thatsache: 

Ein  mit  seiner  Achse  in  der  Horizontalen  frei  drehbarer 
Magnet  stellt  sich  in  einer  bestimmten  Richtung  ein. 

Dreht  man  ihn  aus  dieser  Lage  heraus,  so  kehrt  er  nach  einigen 
Schwingungen  immer  wieder  in  dieselbe  zurück.  Vergleichen  wir  sie 
mit  den  Himmelsgegenden,  so  bemerken  wir,  dass  ein  Pol  nach  Norden 
zeigt:  der  Nordpol  (north  seeking  magnetic  pole),  der  andere  nach 
Süden:  Südpol.  Dies  giebt  ein  Mittel  an  die  Hand,  die  beiden  Pole 
eines  Magneten  in  eindeutiger  Weise  zu  bezeichnen  und  sie  voneinander 
zu  unterscheiden. 

Beispielsweise  erfahren  wir  dadurch,  dass  bei  der  Magnetisieningsmethode 
des  Doppelstriches,  §  19.  b,  das  mit  dem  Kordpol  gestrichene  Ende  südmagnetisch, 
das  mit  dem  Südpol  gestrichene  nordmagnetisch  geworden  ist. 

Über  17  Jahrhunderte  ist  diese  Erscheinung  der  Süd-Nord weisimg  eines  auf- 
gehängten Magneten  der  Menschheit  bekannt,  denn  schon  in  einem  chinesischen 
Wörterbuche  vom  Jahre  121  n.  Chr.  wird  ihrer  gedacht  (Peschel). 

Auf  die  geophysikalische  Bedeutung  derselben  gehen  wir  erst  später  ein. 

Wir  bezeichnen  alle  Nordenden  rot,  alle  Südenden  blau,  vergl.  §  16.  Um 
in  den  Holzschnitten  die  Polaritäten  dem  Auge  unmittelbar  anschaulich  zu  machen, 
schraffiert  man  gewöhnlich  die  Nordenden  quer,  die  Südenden  parallel  zur  magne- 
tischen Achse  (Airt). 

,,Qleichnamige''  Pole  sind  solche,  welche  nach  derselben  Richtung, 

„ungleichnamige' <  diejenigen,  welche  nach  entgegengesetzten  Richtungen 

weisen. 
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Beziehungen  zweier  Magnete  zu  einander. 

A)  Ponderomotorisohe  Antriebe  eines  festliegenden  anf  einen  beweglichen 

Magneten.     Biehtungssinn  der  Kraftlinien. 

Wir  wollen  in  diesem  Kapitel  neue  Eigenschaften  der  Magnet- 
krafÜinien  kennen  lernen.  Dieselben  stützen  sich  auf  die  Wirkungen, 
welche  ein  beweglicher  Magnet  unter  ihrem  Einflüsse  erfahrt.  Wir 
sehen  zunächst  noch  von  dem  Elraftliniensystem  des  beweglichen  Poles 
selbst  ab  und  benutzen  ihn  nur  zur  Prüfung  des  Kraftlinienverlaufes 
in  dem  Felde  eines  festgehaltenen  Magneten. 

28.  Ein  Pol  eines  langen  geradlinigen  beweglichen  Magnetstabes 
in  dem  Felde  eines  festliegenden  Magneten;  ponderomotorische  Wir- 

kungen.  —  Wir  sahen  oben,  §  21,  dass  bei  langen  dünnen  Magnet- 
stäben die  magnetische  Wirkung  fast  ausschliesslich  auf  die  Enden 
konzentriert  ist.  Dies  setzt  uns  in  den  Stand,  einen  einzelnen  Pol 
der  Wirkung  eines  festliegenden  Magneten  auszusetzen,  denn  wir 
können  den  Stab  immer  so  lang  wählen,  dass  der  andere  Pol  ausser- 
halb der  nachweisbaren  Feldwirkungen  zu  liegen  kommt. 

Versuch  18.  über  das  eine  Ende  eines  langen,  starkmagnetisierten 
Stahldrahtes  schiebt  man  eine  Messinghülse,  welche  mit  einer  Ose  ver- 
sehen ist.  An  dieser  hängt  man  mittels  eines  Fadens  den  Magneten 
so  auf,  dass  er  frei  vertikal  herabhängt,  und  sein  unteres  Ende  dicht 
über  der  Tischplatte  schwebt. 

Der  Stab  darf  nicht  zu  biegsam  und  muss  völlig  gerade  gestreckt  sein.  Der 
Aufhängefaden  muss  ungedrillt,  dünn  und  nicht  zu  lang  sein,  sonst  gerät  der  Stab 
zu  leicht  in  Schwingungen.  Am  besten  wird  dieser  unten  noch  etwas  beschwert. 
Nahe  dem  unteren  Ende  trägt  er  ein  weithin  sichtbares  Papierquerkreuz. 

Auf  den  Tisch  legt  man  Magnete,  deren  Kraftlinienbilder  man 
auf  einem  untergelegten  Kartonblatt  erzeugt.  Man  bemerkt,  wie  die 
Magnete  auf  den  unteren,  nach  allen  Richtungen  der  Horizontalebene 
beweglichen   Stabpol  eine    bestimmt  gerichtete  Kraft   ausüben.     Die- 
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selbe  nimmt  die  ganze  Masse  des  schwebenden  Stabes  mit,  welcher 
dadurch  aus  seiner  vertikalen  Ruhelage  mehr  oder  weniger  abgelenkt 
wird.  Man  nennt  daher  diese  Äusserungen .  der  magnetischen  Kräfte 
,,ponderomotorische  Wirkungen",  weil  sie  sichtbare,  greifbare 
Massen,  pondera,  bewegen. 

Wir  wollen  dieselben  flir  einige  spezielle  Fälle  näher  untersuchen. 

a)  Der  «-Pol  des  beweglichen  Stabes  befinde  sich  unten.  Wir 
legen  unter  denselben: 

a)  den  iV-Pol  eines  langen  kräftigen  Stabmagneten:  Der  n-Pol 
wird  von  allen  Seiten  weggetrieben.  Führen  wir  ihn  wieder  heran, 
so  entfernt  er  sich  wieder,  sowie  wir  den  hemmenden  Druck  imseres 
Fingers  aufheben.  Bei  dem  Heranführen  des  Poles  müssen  wir  eine, 
wenn  auch  geringe,  „Arbeit"  leisten. 

Beachten  wir  den  Weg,  längs  dessen  der  n-Pol  aus  dem  Felde  des 
iV^-Poles  gleitet,  so  bemerken  wir,  dass  er  dabei  den  Kraftlinien  folgt. 

Ein  beweglicher  n-Pol  wird  von  dem  JV-Pol  eines  an- 
deren festliegenden  Magneten  längs  der  von  diesem  aus- 
gehenden Kraftlinien  weggeschoben. 

Wir  kehren  jetzt  den  auf  dem  Tische  festliegenden  Magnetstab 
um,  so  dass 

ß)  der  Südpol  S  unter  den  beweglichen  n-Pol  zu  liegen  kommt. 
Die  Erscheinungen  haben  sich  vollkommen  umgekehrt.  Eine  pondero- 
motorische KtslÜ  zieht  das  Stabende  zu  dem  Magneten  hin.  Wir 
müssen  eine  Arbeit  leisten,  um  den  n-Pol  aus  dem  Felde  des  Ä-Poles 
zu  entfernen.  Der  zu  überwindende  Zug  erfolgt  immer  in  der  Richtung 
der  Kraftlinien. 

Ein  beweglicher  n-Pol  wird  von  dem  5-Pol  eines  anderen 
festliegenden  Magneten  längs  der  in  denselben  eintretenden 
Kraftlinien  herangezogen. 

b)  Drehen  wir  den  schwebenden  Stahldraht  um,  schieben  wir  seinen 
n-Pol  in  die  Hülse  und  lassen  den  «-Pol  nach  unten  hängen,  so  er- 
geben sich  bei  den  beiden  Lagen  a)  und  ß)  des  festliegenden  Magnet- 
stabes gerade  die  umgekehrten  ponderomotorischen  Wirkungen. 

Der  Ä-Pol  wird  zu  dem  iV^-Pol  eines  anderen  Magneten 
hingezogen,  von  dem  5-Pol  weggeschoben.  Die  Bewegungsrich- 
tung wird  in  jedem  Punkte  durch  die  Richtung  der  durch  den  Punkt 
verlaufenden  Kraftliniiß  bestimmt. 

Die  Erscheinung  ist  also  polar  sowohl  in  Bezug  auf  den  einen  wie 
den  anderen  in  Wechselwirkung  tretenden  Magneten. 

Versuch  19.  Wir  legen  einen  kurzen  Magnetstab  mit  seiner 
Mitte  unter   den   schwebenden   Magneten,    so  dass  seine  Indifferenz- 
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Zone  von  der  Vertikalen  dnrch  den  Aufhängepunkt  des  Stahldrahtes 
getro£fen  wird.  Der  bewegliche  Stab  wird  aus  der  Ruhelage  gezogen 
und  wandert  einem  der  Enden  zu.  Wird  er  nach  dem  anderen  Ende 
gebracht,  so  geht  er  in  einem  Bogen  um  die  Indifferenzzone  herum 
wieder  zum  anderen  Polende  hin.  Er  folgt  dabei  der  Bjraftlinien- 
richtung,  vergl.  Fig.  4.  ,Der  n-Pol  geht  immer  in  der  Richtung  vom 
JV-Pol  zum  5- Pol  des  festliegenden  Magneten,  der  s-Fol  umgekehrt  von 
S  nach  N, 

Versuch  20.  Bringen  wir  einen  Hufeisenmagneten  in  verschie- 
denen Lagen  unter  den  beweglichen  Stabpol,  so  bemerken  wir  ein 
analoges  Wandern  der  nach  unten  gekehrten  Pole.  Zwischen  den 
Magnetschenkeln  gehen  diese  von  der  einen  Seite  direkt  zu  der  anderen 
hinüber,  vor  den  Schenkelenden  werden  sie  in  immer  weiteren  Bogen 
von  einem  Pole  zum  anderen  hinübergetrieben  ganz  dem  Verlaufe  der 
Kraftlinien,  Fig.  6,  entsprechend.  Dabei  wandert  der  n-Pol  wieder  in 
umgekehrtem  Sinne  wie  der  s-Poh 

Statt  einen  Magnetstab  an  einem  Faden  beweglich  aufzuhängen, 
kann  man  ihn  auch  schwimmen  lassen  (Weileb). 

Versuch  21.  Ein  langer  dünner  Magnetstab,  etwa  eine  magne- 
tisierte  Stricknadel,  wird  durch  einen  Kork  gesteckt,  den  man  in  einem 
grosseren  Gefässe  auf  Wasser  schwimmen  lässt,  so  dass  der  Stab 
vertikal  in  das  Wasser  hinabtaucht,  und  entweder  sein  n-  oder  sein 
Ä-Pol  über  die  Wasseroberfläche  hervorragt.  Der  obere  Pol  wird  den 
Wirkungen  von  Stab-  und  Hufeisenmagneten  ausgesetzt,  welche  man 
auf  den  Rand  des  Gefässes  legt.  Der  Stab  treibt  in  dem  einen  oder 
anderen  Sinne  in  dem  Wasser  hin,  je  nach  der  der  ponderomotorischen 
Wirkung  ausgesetzten  Polarität,  immer  den  Kraftlinien  folgend.  — 

Wir  ziehen  aus  allen  vorhergehenden  Versuchen  den  wichtigen 
Schluss:  Den  Kraftlinien  wohnt  ein  bestimmter  Richtungs- 
sinn inne,  der  sich  in  den  verschiedenen  Antrieben  äussert,  welche 
bewegliche  n-  und  «-Pole  in  dem  Felde  erfahren. 

Derartige  Gegensätze  in  den  Richtungen,  wie  wir  sie  hier  finden, 
pflegt  man  durch  die  Bezeichnungen  von  „positiv"  (+)  und  „negativ"  (— ) 
zum  Ausdruck  zu  bringen.  Wir  bewohnen  die  Nordhemisphäre  unseres 
Planeten.  Daher  wollen  wir  den  +  Richtungssinn  den  Antrieben  bei- 
messen, welche  ein  beweglicher  Nordpol  im  Felde  erfahrt  und  die 
Festsetzung  treffen:  Die  Kraftlinien  verlaufen  in  dem  Sinne,  in 
dem  ein  beweglicher  n-Pol  in  ihnen  vorangeschoben  wird. 

Vergleichen  wir  die  Ergebnisse  der  vorhergehenden  Versuche,  so 
müssen  wir  dann  zweitens  sagen:  Bei  allen  Magneten  gehen  die 
Kraftlinien  von  dem  Nordpole  aus  und  ziehen  sich  durch  das 
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Feld  nach  dem  Südpol  desselben  hin,  woselbst  sie  einlaufen 

(Positiver  Richtungssinn). 

Eine  solche  Gegensätzlichkeit  in  dem  Verhalten  der  beiden  Pole  eines 
Magneten  vermuteten  wir  schon  früher  und  deuteten  deren  verschiedene  Funktion 
mit  Rücksicht  auf  das  Aussenden  und  das  Aufnehmen  von  Kraftlinien  durch  die 
gewählten  Bezeichnungen  gelegentlich  an.  Erst  die  hier  angeführten  Versuche 
lassen  diese  Auffassung  berechtigt  erscheinen.  Die  Festsetzung  des  positiven 
Richtungssinnes  der  Kraftlinien  enthält  ein  willkürliches  konventionelles  Moment. 
Mit  der  einen  Festsetzung  sind  dann  aber  auch  alle  übrigen  Beziehungen  eindeutig 
gegeben. 

29.  Eine  kurze  frei  bewegliche  Magnetnadel  in  dem  Felde  eines 

gröeeeren  Magneten.  —  Wenn  der  n-Pol  eines  beweglichen  Magneten 
in  der  Richtung  der  Kraftlinien,  der  *-Pol  dieser  Richtung  entgegen- 
gesetzt bewegt  wird,  so  muss  sich  bei  der  Vereinigung  beider  Pole  an 
einer  kurzen  Magnetnadel  diese  gerade  in  die  Richtung  der  Kraftlinien 
stellen.  Diese  Linien  sind  im  allgemeinen  Kurven;  die  Magnetnadel 
nimmt  die  Richtung  der  Tangente  an  dieselben  an. 

Der  Richtungssinn  der  Kraftlinien  ist  daher  durch  die  Stellung 
einer  kleinen  Magnetnadel  in  jedem  Punkte  des  Feldes  gegeben,  wenn 
wir  längs  der  Achse  derselben  von  s  nach  n  hinblicken. 

Versuch  22.  Man  hängt  eine  Nähnadel  aus  gutem  Stahl  so  an  einem 
dünnen  ungedrillten  Faden  (am  besten  einem  feinen  Seidenfaden)  auf,  dass  sie 
unter  dem  Einflüsse  der  Schwerkraft  genau  horizontal  hängt  Damit  der  Faden 
nicht  rutscht,  befestigt  man  ihn  unterhalb  mit  etwas  Klebwachs.  Dann  magneti- 
siert  man  die  Nadel  durch  Streichen,  wobei  man  vermeidet,  den  Aufhängepunkt 
zu  verschieben.  Man  erhält  eine  Magnetnadel  mit  zwei  Graden  der  Freiheit  Sie 
stellt  sich  nordsüdlich ;  wir  merken  uns,  welche  Polarität  Öhr-  und  Spitzenende  hat 

Nähert  man  diese  Nadel  einem  Stück  Magneteisen  an  verschiedenen  Stellen, 
so  nimmt  sie  überall  in  dem  Felde  die  Richtung  der  Tangente  an  die  Kraftlinie 
an,  welche  gerade  durch  ihren  Aufhängepunkt  geht.  Dabei  zeigt  dieselbe  Spitze 
der  Nadel  an  einigen  Stellen  auf  den  Stein  zu,  an  anderen  von  ihm  weg.  Wir 
erkennen  daraus,  wo  der  Stein  nordpolar,  wo  er  südpolar  ist. 

Solche  „Probenadeln"  (exploring  needles  Fabadats)  sind  zur  Er- 
forschung der  Konstitution  verwickelter  Magnetfelder  sehr  wichtig,  sie 
sind  oft  ein  bequemeres  Hilfsmittel  als  die  Feilichtbilder,  wenn  diese 
auch  die  Verteilung  der  Kraft  mit  einem  Blicke  übersehen  lassen. 

Wir  wollen  die  Richtung  der  Kraftlinien  immer  durch  den  Zeige- 
finger bezeichnen. 

Die  Kraftlinien  sind  die  ersten  Gebilde  mit  einem  bestimmt  ausgesprochenen 
Bichtungssinne,  denen  wir  begegnen.  Wenn  wir  eine  Richtung  angeben  wollen, 
bedienen  wir  uns  gewohnheitsgemäss  des  Zeigefingers  der  einen  oder  anderen  Hand. 
Derselbe  soll  also  bei  allen  Fingerregeln,  die  wir  kennen  lernen  werden,  die  Kraft- 
linienrichtung bezeichnen.  Wir  werden  ihn  in  einem  Magnetfelde  also  immer  von 
dem  Nordpole  weg  nach  einem  Südpole  hin  2u  halten  haben.  Bei  allen  im  folgenden 
zu  beschreibenden  Modellen  sollen  femer  immer  weisse  Pfeile  (etwa  aus  blankem 
Weissblech  oder  weissem  Karton)  die  Kraftlinienrichtung  bezeichnen. 
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30.  Verzeichnen  des  KrafUinienverlaufee.  —  Kurze  Magnete  mit 

einem  Grade  der  Freiheit,  etwa  auf  Spitzen  bewegliche  Nadeln,  können 
zum  Zeichnen  des  Kraftlinien  Verlaufes  in  einer  Ebene  dienen. 

Versuch  28.  Verzeichnung  der  Kraftlinien  eines  grossen  Magnet- 
stabes. £in  stark  magnetisierter  Stahlstab  oder  ein  Stabmagazin  wird  auf 
einen  Bogen  Zeichenpapier  gelegt,  der  horizontal  ausgespannt  ist  Eine  kleine 
Magnetnadel  auf  niederem  Stativ,  die  in  einer  der  halben  Stabdicke  etwa  gleichen 
Höhe  über  der  Zeichenebene  von  einer  Spitze  getragen  wird,  wird  an  verschiedenen 
Stellen  des  Stabfeldes  aufgestellt.  Überall  nimmt  sie  eine  ganz  bestimmte  Rich- 
tung an.  Man  projiziert  die  beiden  Nadelenden  vertikal  auf  die  Papierebene,  ver- 
bindet beide  Punkte  durch  eine  Strecke  und  bezeichnet  durch  einen  Pfeil  ihre 
Richtung  (s,  n).  Wiederholt  man  dies  an  vielen  Punkten,  so  giebt  die  Gesamtheit 
aller  gezeichneten  Pfeile  ein  deutliches  Bild  des  ELraftlinienverlaufes  im  Stabfelde. 
Durch  Eisenfeilicht  wird  das  Bild  nachträglich  noch  verifiziert. 

Das  Verfahren  der  Zeichnung  einzelner  Nadelstellungen  ist  inso- 
fern noch  unvollkommen^  als  man  nicht  direkt  den  fortlaufenden 
Kurvenzug  einer  Kraftlinie  erhält.  Befestigt  man  aber  auf  dem  oberen 
Ende  eines  Schreibstiftes  eine  Spitze,  auf  welcher  ein  kleiner  Magnet- 
stab frei  schwebend  in  der  Horizontal  ebene  spielt,  so  kann  man  den 
Verlauf  der  Kraftlinien  in  einem  gegebenen  Felde  kontinuierlich  ver- 
zeichnen, wenn  man  den  Stift  immer  so  weiterschiebt,  dass  der  Magnet 
die  Tangente  zu  dem  zuletzt  gezeichneten  Kurvenstück  bildet. 

Eine  sehr  bequeme  und  einfache  Vorrichtung  für  diesen  Zweck  stellt  Pig.  7 
dar.     In  der  runden,  in  der  Mitte  durchbohrten,  unten  ebenen  Messingscheibe  Ä  von 

2  cm  Durchmesser  ist  die  5  cm  lange  Messinghülse  B  befestigt, 
auf  die  oben  die  Spitze  C  aufgesteckt  ist.  Im  Innern  der 
Hülse  befindet  sich  ein  Stück  Bleistift  D,  welches  durch  die 
kleine  Spiralfeder  E  nach  unten  gedrückt  wird.  Am  Heraus- 
fallen wird  der  Stift  durch  eine  ümkröpfiing  des  Hülsenrandes 
an  der  Unterflftche  des  Fusses  Ä  nach  Innen  gehindert;  nur 
die  Spitze  F  des  Bleistiftes  D  sieht  aus  der  Hülse  hervor. 
Soll  ein  anderer  Stift,  eingesetzt  werden,  so  wird  die  Spitze  G 
abgenommen.  Auf  dieser  schwebt  in  horizontaler  Lage  der 
kleine  mit  N  und  S  bezeichnete  Magnetstab  Ö.  Für  gewöhn- 
lich steht  das  Instrument  auf  einer  Rorkunterlage ,  welche 
eine  für  die  Spitze  F  bestimmte  kleine  Vertiefung  besitzt. 

Sollen  die  Kraftlinien  eines  Magneten,  z.  B.  eines  Huf- 
eisenmagneten, gezeichnet  werden,  so  wird  derselbe  auf 
einem  Bogen  Papier  auf  einen  Holzklotz  gelegt,  der  seine 
Mittelebene  auf  die  Höhe  des  Magnetstäbchens  G  bringt. 
Visiert  man  von  oben  senkrecht  an  dem  Stabe  O  herab,  so 
gelingt  es  leicht,  den  Fuss  Ä  so  vorwärts  zu  schieben,  dass  O 
immer  in  die  Richtung  des  eben  unter  dem  Fusse  A  sichtbar 
.     ,  werdenden  Kurvenstückes  fällt.     Man  erhält  so  eine  ziemlich 

getreue  graphische  Aufzeichnung  des  Kraftlinienverlaufes,   wie  er  der  Mittelebene 
des  verwendeten  Magneten  entspricht. 

Eine  der  grossartigsten  Sammlungen  derartiger  Kurvensysteme  für  die  ver- 
schiedensten magnetischen  Gebilde,  namentlich  Stab-,  Hufeisen-  und  Ringmagnete 
ist  im  Jahre  1844  von  J.  E.  Heboer  herausgegeben  worden  (in  Leipzig  bei  £.  Pö- 
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KICKE  und  Sohn  erechienen  mit  einem  Vorwort  von  Ebman).     Sie  enthält  87  grosse 
graphische  Darstellungen  solcher  magnetischen  Kurven  auf  31  Foliotafeln. 

31.  BestimmungsstQcke  der  Feldkraft;  VektorbegrifT.  —  An  den 

Wirkungen,  welche  ein  beweglicher  Pol  in  einem  Magnetfelde  erfährt^ 
fallen  drei  einzelne  Momente  auf; 

1)  Eine  bestimmte  Richtung.  Dieselbe  wird  in  jedem  Punkte 
durch  die  Richtung  der  durch  denselben  verlaufenden  Kraftlinie  be- 
zeichnet. Zu  ihrer  Bestimmung  benutzen  wir  die  Tangente,  welche 
man  sich  an  die  Eraftlinienkurve  gelegt  denken  kann  oder  einfach  das 
Kurvensttick,  auf  welchem  der  Punkt  selbst  liegt  und  das  so  kurz  ge- 
dacht wird,  dass  es  als  geradlinig  betrachtet  werden  kann. 

2)  Ein  bestimmter  Sinn.  Völlig  gleichgerichtete  Kraftlinienstücke 
an  derselben  Stelle  des  Raumes  können  sich  dennoch  voneinander 
unterscheiden.  Bei  den  einen  wandert  ein  n-Pol  in  einem,  bei  den 
anderen  im  entgegengesetzten  Sinne.  Den  Kraftlinien  ist  also  etwas 
eigentümlich,  was  die  beiden  einem  Punkte  unmittelbar  benachbarten 
Kurvenstücke  in  eine  ganz  bestimmte  Reihenfolge  bringt. 

3)  Eine  bestimmte  Stärke.  Wir  sahen  schon  oben,  dass  die 
Wirkung  in  den  entfernteren  Teilen  des  Feldes  eine  geringere  ist  als 
in  den  den  Polen  nächsten.  Wenn  wir  hierüber  auch  erst  später 
genauere  quantitative  Vergleiche  anstellen  werden,  so  lassen  doch  schon 
die  hier  erwähnten  Versuche  erkennen,  dass  Analoges  für  die  pondero- 
motorischen  Antriebe  gilt.  Die  Wirkungen  sind  an  den  verschiedenen 
Stellen  desselben  Feldes  auch  ihrer  Intensität  nach  voneinander  ver- 
schieden. 

Solche  mit  Richtung,  Sinn  und  Intensität  begabte  Grössen  nennt 
man  „Vektoren";  geometrisch  sind  sie  durch  eine  Strecke  von  be- 
stimmter Maasszahl  darstellbar,  welche  von  einem  Punkte  aus  in  einer 
bestimmten  Richtung   gezogen   wird.     Die   magnetische  Kraft  ist 

eine  Vektorgrösse. 

Die  einfachste  Vektorgrösse  ist  die  Überfährung  von  einem  Punkte  nach 
einem  anderen  um  eine  bestimmte  Wegstrecke  in  bestimmter  Richtung;  daher  auch 
der  Name  (vehere  =  fahren).  Ein  Vektor  ist  femer  die  Geschwindigkeit,  die  Be- 
schleunigung. Die  Vektorgrössen  spielen  eine  grosse  Bolle.  £ine  Strömung  einer 
Flüssigkeit  z.  B.  ist  aus  lauter  Vektorgrössen,  den  Geschwindigkeiten  der  einzelnen 
Teilchen  zusammengesetzt,  wie  ein  Magnetfeld.  Wir  werden  später  sehen,  dass  auch 
Drehbewegungen  um  Achsen  unter  die  Kategorie  der  Vektorgrössen  fallen. 

32.  Faradays  Darstellung  der  Kraftverteilung  durch  die  Kraft- 
linien. —  Unsere  bisherigen  Betrachtungen  haben  gelehrt,  dass  die 
Kraftlinien  wirklich  im  stände  sind,  alle  drei  Bestimmungsstücke  der 
magnetischen  Kraft  an  jedem  Punkte  des  Feldes  zur  Darstellung  zu 
bringen.  Ihr  Verlauf  veranschaulicht  unmittelbar  die  Kraftrichtung. 
Mit  Zuhilfenahme  eines  im  Felde  beweglichen  Nordmagnetpoles  gelingt 
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es  ferner,  einen  ganz  bestimmten  Bichtimgssinn  derselben  eindeutig 
festzusetzen.  Schwieriger  scheint  es  zu  sein,  durch  die  Kraftlinien 
auch  das  dritte  Bestimmungsstück,  die  Eraftgrösse,  zum  Ausdruck  zu 
bringen.  In  §  8  deuteten  wir  schon  an,  wie  die  Dichtigkeit,  mit  der 
die  Kraftlinien  durch  den  Raum  verlaufen,  einen  Anhalt  fiir  die  Stärke 
der  dorthin  fortgepflanzten  Kraft  giebt.  Diese  Dichtigkeit  beurteilen 
wir  am  einfachsten  nach  der  Zahl  von  Kraftlinien,  welche  ein  zu  ihrem 
Verlaufe  senkrechtes  Flächenstück  durchsetzt,  z.  B.  die  im  Mittel  auf 
die  Flächeneinheit,  das  Quadratcentimeter  (cm^  entfallende  Zahl. 
Die  Krafblinienzahl  pro  cm^  nennt  man  die  Feldstärke  an  der  be- 
trefiFenden  Stelle. 

Dass  diese  Festsetzung  in  der  That  nicht  nur  zu  einem  relativen,  sondern 
sogar  zu  einem  absoluten  Maasse  der  magnetischen  Kraft  führt,  soll  weiter  unten 
gezeigt  werden.  Hier  möge  das  Verfahren,  welches  zunächst  etwas  fremdartig  er- 
scheint, an  einem  einfachen  Beispiele  erläutert  werden: 

Versuch  24.  Untersuchung  des  räumlichen  Verlaufes  der  Kraft- 
linien. Wir  schneiden  einen  der  in  §  25  hergestellten  G^latineklötze  auseinander 
und  zählen  die  Kraftlinien  auf  den  verschiedenen  Querschnitten  ab. 

In  der  Nähe  der  Magnetpole  kommt  auf  jeden  cm'  eines  zu  den  Kraftlinien 
senkrechten  Feldquerschnittes  eine  grosse  Zahl  von  Durchstosspunkten  von  Kraft- 
linien (grosse  Feldstärke),  in  entfernteren  Teilen  nur  eine  geringe  Zahl  (kleine  Feld- 
stärke); direkt  vergleichbar  sind  die  Zahlen  nicht,  weil  die  Bildung  der  Feilicht- 
ketten durch  eine  ganze  Keihe  Ton  Nebenumständen  beeinflusst  wird.  Fxakt  wird 
die  Methode  erst,  wenn  wir  die  Kraftlinien  nach  einem  ganz  bestimmten  Gesetze 
uns  kontinuiert  denken.  Das  Beispiel  soll  zunächst  nur  die  Möglichkeit  einer  der- 
artigen Kraftgrössenbestimmung  anschaulich  erläutern. 

B)   Beziehimgen  von  zwei  beweglichen  Magneten  zu  einander. 

Wir  wollen  jetzt  beide  Magnete,  welche  aufeinander  wirken,  be- 
weglich machen.  Dem  einen  {A£y)  geben  wir  einen  Grad  der  Bewegungs- 
freiheit. Wir  befestigen  ihn  entweder  so,  dass  er  sich  in  seiner  eigenen 
Achsenrichtung  hin-  und  herbewegen  kann,  oder  quer  dazu,  oder  wir 
hängen  ihn  an  einen  Faden,  oder  stellen  ihn  auf  eine  Spitze,  so  dass 
er  sich  in  der  Horizontalebene  frei  herumdrehen  kann.  Seine  Buhe- 
lage ist  im  letzteren  Falle  nordsüdlich  gerichtet.  Den  anderen 
Magneten  (M^)  wollen  wir  völlig  frei  machen.  Wir  nehmen  ihn  zur 
Hand  und  nähern  ihn  dem  Richtungsmagneten  von  den  verschiedensten 
Seiten  her  (Handmagnet). 

Ferner  wollen  wir  gegen  früher  die  Beschränkung  fallen  lassen, 
dass  ein  Magnet  sehr  lang  sei;  wir  wollen  vielmehr  die  beiden  Paare 
von  Polen  gleichzeitig  in  Wechselwirkung  treten  lassen  und  unter- 
suchen dabei  vor  allem,  wie  die  Ejraftlinien  des  einen  Stabes  durch 
die  des  anderen  beeinflusst  werden. 


WiriLungen  von  Kraftfeldern  aufeinander. 
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33.  Wechselwirkung  der  Felder  zweier  acbsial  einander  ge- 
näherter Magnetstäbe.  —  Um  einen  Magnetstab  in  seiner  eigenen 
Achsenrichtung  leicht  yerschiebbar  zu  machen,  legen  wir  ihn  in  ein 
Schiffchen  ans  Messingblech,  Fig.  8,  ein,  welches  wir  an  Fäden  an  der 
Zimmerdecke  aufhängen. 

Ein  rechteckiges  dünnes  Messingblech  von  von  ca.  12  cm  Länge  ist  um  den 
ca.  25  cm  langen  Magnetstab  m^,  von  kreisförmigem  Querschnitte  berumgebogen. 
An  den  vier  Ecken  greifen  s-f5rmige  Haken  in  Durchbohrungen  des  Blecbes  ein. 
Die  Haken  sind  an  lange  dünne  Fftden  geknüpft,  welche  paarweise  über  je  einen 
in  die  Decke  befestigten  Haken  geschlungen  sind.  Unterhalb  des  einen  Stabendes 
steht  ein  Holzklotz  K,  welcher  einen  Zeiger  x  trägt. 

Versuch  25.  Man  nähert  dem  n-Pole  des  Magneten  m^  den 
n-Pol  des  Handmagneten  w,  in  achsialer  Richtung:  wi^  weicht  vor  m^ 
zurück,  wie  die  in  die  Figur  eingezeichneten  Pfeile  andeuten.  Nähert 
man  den  s-Fol  von  m^  dem  ä=-Po1  von  m^,  so  findet  das  Gleiche  statt 
Beim  Zurückweichen  heht  sich  die  Masse  von  m^  etwas  über  ihre  ur- 
sprüngliche Höhe,  an  ihr  wird  eine  gewisse  Hubarbeit  verrichtet. 
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Fig.  8. 


Der  von  dem  Felde  eines  Poles  eingenommene  Baum  ist  für  den 

gleichnamigen  Pol  eines  anderen  Magneten,  der  achsial  genähert  wird, 

bis  zu  einem  gewissen  Grade  undurchdringbar. 

Wenn  wir  unsere  Hand  ausstrecken  und  fühlen  plötzlich  dieser  Bewegung 
ein  Hemmnis  entgegentreten,  so  sagen  wir:  An  dem  betreffenden  Orte  „ist''  etwas. 
Wir  bezeichnen  dieses  Etwas,  welches  sich  dem  Eindringen  in  den  von  ihm  ein- 
genommenen Baume  entgegenstellt,  gewöhnlich  als  „Materie".  Man  hat  die  beob- 
achtete Thatsache  auch  so  ausgedrückt:  Der  Raum  ist  von  einer  gewissen  Energie- 
form erfallt,  welche  der  Verminderung  des  Volumens  widerstrebt  (Volumenenergie). 
Die  Erkenntnis,  dass  ein  Magnetfeld  ein  mit  Energie  einer  besonderen  Form  er- 
füllter Raum  sei,  ist  sehr  wichtg. 

Die  beobachtete  Erscheinung  beschreiben  wir  am  einfachsten,  wenn 
wir  sagen:  Die  Felder  gleichnamiger  Pole  drücken  sich  von- 
einander weg. 
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Versuch  26.  Wir  nähern  dem  n-Pol  von  m^  den  «-Pol  von  m^ 
und  umgekehrt:  Die  Stäbe  werden  gegeneinander  gezogen.  DieFelder 
ungleichnamiger  Pole  werden  aufeinander  zugezogen,  sobald 
sie  sich  so  nahe  kommen,  dass  sie  in  Wechselwirkung  treten. 

Die  Massen  der  Magnetstäbe  selbst  treten  nicht  in  Wechselwirkung  ;• 
nur  die  von  ihren  Polen  auslaufenden  (n)  oder  in  diese  einlaufenden  {s) 
Kraftlinien  können  die  Ursache  der  Bewegungen  sein.  Denn  diese 
erwiesen  sich  bei  allen  vorhergehenden  Versuchen  allein  als  die  eigent- 
lichen Vermittler  magnetischer  Wirkungen.  Die  Massen  erscheinen 
hier  also  fest  an  ihre  Kraftlinien  gekettet,  dadurch  kommt  eine  „pon- 
deromotorische  Wirkung"  (s.  o.  §  28)  zu  stände. 

Versuch  27.  Zwischen  die  beiden  aufeinander  wirkenden  Magnet- 
felder stellt  man  der  Reihe  nach  gleich  grosse  und  gleich  dicke  Tafeln 
von  Pappe,  Holz,  Glas,  Messing,  Kupfer  und  eine  von  Eisen;  die 
ersteren  lassen  die  Wirkungen  unverkürzt  durch  sich  hindurch  gehen, 
die  letztere  schirmt  sie  fast  vollkommen  ab. 

34.  Der  Kraftlinienverlauf  in  dem  Felde  zweier  aclisial  aufein- 
ander wiricender  Magnete;  Vorstellung  der  Druck-  und  Zugspannungen  im 

Felde.  —  Die  im  vorigen  Paragraphen  geschilderten  ponderomotorischen 
Wirkungen  werden  verständlich,  wenn  wir  die  Deformationen  betrachten, 
welche  die  ineinander  greifenden  Felder  erfahren.  Um  diese  bequem 
übersehen  zu  können,  erzeugen  wir  das  Kraftlinienbild  in  einer  zu 
den  Achsen  beider  in  gegenseitiger  Verlängerung  liegender  Stabmagnete 
parallelen  Ebene. 

Zur  Herstellung  der  folgenden  Kraftlinienbilder  bedient  man  sich  eines  ca. 

2 — 3  cm  dicken,  durch  Querleisten  gegen  Verziehen 
gesicherten  Brettes  von  etwa  20  cm  Länge  und  15  cm 
Breite.  In  dasselbe  sind  verschiedene  Nuten  von 
solcher  Breite  und  Tiefe  eingeschnitten,  dass  die 
Magnetstäbe  gerade  hineinpassen  und  sich  ihre  oberen 
Flächen  mit  der  Oberfläche  des  Brettes  vergleichen. 
Die  Nuten  sind  wie  in  Fig.  9  angeordnet  In  der 
mittleren  Längsnut  aa  liegen  die  beiden  Stäbe  in 
pig   9  gegenseitiger  Verlängerung,  in  den  beiden  Nuten  b^ 

und  6,  einander  parallel,  in  der  Quemut  e  senkrecht 
zu  einander.    Auf  die  Stäbe  legt  man  die  Karton blätter. 

Zum  Vergleiche  stellen  wir  zunächst  von  einem  der  beiden  mög- 
lichst gleichstark  magnetisierten  Stäbe  das  Bild  der  aus  dem  Pole  aus- 
tretenden und  sich  zerstreuenden  Kraftlinien  noch  einmal  her  (Fig.  4, 
§  21).  Bei  den  folgenden  Bildern  des  Feldes  zweier  Magnete  ist  be- 
sonders auf  die  Stärke  der  Divergenz  der  Kraftlinien  von  jedem  Pole 
aus  im  Vergleiche  mit  der  Divergenz  bei  unbeeinflusstem  Pole  zu  achten» 
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a)  Gleichnamige  Pole  einander  zugekehrt  (Fig.  10),  Die 
Krafthnien,  welche  von  einem  Pole  n^  des  einen  Stabes  M^  ausgehen, 
werden  von  den  Krafthnien,  welche  von  dem  benachbarten  gleich- 
namigen Pole  Tij  des  anderen  Magneten  M^  ausgehen,  zurückgedrängt; 
sie  biegen  scharf  um  und  verlaufen 

in  den  von  der  Achse  entfernteren  r 

Teilen   des  Feldes   mehr  und  mehr  : 

einander  parallel.  Die  Divergenz 
der  Kraftlinien  ist  gegen  die  beim 
freien  Pole  (Fig.  4)  stark  vermehrt. 
Dadurch  entsteht  in  der  Achse  des 
Feldes  bei  J  geradezu  eine  von 
Kraftlinien  freie  Stelle.  Hier  ist 
also  die  gesamte  Kraft  gleich  Null, 

die  Wirkung  des   einen  Poles  wird  Pi„   ]„ 

durch  die  des  anderen  aufgehoben; 

eine  kurze  Magnetnadel  würde  daher  an  dieser  Stelle  des  Feldes  gar 
keine  ßichtkraft  erfahren,  sie  würde  sich  indifferent  den  benachbarten 
magnetisierten  Massen  gegenüber  verhalten;  man  spricht  daher  von 
einem  „Indifferenzpunkte". 

Mitunter  will  man  absichüich  die  richtenile  Kraft  eines  Mitgueten  au  einer 
RteUe,  wo  sich  eine  Magnetnadel  befindet,  herabsetzen.  Man  erreicht  dies  wie 
hier  durch  Annähern  des  gleichnamigen  Poles  eines  Hilfamagneten .  welcher  die 
ihm  entgegenlaufenden  Kraftlinien  auseinander  drfingl.  Man  ,.astaeiert"  die  Nadel, 
wie  man  sagt,  eine  Maiiiputation,  die  man  oft  hei  magnetischen  Messiustrumenten 
anwendet,  um  ihre  Empfindlichkeit  zu  steigern. 

Hält  man  die  durch  Fig.  10  dargestellte  Ausgestaltung  des  gemein- 
samen Feldes  mit  der  Thatsache  zusammen,  dass  die  beiden  Magnet- 
stähe  sich  gegenseitig  voneinander  wegstossen,  wie  die  in  das  Kraft- 
linienbild eingezeichneten  Pfeile  andeuten,  so  kommt  man  zu  der 
Vorstellung,  dass  sich  die  Kraftlinien  quer  ■/.»  ihrer  Richtung 
voneinander  wegdrängen. 

Die  Kraftlinien  sind  zunächst  nur  Richtuugsltnien ;  aber  sie  bringen  einen 
gewissen  Zustand  des  Mediums,  welches  sie  durchziehen,  zum  Ausdruck.  Wir 
vermuten  schon  hier,  dass  dieser  Zustand  ein  derartiger  ist,  dass  Druckkräfte  senk- 
recht zu  der  Richtung  der  Kraftlinien  in  dem  Medium  geweckt  werden.  Dies  war 
der  bedeutsame  Schluss,  den  Fakiday  zog.  Bei  ihm  erhielten  die  Kraftlinien 
Leben;  er  erhob  sie  von  Schemen  zu  physikaliGchen  Individuen  (Maxwell's  grund- 
legende Arbeit:  On  physical  linea  of  Force). 

Nehmen  wir  also  an,  dass  die  magnetischen  Wirkungen  unterwor- 
fenen Medien  einen  Druck  quer  zur  Richtung  der  Magnetisierungslinien 
ausüben,  so  lässt  das  Kraftlinienbild  erkennen,  dass  sich  die  beiden 
Pole  tij  und  n,  gegenseitig  zurückzudrängen  suchen;  das  war  die 
ponderomotorische  Wirkung  des  Versuches  25. 
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Ältere  Anschauungen  legten  den  Sitz  der  Wirkung  in  die  Pole,  wo  man  sioh 
hypothetische  Fluids,  sog.  magnetische  Massen,  vorhanden  dachte.  Diese  sollten 
unvermittelt  und  unbekümmert  um  das  Zwischenmedium  durch  sogenannt«  „Fern- 
kräfte" aufeinander  eine  „Abstossung"  ausüben.  Das  Zwischenmedium  nimmt  aber 
einen  sehr  wesentlichen  Anteil  an  der  Erscheinung.  Eine  Andeutung  dafür  sollte 
der  qualitativ-quantitative  Versuch  27  geben.  Es  ist  der  wichtigste  Schritt  zu  den 
neueren  Anschauungen,  den  Sitz  der  Wirkungen  aus  den  Polen  in  das  Wirkungs- 
feld  zu  verlegen. 

b)  Ungleichnamige  Pole  einander  zugekehrt  (Fig.  U).    Die 
Kraftlinien,  welche  von  einem  Pole  n,  des  einen  Stabes  Jtf,   ausgehen, 
biegen  sich  um,  vereinigen  8ich  mit  den  in  den  benachbarten  Pol  jj  des 
anderen   Magneten   ^f^   hineingehenden   Linien   und   laufen   in   M^   ein. 
Die  Linien  sind  in  dem  achsialen  Teile 
des  Bildes   nur  wenig  gekrümmt,  in 
den  mehr  peripherischen  Teilen  wer- 
den  sie  immer  mehr  hinweggedrängt 
und    ziehen    in    weitem   Bogen    von 
einem    Pole     zum    anderen.       Dabei 
werden    die    Kraftlinien    des    ersten 
Poles  M^  durch  den  zweiten,  an  ihn 
herangebrachten   ^f^  ausserordenthch 
zusammengezogen :  sie  zerstreuen  sich 
Pj„   ,1  in  geringerem  Grade  und  biegen  viel 

weniger  von  der  Achse  weg,  als  ohne 
die  sammelnde  Wirkung  des  anderen  Magneten  (vergl.  Fig.  4).  Die 
beiden  Stäbe  werden  ponderomotorisch  aufeinander  zubewegt  wie  die 
Pfeile  andeuten.  Erfolgte  quer  zu  den  Kraftlinien  in  Druck,  so  muss 
längs  derselben  ein  Zug  stattfinden.  Suchen  sich  die  zwischen  den 
Polen  Tij  und  s^  ausgespannten  Kraftlinien  in  ihrer  eigenen  Richtung 
zu  verkürzen,  etwa  wie  gespannte  GuniraifÄden,  welche  mit  ihren  Enden 
an  Hj  und  s^  angeheftet  sind,  so  werden  sie  in  der  That  die  beiden 
Magnetstähe  aufeinander  zuziehen.  Die  (^uerdrucke,  welche  die  ein- 
zelnen Kraftlinien  aufeinander  ausüben,  hindern  dabei,  dass  die  Linien 
zusammenschrumpfen  und  sich  einfach  geradlinig  auf  dem  kürzesten 
Wege  von  n^  nach  «^  hin  überspannen. 

Die  älteren  Vorstellungen  setzten  hier  einfach  eine  fernwirkeude  „Anziehung" 
der  mit  nngleichinuiigen  Fluidis  begabten  Polcetitren  voraus.  Faradav  glaubte 
nicht  an  solche  femwirkende  Centren.  Seine  Itcschreibuiig  der  Erscheinung  durch 
die  Kraftlinien  war  eine  viel  vollkommenere. 

Wir  vermeiden  die  Bezeichnungen  ..Anziehung"  und  ..Abstossung-' 
von  Polen,  werden  dagegen  immer  wieder  auf  die  Zwangszustände 
im  Felde,  die  Dniekspannungen  quer  zu  der  Kraftlinienrichtung,  die 
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Zagspannungen  längs  derselben,   hinweisen,    da    diese   die   eigentliche 
Grundlage  fUr  alle  folgenden  Betrachtungen  bilden. 

Dadurch,  daaa  alle  Vorgänge  in  das  Feld  verlegt  werden ,  wird  die  den 
Fem  wirk  DngBtheorien  anhaftende  begriffliche  Schwierigkeit  gehoben ,  daas  ein 
Etwaa  dort  Wirkungen  zu  äussern  vermögea  soll,  wo  ea  gar  nicht  ist;  die  Pern- 
wirkungen  werden  durch  ,.  Nahe  Wirkungen"  ersetzt.  Das  Vermittelnde  ist  daa 
ZwiBehenmedium,  Alle  Medien  sind  magnetisierbai',  wie  Fahaday  bewies.  Sie  alle 
können  also  die  ZwtmgszustSnde  des  Feldes  aufnehmen  und  weitergeben.  Wir 
können  daher  auch  vei-meiden,  ein  anderes  hypothetiaches  Fluidum,  den  sogenannten 
„Äther'',  in  unsere  Betrachtungen  einzuführen.  Alle  unserer  Erforschung  zugäng- 
lichen Räume  sind  nachweisbar  mit  Materie  erfüllt.  Das  Tom celli' sehe  Vacuuni 
E.  B.  über  der  QuecksilbersHule  eines  gut  ausgekochten  Barometers  enthält  noch 
so  viel  Quecksilber-  und  Glasdämpfe,  dass  wir  selbst  hier  kein  besonderes  Medium 
zur  Vermittelung  der  niagnetischen  Feldzustände  zu  Hilfe  zu  rufen  brauchten. 

35.  Wirkung  zweier  langer  Magnetstäbe  quer  zu  einander;  Kraft- 
linienverlauf in  bipolaren  Magnetfeldern.  —  Wir  wollen  VerEuche  mit 
zwei  langen  stabförmigen  Magneten  anstellen,  welche  wir  vertikal  neben 
einander  befestigen.  Bei  diesen  können  wir  die  Wirkung  von  den 
äussersten  Enden  ausgebend  ansehen;  bei  langen  Stäben  erhalten  wir 
dann  Magnetfelder,  welche  nur  durch  zwei  räumlich  engbegrenzte  Ge- 
biete, die  Pole,  bestimmt  sind,  sogenannte  ,, bipolare"  Felder, 

Zur  Herstellung  der  Figuren  12  und  13  dienten  zwei  50  cm  lange,  1  cm  dicke, 
gleich  stark  magnetisierte  Stäbe,  welche  in  einem  aus  Grundbrett  und  Deckbrett 
bestehendem  Holzgestelle  von  50  cm  Höhe  in  verschiedenen  Entfernungen  von- 
einander vertikal  aufgestellt  werden  konnten,  entweder  so,  dass  beide  Stäbe  un- 
gleichnamige Pole  oder  so,  dass  sie  gleichnamige  Pole  nach  oben  kehrten.  Auf 
dem  Deckhrett,  unmittelbar  über  den  oberen  Enden,  wurden  die  Kraftlinienbilder 
erzeugt 

a)  Feld  zweier  ungleichnamiger  Pole  {Fig.  12).  Die  von  dem 
einen  Pole  v  ausgehenden  Kraftlinien  werden  von  dem  entgegengesetzten 


Fig.  12.  Fig.  13. 

Pole  s  des  anderen  Stabes  aufgesaugt,  wie  ein  Vergleich  mit  der 
radiären  Ausbreitung  im  unipolaren  Felde  Fig.  5  zeigt.  Dabei  werden 
auch  die  ferner  liegenden  Linien  nach  dem  Südpole  hin  abgelenkt. 
Die  Anhäufung  von  Eisenfeilicbt  um  n  und  s  herum  und  das  Auftreten  von 
leeren  Stellen  daneben  hat  den  schon  in  §  21   angegebenen  Grund. 
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b)  Feld  zweier  gleichnamiger  Pole  (Fig.  13).  Die  von  dem 
einen  Pole  n  ausgehenden  Kraftlinien  werden  von  dem  gleichen  Pole  7i 
des  anderen  Stabes  zurückgestossen.  Die  Figur  lässt  deutlich  er- 
kennen, wie  diese  rucktreibende  Kraft  das  gesamte  Linienbttndel  er- 
fasst;  die  Feilichtketten  verlaufen  wesentlich  nach  aussen.  Zwischen 
beiden  Polen  entsteht  ein  von  Kraftlinien  vollkommen  freier  Feld- 
teil j,  ein  Indifferenzpunkt. 

Da  ein  Zug  längs  der  Kraftlinien  besteht,  so  müssen  sich  die 
ungleichnamigen  Pole  der  Fig.  12  einander  zu  nähern  suchen.  Sie 
scheinen  sich  also  auch  in  den  zu  den  Stabachsen  senkrechten  Rich- 
tungen anzuziehen.  Umgekehrt  muss  der  Dnick  quer  zu  den  Kraft- 
linien die  gleichnamigen  Pole  der  Fig.  13  voneinander  zu  entfernen 
suchen,  sie  scheinen  sich  abzustossen.  Wir  haben  hier  die  Anziehungs- 
und   Abstossungsregel    einzelner  Pole    durch   Feilichtbilder   illustriert. 

Hierdurch  werden  die  ponderomotorischen  Wirkungen,  welche  wir 
in  der  ersten  Hälfte  A)  dieses  Kapitels  benutzten,  erklärt.  Da  ein 
w-Pol  Kraftlinien  aussendet,  so  wird  er  von  einem  5-Pol  angezogen 
(Fig.  12),  und  wandert  auf  diesen  zu,  wenn  er  beweglich  ist;  von  einem 
festliegenden  i\^-Pole  wird  er  in  der  Richtung  von  dessen  Kraftlinien 
zurückgestossen,  da  seine  eigenen  Linien  gegen  die  des  festen  iV-Poles 
ausströmen  (Fig.  13).  Das  Umgekehrte  gilt  für  den  ä-Po1.  Wird  daher 
ein  n-Pol  in  ein  festliegendes  Magnetfeld  getaucht,  so  drücken  ihn  die 
von  ihm  ausgehenden  Linien  durch  den  Kraftlinienquerdruck  in  dem 
Richtungssinne  der  Feldkraftlinien  voran.  Ein  Südpol  saugt  sich  ge- 
wissermassen  an  den  Kraftlinien  entlang;  der  Zug  längs  der  von  ihm 
aus  dem  Felde  aufgenommenen  Kraftlinien  bewegt  ihn  also  dem  Kraft- 
liniensinne entgegen. 

36.   Quellpunkte  und  Sinkstellen  im  magnetischen  Kraftfelde.  — 

Wir  haben  wiederholt  bei  der  Beschreibung  der  Kraftlinienbilder  Be- 
zeichnungen gebraucht,  welche  den  Erscheinungen  einer  strömenden 
Flüssigkeit  entlehnt  sind.  Wir  sprachen  geradezu  von  einem  Strömen 
der  Kraftlinienbündel,  von  einem  Ausfliessen  derselben  aus  dem  Nord- 
pol und  dem  Hinströmen  zu  einem  Südpol  und  werden  dieser  Bezeich- 
nungsweise entsprechend  später  den  sehr  wichtigen  Begriff  des  „Kraft- 
linienflusses** oder  kui'z  „Krafttiusses"  genauer  präzisieren.  Diese 
Bezeichnungsweise  ist  ein  Bild  und  als  solches  ist  es  auch  immer  nur 
von  seinen  Urhebern,  Faraday  und  Maxwell,  betrachtet  worden. 
Wir  nehmen  durchaus  nicht  an,  dass  längs  der  Kraftlinien  oder  in 
ihnen  selbst  wirklich  etwas  fliesst.  Dennoch  ist  dieses  Bild  sehr 
treffend  wie  z.  B.  ein  Blick  auf  die  Figur  12  lehrt.  Die  Kraftlinien 
ziehen   sich   genau   so   durch  unser   Feld,    wie   die  Stromfäden  einer 
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Flüssigkeit,  welche  bei  n  etwa  aus  einem  Rohre  in  ein  Bassin  eintritt 
und  bei  s  durch  ein  Fallrohr  wieder  abgeleitet  wird.  Das  treibende 
ist  bei  der  Flüssigkeit  das  Gefälle.  Für  das  magnetische  Feld  existiert 
eine  ähnliche  Grösse,  welche  den  Verlauf  der  Kraftlinien  gerade  so 
regelt,  wie  das  Gefälle  in  dem  angezogenen  Beispiele  die  Strömungs- 
linien. Den  Punkt  n,  in  dem  Kraftlinien  in  das  Feld  aus  magnetischen 
Massen  heraustreten,  nennt  man  einen  Quellpunkt  oder  eine  Kraft- 
linienquelle (source),  den  Punkt  s,  wo  sie  aus  dem  Felde  aus-  und  in 
umgebende  Massen  eintreten,  in  denen  sie  sich  (zunächst)  unserer  wei- 
teren Beobachtung  entziehen,  eine  Sinkstelle  (sink).  Unserer  Fest- 
setzung in  §  28  gemäss  haben  wir  den  Nordpol  eines  jeden 
Magneten  als  Quellpunkt,  jeden  Südpol  als  Sinkstelle  magne- 
tischer Kraftlinien  anzusehen. 

Wir  verdanken  Maxwell,  der  ein  eifriger  Angler  war,  diese  treflPenden  Be- 
zeichnungen. Sie  charakterisieren  die  Polargegenden  eines  Magneten  durch  eine 
rein  geometrische  Eigenschaft. 

Vorrichtung  zur  Demonstration  der  Quellpunkte  und  der  Sink- 
stellen eines  Magnetfeldes  (Fig.  14).  An  ein  rundes  flaches,  mit  Rand  ver- 
sehenes, nach  unten  kegel- 
förmig vertieftes  Becken  A 
von  ca.  40  cm  Durchmesser 
sind  unten  zwei  cylindrische 
Rohrstücke  B  (8  cm  Durch- 
messer) und  C  (2,5  cm  Durch- 
messer) angelötet.  Das  Becken 
wird  von  drei  ca.  20  cm  hohen 
Füssen  aus  Blcchstreifen  ge- 
tragen. An  C  ist  mit  einem 
Stücke  Gummischlauch  eine 
Vorlage  D  befestigt,  in  deren 
zweiten,  horizontalen  Tubulus  ein  weites  Glasrohr  E  durch  einen  Kautschukstopfen 
eingesetzt  ist;  an  das  innere  Ende  von  E  ist  ein  nach  unten  gebogener  und 
flachgedrückter  Gummischlauch  F  angesetzt.  Die  Vorlage  wird  zur  Hälfte  mit 
Sägespänen  gefüllt. 

Lässt  man  durch  G,  E  und  F  einen  kräftigen  Wasserstrom  in  die  Vorlage 
eintreten,  so  nimmt  dieser  die  Späne  (welche  sich,  wenn  sie  durchweicht  sind, 
bei  stillstehender  Wasserfüllung  am  Boden  sammeln)  mit  und  führt  sie  durch  C 
auf  den  Teller  A,  Hier  kennzeichnen  sie  den  Verlauf  der  einzelnen  Stromföden, 
welche  sich  um  die  Mündung  von  I)  herum  (Quelle)  gerade  so  verbreiten,  wie 
die  Kraftlinien  um  den  Nordpol  n  (Fig.  12)  und  in  Bogen  der  Sinkstelle  ßy  wie  die 
Kraftlinien  dem  Südpole  s  zuströmen.  Hier  werden  sie  von  der  Röhre  B  auf- 
genommen und  durch  den  Schlauch  H  fortgeleitet. 

37.  Das  Feld  zwischen  zwei  parallelen  Stabmagneten.  —  Unter- 
suchen wir  das  Feld  zweier  Magnetstäbe,  welche  auf  horizontaler 
Unterlage  parallel  nebeneinander  liegen,  in  einer  zu  beiden  Stabachsen 
parallelen  Ebene.    Es  zeigt  sich  auch  hier,  dass  die  Druck-  und  Zug- 


,^ 


Fig.  14. 
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Spannungen  vollkommen  zur  Erklärung  der  beobachteten  ponderoiaoto- 
rischeo  Wirkungen  ausreichen. 

Versuch  28.  Legen  wir  zwei  kreiscylindrische  Stäbe  auf  glatter 
ebener  Unterlage  nebeneinander,  so  rollen  sie  aus  geraumer  Entfernung 
aufeinander  zu,  falls  ungleichnamige  Pole  nach  derselben  Eicbtuug 
liegen.  Dieselben  runden  Stäbe  rollen  aber  bei  Umkehrung  des  einen 
voneinander  weg. 

Die  Kraftlinienbilder: 

a)  Die  ungleichnamigen  Pole  einander  gegenüberliegend 
(Fig.  15).  Die  Kraftlinien,  welche  von  den  Polen  Wj  und  e,  des  einen 
Magneten  ausgeben,  biegen  zu  den  Polen  s^  und  n,  des  anderen  um, 
vereinigen  sich  mit  den  aus  diesen  austretenden  Linien  und  stellen  so 
eine  Verbindung  zwischen  den  Stäben  her,  welche  in  der  Nähe  der 
beiden  Pole   fast  geradlinig  ist;   erst  ausserhalb  des  Zwischenraumes 

bauchen  sich  die  Kraftlinien  infolge 
des  Querdruckes  nach  aussen  hin 
aus.  Das  Bild  zeigt,  dass  eine  kräf- 
tige Zugwirkung  beide  Stäbe  ,  zu- 
einander hintreibt.  An  dem  Zuge 
nehmen  nicht  nur  die  polaren  Stab- 
enden teil,  sondern  auch  die  weiter 
nach  der  Mitte  zu  gelegenen  Par- 
;..  tien,  wie  die  freilich  hier  immer 
spärlicher  werdenden  Kraftlinien 
PI     .,  zeigen,    welche   den    Zwischenraum 

überbrücken.  Nur  wo  die  Kraft- 
linien den  Lidifferenzzonen  i^  und  i,  parallel  verlaufen,  entsteht 
eine  von  Ki-aftlinien  freie  Stelle  j.  Beachten  wir  die  räumliche  An- 
ordnung der  Kraftlinien,  wie  sie  sich  aus  einer  Kombination  der 
vorliegenden  Fig.  15  mit  der  Fig.  5  ergiebt,  so  erkennen  wir,  dass  der 
Kaum,  an  den  Kraftlinien  von  vier  Seiten  her  herandrängen,  einer 
geraden  Linie  folgt,  welche  in  dem  Indifferenzpunkte  _;  senkrecht  auf 
der  Bildebene  steht. 

Die  Kraftlinien  verlaufen  zum  grossen  Teile  in  dem  Räume  zwischen 
beiden  Stäben;  ein  Vergleich  mit  ihrer  Verteilung  beim  einfachen 
Stabe  {Fig.  4)  zeigt,  wie  sie  in  den  Zwischenraum  hineingezogen  werden. 
Auch  die  auf  der  anderen  Seite  aus  den  Stabenden  austretenden  Linien 
biegen  viel  weniger  steil  ab  und  ziehen  viel  mehr  nach  der  Mitte  des 
Bildes. 

b)  Die  gleichnamigen  Pole  einander  gegenüberliegend 
(Fig.  16).     Die  Kraftlinien,  welche  von  den  Polen  Wj  und  *j  des  einen 
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Magneten  ausgehen,  werden  von  den  Linien,  welche  von  den  Polen 
w^  und  Äj  des  anderen  Magneten  kommen,  zurückgestosseu.  Sie  drängen 
sich  aus  dem  Zwischenräume  heraus  und  verlaufen  in  der  Mittellinie 
fast  parallel.  Zwischen  je  zwei  Polen  entstehen  dadurch  zwei  Indifferenz- 
punkte </'  und  J",  welchen  zwei  geradlinige,  senkrecht  dazu  verlaufende 
Indifferenzzonen  im  Räume  entsprechen.  Die  Querdrucke  drängen  die 
StÄbe  auseinander.  Dieses  Heraus-  und  zur  Seite  Drücken  verschiebt 
auch  die  weiter  von  dem  Zwischenräume  entfernt  verlaufenden  Linien ; 
sie  erscheinen  nach  oben  und  unten  abgebogen. 

Bei  unserer  Darstellung  konnte  es  so  scheinen,  als  ob  die  magnetischen  Wir- 
kungen an  eioem  Orte  erat  dadurch  bemerkbar  würden,  dass  ISngs  der  Kraftlinien 
Eisen  feilichtketten  die  Wirkung  bis  zu  dem  betreffenden  Punkte  hin  fortgepflanzt 
haben.  Dies  ist  nicht  der  Fall,  eonderu  die  magnetische  Kraft  hat  in  jedem  Punkte 
schon  Torher  eine  bestimmte  GräsKe  und  Richtung,  in  die  sich  dann  die  Eisen- 
teitchen  einstellen.  Durch  das  weiche  Eises  wird  Areilich  das  Feld  etwas  modi- 
fiziert, aber  doch  nur  sehr  wenig.  In  Fig.  IT  ist  dieselbe  Anordnung  zweier 
Magiietstäbe  mit  gleiehgerichteten  gleichnamigen  Polen  nochmals  verwendet,  wie 
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sie  schon  zur  Herstellung  der  Fig.  16  gedient  hatte.  Nur  sind  die  Kraftlinien 
nicht  bis  zu  ihrer  Forlsetzung  bis  zu  den  Indifferenzpunkten  J'  und  J"  liiu  heraus- 
geklopft worden.  GleichwobI  sieht  man,  namentlich  wenn  man  das  Bild  des  eiaen 
Stabes  zuh&lt,  wie  die  Kraftlinien  aus  dem  Innenraume  herausgedrängt  sind.  Die 
i^panaungen  sind  also  schon  da,  wenn  auch  unsere  Eisen  fei  lichtkclten  sich  noch 
nicht  au  den  Punkten  J'  und  J"  treffen. 

38.  Transversalwirkungen;  Ablenkungen;  die  Hauptlagen.— Wir 

wollen  von  dem  Kraftlinienverlaufe  ausgehen  und  legen  zwei  Stäbe  so 
in  die  Rinnen  a  und  c  des  Brettes  Fig.  9,  dass  ihre  Achsen  senk- 
recht zu  einander  stehen  und  der  Endpunkt  des  einen  nur  wenig  von 
~  der  Mitte  des  anderen  Stabes  entfernt  ist.  Das  Eraftlinienbild  in  einer 
zu  den  Achsen  parallelen  Horizontalebene  giebt  Fig.  18. 

Die  von  dem  Quermagneten  M^  ausgehenden  Kraftlinien  laufen  zu 
dem  ungleichnamigen  Pole.    Auf  der  anderen  Seite  werden  sie  von  denen 
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des  gleichnamigen  Poles  zurückgedrängt.  Hier  entsteht  ein  Indifferenz- 
punkt.  Unter  der  Wirkung  des  Zwanges  der  einzelnen  Feldpunkte 
wird  der  senkrechte  Stab  M^  in  der  Figur  nach  rechts  geschoben,  wie 
der  Pfeil  andeutet;  rechts  ziehen  die  beiderseitig  angehefteten  Kraft- 
linien, die  sich  zu  verkürzen  suchen,  links  schieben  die  sich  gegen- 
seitig zurückdrängenden  Linien  entsprechend  nach.  Auf  der  linkea 
Seite  entsteht  eine  Indifferenzzone,  welche  sieb  von  J  aus  schräg  nach 
rechts  oben  erstreckt. 

Versuch  29.  Die  ponderomotorischen  Antriebe.  Über  das 
eine  Ende  des  einen  Stabes  schiebt  man  eine  eng  anschliessende  Hülse 
mit  Hakeil,  an  welchen  man  einen  Faden  befestigt,  so  dass  der  Stab 
vertikal  herabhängt.  Man  nähert  ihn  der  Indifferenzzone  des  horizontal 
liegenden  anderen  Stabes;  er  wird  nach  dem  einen  Ende  hin  gezogen, 
entsprechend  dem  Kraftlinienverlaufe. 


Fig.  13. 

Versuch  30.  Einer  der  beiden  Stäbe  J/,  wird  in  der  Mitte  auf 
eine  Spitze  gestellt,  oder  an  einen  Faden  gehängt,  so  dass  er  sich  in 
der  Horizontalebene  frei  herumdrehen  kann;  er  stellt  sich  nordsüdlich 
(Ruhelage). 

Man  nähert  den  anderen  (Hand-)  Magneten  -V^ 

a)  von  Osten  oder  Westen  her  in  derselben  Horizontalehene  mit 
<!em  einen  oder  anderen  Pole  voran,  so  dass  seine  Achse  immer  senk- 
recht zur  Ruhelage  von  M^  steht  und  durch  dessen  Drehpunkt  geht: 
Erste  Hauptlage  (Gauss  und   Webek):  es  finden  Ablenkungen  statt. 
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Dieselben  erklären  sich  leicht  aus  den  zwischen  den  einzelnen  Stab- 
häften  vermittelten  Wirkungen. 

b)  von  Süden  oder  Norden  her  senkrecht  zur  Ruhelage  von  M^ 
in  der  einen  oder  anderen  Lage  der  Pole,  so  dass  die  Richtung  der 
Ruhelage  immer  durch  die  Mitte  von  M^  geht:  Zweite  Hauptlage: 
es  finden  wiederum  Ablenkungen  statt.  Sie  sind  geringer  (nahe  halb 
so  gross)  als  bei  a  bei  gleichem  gegenseitigen  Abstände  der  Stab- 
mitten; ihr  Sinn  ergiebt  sich  auch  hier  mit  Rücksicht  auf  die  Pollagen. 

Wir  führen  diese  Ablenkungen  nicht  auf  die  Wirkung  einzelner 
punktförmiger  Pole  zurück;  wie  das  Kraftlinienbild  Fig.  18  erkennen 
lässt,  beteiligen  sich  in  der  That  an  diesen  ablenkenden  Wirkungen 
nicht  nur  die  äussersten  Enden,  sondern  beinahe  alle  Teile  der  Stäbe, 
wenn  wir  die  Betrachtungen  nicht  auf  sehr  dünne  und  lange  Stab- 
magnete, welche  weit  voneinander  entfernt  sind,  beschränken. 
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Der  Magnetismus  als  tellurische  und  kosmisohe 

Erscheinung. 

Zunächst  tritt  uns  die  magnetische  Eigenschaft  in  der  Natur  nur 
an  dem  Magnetsteine  direkt  entgegen;  durch  Übertragung  auf  Stahl- 
massen können  wir  sie  weiter  verbreiten ;  dennoch  könnte  es  scheinen, 
als  ob  dem  Magnetismus  ein  ziemlich  engbegrenzter  Wirkungsbereich 
zugemessen  sei.  Wir  wollen  daher,  ehe  wir  tiefer  in  das  Wesen  dieser 
Erscheinungen  einzudringen  suchen,  zeigen,  dass  ihnen  eine  ausser- 
ordentlich viel  höhere  Bedeutung  zukommt,  als  die  ersten  magnetischen 
Beobachtungen  vermuten  lassen  konnten.  Die  ganze  Erde  ist  ein 
Magnet.  Wir  befinden  uns  dauernd  in  ihrem  Kraftlinienfelde.  Dieses 
Feld  ist  kein  ruhendes,  sondern  ein  fortwährend  pulsierendes,  durch- 
zuckt von  heftigen  Zu  Standsänderungen  und  auf  ewiger  Wanderung 
begriffen.  In  den  Variationen  dieser  Feldzustände  erkennen  wir  weiter 
das  Eingreifen  kosmischer  Ursachen,  so  dass  wir  durch  die  erdmagne- 
tischen Kraftlinien  an  ferne  Welten  angeschlossen  erscheinen;  diese 
Erkenntnis  verschafft  den  magnetischen  Kräften  eine  universelle  Be- 
deutung. 

A)   Der  Hagnetismus  als  tellurisohe  Eigenschaft. 

39.  Die  erdmagnetischen  Elemente.  —  Wir  haben  schon  oben 

1,  D)  die  Süd-Nord  Weisung  der  Magnetnadel  erwähnt;  da  sie  sich 
nahezu  überall  auf  der  Erdoberfläche  zeigt,  lässt  sie  auf  eine  planetare 
Eigenschaft  zurückschliessen,  auf  eine  magnetische  Kraft,  welche  dem 
Erdkörper  als  solchem  innewohnt.  Wir  hatten  diesen  „Erdmagnetismus^' 
seither  nur  zur  Bestimmung  der  Polaritäten  unserer  Magnete  benutzt. 
Jetzt  wollen  wir  den  Kraftlinienverlauf  im  erdmagnetischen  Felde  und 
seine  Bestimmungsstücke  näher  ins  Auge  fassen.  Dazu  benutzen  wir 
eine  nach  allen  Richtungen  hin  frei  bewegliche  Magnetnadel! 
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Versuch  31.  Man  hängt  eine  gute,  unmagnetische  Stahlnadel 
so  auf,  dass  sich  die  auf  ihre  beiden  Hälften  wirkenden  Schwerkräfte 
in  Bezug  auf  den  Drehpunkt  gegenseitig  aufheben,  magnetisiert  sie 
durch  Streichen,  achtet  auf  die  erzeugte  Polarität  und  bringt  die  Nadel 
wieder  in  schwebende  Lage  ausserhalb  eines  jeden  künstlichen  Magnet- 
feldes. Sie  senkt  eine  Spitze,  und  zwar  bei  uns  ihr  Nordende,  um  einen 
bestimmten  Winkel  nach  unten  und  stellt  sich  in  eine  bestimmte 
Vertikalebene  ein.  Man  führt  die  Nadel  im  Zimmer  herum  (genügend 
weit  von  Eisenmassen  [Ofen  u.  dergl.]  entfernt).  Die  Nadelstellungen 
sind  einander  parallel,  wir  befinden  uns  also  in  einem  homogenen  Felde. 

a)  Richtung  der  erdmagnetischen  Kraftlinien.  Die  frei 
bewegliche  Nadel  stellt  sich  in  die  Richtung  der  Kraftlinien  des 
magnetischen  Erdkörpers,  zu  deren  Festlegung  wir  zwei  Winkelgrössen 
brauchen. 

Versuch  32.  Man  hält  die  Nadel  über  eine  horizontale  Ebene, 
auf  der  man  die  Süd-Nordlinie  (geographischen  Meridian)  bezeichnet 
hat^)  und  legt  an  sie  ein  vertikal  gehaltenes  Blatt:  Die  durch  ihre 
Richtung  bestimmte  Vertikalebene  hat  angenähert  Süd-Nordrichtung, 
aber  nicht  genau;  sie  weicht  um  einen  gewissen  Winkel  von  dieser 
Richtung  ab,  im  mittleren  Europa  ungefähr  um  10 — 14  Grad  mit  dem 
nach  Norden  gerichteten  Ende  nach  Westen.  Diesen  Winkel  nennt 
man  die  magnetische  Deklination,  und  die  Richtung  der  Vertikal- 
ebene durch  die  Nadelachse  „den  magnetischen  Meridian**  am 
Beobachtungsorte. 

Man  bezeichnet  ferner  auf  dem  vertikalen  Blatte  die  Richtung 
der  Nadel,  legt  durch  diese  eine  Horizontale  und  misst  (etwa  mit  dem 
Transporteur)  den  Richtungsunterschied.  Man  findet  im  mittleren 
Europa  60 — 68  Grade.  Diesen  Winkel  nennt  man  die  magnetische 
Inklination. 

Durch  die  beiden  Winkel  der  Deklination  und  Inklination  ist  an 
jedem  Orte  die  Richtung  der  erdmagnetischen  Kraftlinien  bestimmt. 

b)  Sinn  der  Kraftlinien.  Da  sich  eine  Magnetnadel  mit  ihrer 
vom  S'  nach  dem  w-Pole  gerichteten  Achse  immer  in  die  Richtung  der 
Kraftlinien    stellt,    so   gehen  bei  uns   die   erdmagnetischen  Kraftlinien 

*)  Anmerkung.  Diese  Richtung  findet  man  mit  einer  für  diesen  Versuch 
ausreichenden  Genauigkeit  in  folgender  Weise:  Auf  einer  horizontalen  Ebene  be- 
festigt man  einen  vertikalen,  mit  einem  durchlochten  Bleche  versehenen  Stift, 
zeichnet  um  den  Fusspunkt  konzentrische  Kreise  und  bezeichnet  die  Punkte,  in 
denen  am  Vor-  und  Nachmittag  desselben  Tages  das  Schattenbild  die  einzelnen 
Kreise  schneidet;  die  Halbierungslinie  des  auf  je  einem  Kreise  bezeichneten  Bogens 
giebt  die  Süd-Nordlinie. 
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unter  einem  Winkel  von  60 — 68  Grad  gegen  den  Horizont  von  oben 
her  in  den  Erdboden  hinein,  mit  einer  geringen  westlichen  Abweichung 
von  der  Richtung  Sild  gegen  Nord, 

Wir  müssen  uns  demnach  in  der  Nähe  des  geographischen  Nord- 
poles  einen  magnetischen  Südpol  vorhanden  denken;  sonst  würde  un- 
sere Äusdruckaweise,  welche  das  nach  Norden  weisende  Ende  der 
Magnetnadel  als  Kraftlinienquelle  voraussetzt,  der  einfachen  Äbstossungs- 
bezw.  ÄQziebungsregel  der  Polaritäten  widersprechen. 

c)  Kraftliniendichte.  Zur  Bestimmung  der  Natur  eines  magne- 
tischen Feldes  ist  noch  die  Zahl  der  Kraftlinien  pro  Flächeneinheit 
von  Bedeutung.  Dieselbe  giebt  ein  Maass  für  die  Grösse  der  magne- 
tischen Kraft  in  dem  Felde,  die  Intensität  desselben.  Wir  werden  erst 
im  folgenden  Kapitel  die  Methoden  besprechen,  diese  Zahl  genau  zu 
bestimmen,  erwähnen  aber  immer,  dass  nach  den  dort  zu  treffenden 
Festsetzungen  die  Intensität  des  erdmagnetischen  Feldes  bei  uns  eine 
solche  ist,  dass  je  eine  Kraftlinie  auf  rund  2  cm*  kommt. 

Die  drei  Grössen;  Deklination,  Inklination  und  Intensität  bestimmen 
vollkommen  die  Beschaffenheit  des  erd  magnetischen  Feldes  an  einem 
Orte,  man  nennt  sie  die  „erdmagnetischen  Elemente"  des  Be- 
obachtungsortes. 

40,    Modell  des   erdmagnetischen  KrafHinlenfaldes.  —  Es  ist 

wichtig,  sich  den  Kraftlinienverlauf  des  erdmagnetischen  Feldes  mög- 
lichst anschauheb  zu  machen,  da  er  bei  gewissen,  später  zu  be- 
sprechenden In  duktio  na  erschein  ungen  von  Bedeutung  ist.  Wir  wollen 
ihn  an  einem  Modell  erläutern. 

Auf  der  vou  eineni  Fusae  F(Fig.  19)  getrageuen  Messingafiulc  //  ist  an  eiDeiti 
Gelenk  die  tO  cm  im  Durchmesser  haltende,  1  cm  dicke  Holzkreisscheibe  S  so  be- 
weglich, daas  sie  in  verschiedene  zum  Horizont 
geneigte  Lagen  gestellt  werden  knna.  An  ihr  ist 
der  in  Grade  geteilte  Halbkreis  ö  befeatigt.  Der 
vou  li  getragene  Zeiger  Z  gicbt  die  Neigung  der 
Scheibe  gegen  die  Vertikale  an.  Eine  Seite  (n) 
der  HolzBcheibe  ist  rot,  die  andere  (sl  blau  an- 
ßestriclien.  Durch  die  Scheibe  S  sind  in  der 
Richtung  s  gegen  n  39  Nadelu  senkrecht  hindurch- 
gesteckt,  welche  vorn  (an  der  Nordseitel  Pfeil- 
spitzen tragen.  Die  Nadeln  stehen  möglichst  gleich 
weit  voneinander  ab,  sind  also  durch  die  Mittel- 
und  Eckpunkte  von  regulären  Sechsecken  fain- 
durchgefübrt.  Da  die  Fläche  der  Scheibe  78  cm' 
Inhalt  hat,  so  kommen  auf  je  2  cm'  je  eine  Nadel. 
Stellt  man  das  Modell  so  auf,  daas  die  Nudeln  der 
Rieiitung  der  magnetischen  Meridianebene  parallel 
sind  und  daa  rote  Ende  gegen  den  geographischen 
F^fT-  19.  Norden  gekehrt  ist,  neigt  man  endlich  die  Sciheibe 
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um  einen  der  Inklination  gleichen  Winkel  gegen  die  Vertikale ,  so  stellen  die 
um  denselben  Winkel  gegen  den  Horizont  schräg  nach  unten  weisenden  Nadeln  das 
homogene  erdmagnetische  Feld  dar. 

41.    Die  Horizontalkomponente    des    Erdmagnetismus.   —    Zum 

Studium  der  erdmagnetischen  Kraft  ist  die  in  §  39  verwendete  Nadel  wegen 
der  Unsicherheit  der  Aufhängung  nicht  recht  geeignet;  man  benutzt 
daher  Magnetstäbe  mit  nur  einem  Grade  der  Freiheit  und  zwar  solche^ 
die  sich  um  eine  vertikale  Achse  drehen  können ;  um  das  Niedersinken 
des  Nordendes  durch  die  schräg  nach  unten  wirkende  Kraft  (den  dip 
der  Engländer)  aufzuheben,  beschwert  man  das  Südende  oder  verlegt 
den  Drehpunkt  etwas  gegen  das  Nordende  des  Stabes.  Von  der  ge- 
samten erdmagnetischen  Kraft,  die  wir  mit  §  bezeichnen  wollen,  wirkt 
auf  einen  solchen  Stab  nur  die  Komponente  1^,  deren  Richtung  die 
des  Horizontes  ist.  Bezeichnet  man  mit  i  den  Inklinationswinkel,  so 
stehen  beide  Grössen  in  der  Beziehung  zu  einander: 

1^  =  ^  cos  I 1 ) 

Kennt  man  daher  die  eine  Grösse,  so  kann  man  die  andere  leicht 
danach  berechnen,  falls  die  Inklination  bekannt  ist.  Wir  heben  an 
der  Horizontalkomponente  noch  eine  wichtige  Eigenschaft  der  erd- 
magnetischen Kraft  hervor: 

Versuch  33.  Ein  kleines  kräftiges  Magnetstäbchen  legt  man  auf 
einen  flachen  Kork  und  lässt  diesen  auf  völlig  ruhig  stehendem  Wasser 
schwimmen:  Die  Nadel  dreht  sich  in  die  Süd-Nordrichtung,  schwimmt 
aber  weder  nach  dem  einen,  noch  nach  dem  anderen  Rande.  Das 
Nordende  der  Nadel  wird  nach  Norden,  das  Südende  nach  Süden  ge- 
zogen; der  Versuch  zeigt,  dass  beide  Zugwirkungen  einander  völlig 
gleich  sind. 

Von  dieser  Art  waren  die  ersten  „Kompasse^^;  die  Chinesen  wandten  schon 
sehr  früh  auf  Kork  schwimmende  Magnete  an,  um  sich  über  die  Himmelsrichtung 
bei  ihren  Wanderungen  durch  die  öden  Steppen  und  Wüsten  Innerasiens  zu 
orientieren. 

Greifen  an  einem  Körper  zwei  untereinander  parallele,  aber  nach 

entgegengesetzten  Richtungen   wirkende  Kräfte   von  derselben  Grösse 

an,  so  spricht  man  von  einem  „Kräftepaare"  (einer  Koppel,  couple). 

Die  Wirkung  des  Erdmagnetismus  auf  einen  an  beiden  Polen  gleich 

starken  Magneten  ist  also  die  eines  solchen  Kräftepaares. 

Modell  des  erdmagnetischen  Kräftepaares.  —  Der  StAb  7«  (Fig.  20), 
welcher  den  Magneten  darstellt,  ist  auf  einer  von  dem  Klotze  Ä"  getragenen  Spitze 
in  der  Horizontalebene  frei  beweglich.  An  seinen  Enden  n  und  s  sind  Haken  hßi 
befestigt,  an  welchen  vermittels  der  Fäden  ff  die  einander  gleichen  Gewichte  g(/ 
angreifen.  Die  Fäden  sind  über  Rollen  rr  geschlungen,  welche  von  den  durch 
Ausgiessen  mit  Blei  beschwerten  Klötzen  k^  und  k,  getragen  werden.  Beide  Klötze 
stehen    so,    das«   die    Fäden   ff  dem    magnetischen    Meridian   parallel  verlaufen. 
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kl  nach  Süden,  X-,  nach  Norden  gerichtet.  Die  Gewichte  gff  stellen  die  beiden 
auf  m  wirkenden  Komponenten  der  Horizontalintensität  dar;  nfn  und  sm  sind 
ihre  gleichen  Hebelarme.  Das  Produkt  der  bewegenden  Kraft  (Gewicht  g)  in  den 
Hebelarm  nennt  man  das  Moment;  Stablänge  mal  der  an  den  Enden  angreifenden 

Kraft  ist  daher  das  Moment 
des  wirkenden  Kräftepaares. 
Bringt  man  den  Stab  m 
aus  seiner  Gleichgewichts- 
lage heraus,  so  führen  ihn 
die  beiden  auftretenden 
Drehkräfte  in  die  Meridian- 
richtung zurück.  Hebt  man 
ihn  von  dem  Klotze  ab,  so 
bewegt  er  sich  w^eder  nach 
Süden  noch  nach  Norden.  Wir  bedürfen  dieses  einfachen  Modelies  noch  im 
zweiten  Abschnitt. 

42.  Deklinatorien.  —  Instrumente,  welche  dazu  dienen,  die 
magnetische  Deklination  zu  bestimmen,  nennt  man  Deklinatorien.  Sie 
bestehen  aus  zwei  Teilen,  der  Magnetnadel,  welche  die  Richtung  des 
magnetischen  Meridians  angiebt  und  einer  Vorrichtung,  welche  die 
Lage  des  geographischen  Meridians  bestimmt.  In  den  einfachsten 
Fällen  wird  durch  ein  Diopter  eine  ferne  Marke  anvisiert,  welche  genau 
nördlich  oder  südlich  im  Meridian  des  Beobachtungspunktes  auf  Grund  ' 
astronomischer  Beobachtungen  festgelegt  worden  ist.  Bei  genaueren 
Instrumenten  verwendet  man  ein  mit  Fadenkreuz  versehenes  Fernrohr; 
ist  dasselbe  mit  Teilkreisen  fest  verbunden  (Altazimut),  so  bestimmt 
man  die  Meridianrichtung  durch  direkte  Himmelsbeobachtungen  (z.  B. 
korrespondierende  Höhen).  Die  Verbindungslinie  der  Pole  fällt  nicht 
immer  genau  mit  der  Achse  der  Nadel,  der  Verbindungslinie  der  Spitzen, 
zusammen.  Da  man  der  Beobachtung  nur  die  letztere  zu  Grunde 
legen  kann  (die  Lage  der  Pole  ist  nur  ungefähr  bekannt),  können 
Fehler  entstehen.  Dieselben  werden  umgangen,  wenn  man  die  Nadel 
umlegt  und  die  Stellung  der  Spitzen  in  der  einen  und  anderen  Lage 
beobachtet;  die  Mittellage  ist  die  wahre  Richtung  des  magnetischen 
Meridians. 

Man  macht  sich  dies  an  einem  Modelle  leicht  klar;  durch  ein  laugrhombisches 
Blechstück,  die  Nadel,  sind  ausserhalb  der  Längsdiagonale  zwei  Löcher  gebohrt, 
die  Polstellen,  als  die  Angriffspunkte  der  Horizontalkomponente.  Zwei  in  ein 
Brett  geschlagene  Stifte  können  durch  die  Löcher  gesteckt  werden.  Eine  durch 
diese  auf  dem  Brette  gezogene  Linie  repräsentiert  die  Meridianrichtung.  Legt  man 
das  Blech  so  auf  das  Brett,  dass  die  Stifte  durch  die  Löcher  gehen,  so  weichen 
die  Nadelspitzen  in  der  einen  Lage  um  ebensoviel  nach  der  einen  Seite  von  der 
Meridianrichtung  ab,  als  nach  dem  Umlegen  nach  der  anderen  Seite. 

Die  Nadelspitzen  spielen  gewöhnlich  über  einer  Kreisteilung;  ist 
der    der   geographischen   Meridianrichtung    entsprechende   Winkelwert 
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bekannt,  so  giebt  die  Differenz  desselben  gegen  den  Winkel  der  mitt- 
leren Nadellage  die  Defilination. 

Genauere  Werte  erhält  man,  wenn  man  an  dem  einen  Ende  eines 
hängenden  Magnetstabes  eine  Sammellinse  und  am  anderen  in  der 
Brennweitenentfemung  der  Linse  ein  Fadenkreuz  senkrecht  zur  Stab- 
achse befestigt.  •  Blickt  man  mit  einem  auf  ferne  Gegenstände  ein- 
gestellten Femrohre  durch  die  Linse,  so  sieht  man  das  Fadenkreuz 
deutlich.  Ist  im  Beobachtungsfernrohre  ein  zweites  Fadenkreuz  an- 
gebracht, so  kann  man  die  Achsenrichtung  des  Stabes  an  einem  mit 
dem  Femrohre  verbundenen  Teilkreise  sehr  genau  ablesen.  Weil  die 
magnetische  Achse  mit  der  optischen  (Fadenkreuz-Sammellinse)  nicht 
zusammenfällt,  legt  man  auch  hier  den  Stab  samt  den  an  ihm  be- 
festigten Hilfsvorrichtungen  um.  Man  kann  auch  eine  Stahlröhre  an 
den  Enden  magnetisieren  und  vorn  eine  Linse  von  einer  Brennweite 
gleich  der  Rohrlänge,  hinten  ein  Fadenkreuz  einsetzen,  und  diesen 
fernrohrartigen  Magneten  sich  in  den  Meridian  einstellen  lassen,  indem 
man  ihn  an  zwei  diametral  einander  gegenüberliegenden  Punkten  seiner 
Mittelzone  abwechselnd  aufhängt  (Methode  des  umgekehrten  Fernrohres). 

43.  Bussole,  Kompass.  —  Kennt  man  die  Deklination  für  einen 
bestimmten  Ort,  so  kann  man  umgekehrt  die  Einstellung  einer  Magnet- 
nadel dazu  benutzen,  die  Richtung  des  geographischen  Meridians  und 
damit  der  Himmelsgegenden  aufzufinden.  Zu  diesem  Zwecke  werden 
Deklinationsnadeln  in  der  Form  der  sogenannten  Bussolen  verwendet. 
Bei  ihnen  spielt  die  Nadel  über  einem  in  360  Grade,  oder  (beim  Berg- 
mann) in  24  Stunden  oder  (beim  Seefahrer)  in  32  Striche  eingeteilten 
Kreise;  meist  sind  an  ihr  die  Himmelsgegenden  noch  besonders  hervor- 
gehoben (Windrose).  Das  Ganze  ist  in  ein  Gehäuse  eingeschlossen; 
eine  Hebelvorrichtung  gestattet,  die  Nadel  während  des  Nichtgebrauches 
von  der  Spitze  abzuheben  (Arretierung). 

Dem  Italiener  Giovanni  Gioja  aus  Amalfi  wird  das  Verdienst 
zugeschrieben,  die  Deklinationsnadel  mit  einem  Teilkreise,  der  Strich- 
oder Windrose,  fest  verbunden  und  dadurch  den  für  die  Seefahrt  un- 
entbehrlichen Kompass  erfunden  zu  haben.  Beides,  Nadel  (oder 
Nadelsystem)  mit  Scheibe  spielt  frei  auf  der  Spitze  innerhalb  einer  mit 
Glasplatte  geschlossenen  Kapsel.  In  dieser  ist  in  der  Kielrichtung 
des  Schiffes  eine  Marke  angebracht.  Da  sich  die  Nadel  nordsüdlich 
stellt,  so  liest  der  Steuermann  an  der  Teilung  unmittelbar  ab,  welche 
Richtung  der  Schiffskiel  hat,  wohin  er  also  steuert.  Der  Kompass  hängt 
gewöhnlich  in  einem  System  beweglicher  Ringe  (CARDANi'sche  Auf- 
hängung), seine  Rose  schwimmt  auf  Alkohol,  um  von  den  Schiffsschwan- 
kungen möglichst  frei  zu  sein. 
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44.  Inklinatorien.  —  Eine  an  beiden  Enden  gleich  schwere 
Magnetnadel  ist  um  eine  horizontale,  mit  Spitzen  auf  Steinen  laufende, 
durch  ihren  Schwerpunkt  gehende  Achse  drehbar.  Bringt  man  die 
Vertikalebene,  in  der  die  Nadel  schwingt,  in  die  Richtung  des  magne- 
tischen Meridians,  so  stellt  sie  sich  in  die  Kraftlinien  schräg  nach 
unten  ein.  Ein  vertikaler  Teilkreis  gestattet  die  Spitzenstellung  ab- 
zulesen. Die  Nulllage  wird  durch  eine  Libelle  oder  ein  Lot  gegeben. 
Zur  genauen  Bestimmung  der  Inklination  am  Teilkreise  muss  die  Nadel 
umgelegt  und  das  Mittel  aus  beiden  Stellungen  genommen  werden. 

45.  Äquivalenz  des  erdmagnetischen  Feldes  mit  dem  Felde  eines 
Icunstliclien  Magneten:  Astasierung.  —  Wenn  die  Erde  wirklich  einem 

Magneten  vollkommen  vergleichbar  ist,  so  müssen  auch  die  erdmagne- 
tischen Kraftlinien  durch  einen  gewöhnlichen  Dauermagneten  gerade 
so  beeinflusst  werden,  wie  es  die  Linien  eines  jeden  anderen  Magneten 
werden. 

Versuch  34.  Eine  grössere  Deklinationsnadel  wird  über  einem 
den  magnetischen  Meridian  bezeichnenden  Striche  aufgestellt.  Hoch 
darüber  ist  ein  grosser  Stabmagnet  an  einem  festen,  ungedrillten,  über 
eine  Rolle  geführten  Faden  in  horizontaler  Lage  so  befestigt,  dass 
seine  Mitte  über  der  Mitte  der  Deklinationsnadel  schwebt.  Beide 
Magnete  werden  durch  die  erdmagnetische  Kraft  so  gerichtet,  dass 
ihre  roten  Enden  nach  Norden,  die  blauen  nach  Süden  weisen.  Nun 
lässt  man  den  Stab  herab :  Die  Kraft,  welche  die  Deklinationsnadel  in 
den  Meridian  zurückzufuhren  strebt,  wird  immer  geringer,  schliesslich 
zeigt  sich  die  Nadel  gar  nicht  mehr  vom  Erdmagnetismus  beeinflusst 
und  schlägt  endlich  ganz  um.  Die  Wirkung  des  Erdmagnetismus 
ist  durch  den  Magnetstab  aufgehoben. 

Der  Kraftlinienverlauf  ist  ähnlich  dem  der  Fig.  16.  Die  Kraftlinien  der 
Deklinationsnadel,  welche  ihre  Enden  an  die  erdmagnetischen  Linien  anschliessend 
werden  von  dem  von  oben  her  herannahenden,  gleichgerichteteü  starken  Magneten 
weggedrängt  und  schliesslich  so  stark  nach  unten  gebogen,  dass  der  Zusammen- 
hang mit  den  erdmagnetischen  Kraftlinien  reisst  und  die  Linien  der  Nadel  mit 
denen  des  Stabes  verschmelzen;  dann  ziehen  sie  die  Nadel  in  die  umgekehrte 
Stellung. 

Sehr  oft  ist  ein  teilweises  Freimachen  einer  Nadel  von  den  erdmagne- 
tischen Wirkungen  erwünscht;  um  dies  zu  erreichen,  legt  man  in  ent- 
sprechende Entfernung  einen  Hilfsmagneten  in  den  magnetischen 
Meridian.  Man  nennt  diesen  Vorgang  wie  bei  gewöhnlichen  Magneten: 
Astasierung  einer  Nadel  im  Erdfelde,  den  Hilfsmagneten  einen 
Astasierungsmagneten. 

Zweckmässig  verbindet  man  zwei  in  umgekehrter  Richtung  liegende 
Magnete    durch    dieselbe   Drehungsachse:    „astatisches   Nadelsystem". 
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Sind  die  auf  jede  Nadel  wirkenden  Kräftepaare  sehr  nahe  gleich^  so 
ist  die  Differenz  der  Wirkungen  des  Erdmagnetismus,  welche  allein 
noch  zur  Geltung  kommt,  sehr  klein. 

46.  Die  Werte  der  erdmagnetischen  Elemente  an  verschiedenen 
Punicten  der  Erdoberfläche;  die  erdmagnetiechen  Kurven.  —  Nehmen 

wir  die  Bestimmungen  der  Deklination,  Inklination  und  Intensität  des 
Erdmagnetismus  an  verschiedenen  Punkten  der  Erdoberfläche  vor,  so 
finden  wir  sehr  verschiedene  Werte,  welche  indessen  ein  bestimmtes 
Gesetz  der  Verteilung  erkennen  lassen.  Je  weiter  man  sich  vom 
Äquator  nach  Norden  und  Süden  zu  entfernt,  um  so  steiler  zeigt  die 
Magnetnadel  nach  unten,  die  Inklination  wächst  mit  der  geographischen 
Breite.  Dabei  neigt  sich  auf  der  Nordhalbkugel  das  Nordende,  auf 
der  Südhalbkugel  das  Südende  nach  unten.  In  den  Äquatorialgegenden 
giebt  es  eine  Zone,  in  der  die  Nadel  genau  horizontal  schwebt,  die 
Inklination  also  den  Wert  0  hat:  „magnetischer  Äquator'^  Dieselbe 
fällt  nicht  mit  dem  Erdäquator  zusammen.  Sowohl  auf  der  Nord-,  wie 
auf  der  Südhalbkugel  giebt  es  femer  Punkte,  gegen  die  die  Inklinations- 
nadel genau  vertikal  nach  unten  zeigt.  Mit  Bücksicht  auf  die  Ana- 
logie bei  künstlichen  Magneten  bezeichnen  wir  sie  als  die  „magnetischen 
Pole  des  Erdkörpers".  Sie  fallen  nicht  mit  den  geographischen  Polen 
zusammen;  der  magnetische  Nordpol  liegt  bei  70,5®  nördl.  Breite  und 
98,5®  W.  L.  von  Green  wich,  also  im  nordamerikanischen  Inselreiche, 
der  magnetische  Südpol  bei  ca.  74®  südl.  Breite  und  ca.  148®  0,  L.  Die 
Verbindungslinie  der  Pole  geht  nicht  genau  durch  den  Erdmittelpunkt. 

Zur  Veranschaulichang  dieses  Kraftlinienverlaufes  benutzt  man  einen  kleinen 
ErdglobuB  von  Papiermach^e,  in  dessen  Inneres  man  einen  Stabmagneten  in  der 
Richtung  der  magnetischen  Achse  des  Erdkörpers  bringt.  Zur  Untersuchung  des 
Feldes  dient  wie  oben  ein  kurzes,  gut  magnetisiertes  Stück  eines  Stahldrahtes, 
welches  in  der  Mitte  an  einem  dünnen  Coconfaden  allseitig  beweglich  aufgehängt 
wird.  Ist  der  eingeschlossene  Magnetstab  kräftig,  so  stört  die  Wirkung  des  Erd- 
magnetismus nur  wenig,  die  Nadel  stellt  sich  überall  in  die  Richtung  der  ans  dem 
Globus  heraustretenden  Kraftlinien. 

Verbindet  man  alle  Orte,  welche  dieselbe  Inklination  haben,  so 
erhält  man  Kurven,  welche  ähnlich  den  Breitenkreisen  um  die  Erde 
gehen;  sie  fallen  nicht  mit  diesen  zusammen,  sind  auch  nicht  unter- 
einander parallel.  Man  nennt  sie  „Isoklinen".  Die  Isokline  von  0® 
ist  also  der  „magnetische  Äquator".  Verbindet  man  die  Punkte 
gleicher  Deklination  auf  der  Erdoberfläche,  so  erhält  man  die  sogenannten 
„Isogonen".  Sie  sind  für  den  Seefahrer  sehr  wichtig,  da  sie  ihm 
ermöglichen,  an  jedem  Orte  die  Deklination  seines  Kompasses  in  Rech- 
nung zu  ziehen.  Für  uns  haben  andere  Linien  zur  Veranschaulichung 
des   Verlaufes   der  erdmagnetischen   Kraft   eine   grössere   Bedeutung: 

Ebbbt,  Kraftfelder.  4 
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Folgt  man  immer  der  Eichtung  der  Deklinationsnadel  nach  Norden 
oder  nach  Süden,  so  wird  man  naturgemäss  an  die  magnetischen  Pole 
geführt.  (Nur  an  diesem  selbst  nimmt  die  Deklinationsnadel  keine  be- 
stimmte Richtung  mehr  an.)  Dadurch  erhält  man  Kurven,  welche  in 
jedem  Punkte  die  Richtung  der  Horizontalkomponente  des  Erdmagne- 
tismus angeben:  die  „magnetischen  Meridiane'^  Sie  fallen  nicht 
mit  den  geographischen  Meridianen  zusammen. 

Die  Intensität  des  Erdmagnetismi^  ist  am  Äquator  am  geringsten 
und  nimmt  nach  den  Polen  hin  zu,  jedoch  nicht  regelmässig.  Die 
Orte  grösster  Intensität  liegen  nicht  an  den  Polen,  sondern  excentrisch 
zu  diesen.  Der  Erdkörper  ist  also  ein  ungleichförmig  magnetisierter 
Körper.  Die  Intensitätsverteilung  wird  durch  Kurven  veranschaulicht, 
von  denen  jede  Punkte  mit  demselben  Werte  der  Intensität  verbindet; 
sie  heissen  „Isodynamen". 

47.  Kraftlinienverlauf  im  Aussenraume  des  Erdlcörpers.  —  Das 

erdmagnetische  Feld  ist  der  gesamte  Aussenraum  unseres  Planeten, 
innerhalb  dessen  wir  noch  magnetische  Wirkungen  nachweisen  können. 
Derselbe  bildet  also  für  uns  eine  die  Erdoberfläche  begleitende  sehr 
dünne  Schicht;  denn  wenn  auch  die  führende  Magnetnadel  den  Berg- 
mann in  der  Tiefe  nicht  im  Stiche  lässt,  und  auf  hohen  Bergen  sowie  bei 
Ballonfahrten  sich  die  magnetische  Wirkung  in  gleicher  Weise  wie  auf 
der  Erdoberfläche  bemerkbar  macht,  so  ist  doch  der  Bereich  unserer 
Kenntnisse  nach  der  Tiefe  und  Höhe  ein  enger  im  Vergleich  mit  dem 
vom  Erdkörper  eingenommenen  Räume.  Nur  die  Polarlichter  geben 
uns,  wie  es  scheint,  einen  gewissen  Anhalt  über  den  Verlauf  der 
magnetischen  Kraftlinien  in  den  höheren  Regionen  unserer  Atmosphäre. 
Immerhin  können  wir  uns  ein  ungefähres  Bild  desselben  machen,  wenn 
wir  uns  an  die  Richtung  der  Inklinationsnadel  halten. 

Wir  müssen  uns  denken,  dass  die  erdmagnetischen  Kraftlinien 
im  Süden  von  Australien,  im  Viktorialand,  ziemlich  dicht  und.  steil 
austreten.  Weiter  entfernt  von  dem  Südpol  (magnetischer  Nordpol) 
treten  ebenfalls  Kraftlinien  aus  dem  Erdkörper  aus,  aber  mehr  nach 
Norden  geneigt  und  weniger  dicht.  Noch  mehr  nach  Norden  treten  wir 
in  die  magnetische  Indiflferenzzone  des  Erdkörpers  ein,  welche  in 
Gestalt  eines  ziemlich  breiten  Bandes  über  die  Äquatorialgegenden 
hinzieht.  Hierauf  folgen  Gebiete,  in  denen  die  Kraftlinien  aus  dem 
Aussenraume  wieder  in  den  Erdkörper  eindringen,  anfangs  sehr  massig 
gegen  den  Horizont  geneigt,  dann  immer  steiler  und  dichter.  Wir 
nähern  uns  dem  magnetischen  Südpol  der  Erde,  auf  der  geographischen 
Nordhemisphäre  gelegen.    Endlich  im  nordamerikanischen  Inselarchipel 
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Stetgen  die  Kraftlinien  Bcheitelrecht  aus  der  Höhe  herab,  um  in  grosser 
Dichte  im  Erdboden  aus  dem  Anssenfelde  zu  verschwinden. 

Man  kann  dieaen  Kraftlinienverlauf  innerhalb  eines  magnetischen  Meridians 
mit  Hilfe  einer  magnetisierten  Kugel  versioalicheD ,  zu  deren  Herstellung  freilich 
ein  erat  später  zu  beaprechendea  Hilfamittel, 
ein  elektrischer  Strom,  herangezogen  werden  ,.■-,..,.  v. 
muBB.  Auf  den  beiden  HSlften  einer  ca.  2  cm 
im  Durchmeaser  haltenden  Kugel  K  von  wei- 
chem Eisen  (Fig.  21)  werden  treppenfSrmige 
Abdrehungen  eingeBchnitten,BodaaseinDber- 
sponnener  Kupfprdraht  von  1  mm  Dicke  auf- 
gewickelt werden  kann;  die  Figur  zeigt  nnr 
die  Querschnitte  der  eiufelnen  Drahtwin- 
duQgen-  Diese  sind  dabei  in  der  Figur  von 
links  nach  rechts  veriaufend  zu  denken,  also 
im  Sinne  der  entsprechenden  Zahlen.  Die 
Drahtenden  sind  umeinander  gewickelt  und 
treten  ans  der  Hittelzone  (etwa  aus  der  Hitte 
der  Figur  nach  oben  oder  unten]  aus.  Um  das 
Ganze  sind  zwei  halbkugelförmigc  Messing- 
schalen  gedrückt,  welche  nur,  nm  die  Zu- 
leitungen hindarcbzulasaen,  einen  kleinen  Fig.  21. 
Auüsehnitt  an  ihrem  Rande  haben. 

Die    Kugel   Ä    stellt  die   Erde   dar,   die   Eisenkuget   das  Erdinnere   (die  auf- 
fallend hohe  mittlere  Dichte  der  Erde  deutet  darauf  hin,  dass  Schwermetalle  und 
unter  ihnen  wahrscheinlich  vorwiegend  das  weit  verbreitete  Eiaen  an  dem  Aufbau 
des   Elrdkemea    wesentlich    beteiligt    sind),    die   Measinghülle    die   uns   zugangliche 
Schale  in   der  Gestalt   von  Litho-,   Hjdro- 
und  Atmosphäre.     Schickt  man  einen  Strom 
dnrch   die  Windungen,   so   wird   die  Kugel 
magnetisiert.')      Legt    man    Über    aie    eine 
Kartonschelbe  mit  einem  kreisförmigen  Aus- 
schnitt, iib  welchen  die  Kugel  gerade  hinein- 
pasat  und  erzeugt  man  das  Kriiftlinienbild, 
so  erhalt  man  eine  strahlige  Figur  {Corona> 
Fig.  22  giebt  das  direkte  Kraftlinien- 
bild,  also  einen  Meridianscbnitt  durch  das 
erdmaguetische  Feld.    An  Stelle  des  bellen 
Kreises  in  der  Mitte  ist  die  Kugel  K,  in 
Wirklichkeit  die  Erde  zu  denken;  die  schrfig 
nach    innen    verlaufenden    kurzen    Linien 
deuten  die  Richtung  der  Erdachse  an.    Soll 
das  Bild  projiziert  werden,  so  legt  man  die 
Kugel    in    einen    kreisförmigen    Ausschnitt 
(etwas  über  2  cm  Durchmeaaer)  einer  Glas- 
platte, die  horizontal  in  den  Strahlengang  Fig.  22. 
gebracht  wird;  die  seitlich  herausgezogenen 

Znleitungsdrahte  stören  nicht    Auf  die  Ähnlichkeit  dieser  Bilder  mit  der  strahligen 
Sonnencorona  kommen  wir  weiter  unten  zu  sprechen. 


')  Zur  Stromerzeugung  genügen  zwei  oder  drei  gewöhnliche  Flascheiielemente. 


52  3.  Kapitel. 

48.  Variationen  des  erdmagnetischen  Zustandes.  ~  Das  Kraft- 

Imiensystem  ist  nicht  fest  mit  dem  Erdkörper  verbunden,  sondern  zeigt 
fortwährende  Schwankungen.  Sowohl  die  Werte  aller  drei  erdmagne- 
tischen Elemente  an  einem  Orte  wie  die  Verteilung  der  magnetischen 
Kraft  über  die  gesamte  Erde  variieren.     Man  unterscheidet: 

a)  Periodische  Variationen,  welche  sich  nach  Ablauf  eines 
bestimmten  Zeitraumes  in  der  gleichen  Weise  wiederholen.  Gewisse 
Schwankungen  dieser  Art  -sind  an  die  Achsondrehung  des  Planeten 
geknüpft,  sie  haben  eine  tägliche  Periode.  Das  Nordende  der  Dekli- 
nationsnadel hat  in  den  mittleren  Breiten  der  nördlichen  Hemisphäre 
morgens  8  Uhr  den  östlichsten  Stand,  dann  bewegt  es  sich  im  Laufe 
des  Vormittags  langsam  nach  Westen  und  erreicht  zwischen  1  und 
2  Uhr  nachmittags  die  grösste  westliche  Abweichung,  um  sich  dann 
bis  morgens  früh  8  Uhr  wieder  allmählich  nach  Osten  zurückzubewegen, 
wobei  die  Bewegung  nachts  am  langsamsten  vor  sich  geht.  Die  Dekli- 
nationsnadeln der  südlichen  Hemisphäre  führen  gerade  entgegengesetzte 
Bewegungen  aus;  vormittags  9  Uhr  zeigt  das  Nordende  am  weitesten 
nach  Westen,  nachmittags  zwischen  2  und  3  Uhr  geht  es  nach  Osten. 
Zugleich  damit  führt  die  Inklinationsnadel  eine  periodische  Bewegung 
aus,  welche  die  Inklination  am  Vormittage  vergrössert,  am  Nach- 
mittage verkleinert.  Die  Nadelbewegung  ist  demnach  eine  solche,  dass, 
wenn  man  in  der  Achsenrichtung  s — n  entlang  blickt,  ihr  Nordende  bei 
uns  täglich  eine  in  sich  zurücklaufende  Kurve  im  Uhrzeigersinne  be- 
schreibt. Die  Kraftlinien  bewegen  sich  also  auf  Kegelmänteln  im 
gleichen  Sinne  einmal  herum.  Die  Abweichungen  von  der  mittleren 
Lage  sind  klein,  da  die  genannten  Variationen  Amplituden  von  nur 
wenigen  Minuten  umfassen.  Zu  gleicher  Zeit  rücken  die  Kraftlinien 
etwas  auseinander  und  zusammen,  d.  h.  die  Intensität  variiert. 

Die  Kraftlinienbewegung  hat  ferner  eine  jährliche  Periode, 
welche  sich  darin  äussert,  dass  die  Deklinationsnadel  in  beiden  Hemi- 
sphären um  einige  Bruchteile  einer  Bogenminute  östlicher  zeigt,  wenn 
die  Sonne  nördlich  vom  Äquator  steht,  also  in  unserem  Sommer,  und 
etwas  westlicher,  wenn  sich  die  Sonne  über  der  Südhalbkugel  befindet, 
in  unserem  Winter.  Zugleich  zeigt  die  Inklinationsnadel  in  beiden 
Hemisphären  eine  Zunahme  der  Inklination  in  der  Zeit  von  Dezember 
bis  Januar  und  eine  Abnahme  derselben  zwischen  Juni  bis  August  an. 
In  unserem  Winterhalbjahre  Oktober  bis  März  ist  dabei  die  Intensität 
an  allen  Erdorten  grösser  als  in  den  übrigen  Teilen  des  Jahres. 

b)  Säkulare  Variationen.  Das  ganze  Kraftliniensystem  und 
damit  sämtliche  erdmagnetische  Kurven  verschieben  sich  langsam;  man 
hat  seither  nicht  festzustellen  vermocht,  ob  die  Verschiebungen  in  einem 
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Sinne  durch  analoge  entgegengesetzte  aufgehoben  werden  und  der  alte 
Zustand  wieder  eintritt.  Vielleicht  schliessen  sich  auch  diese  Varia- 
tionen zu  Perioden  zusammen,  welche  dann  Zeiträume  von  Jahrhun- 
derten umfassen  würden. 

Das  Isogonensystem  Europas  wandert  z.  B.  augenblicklich  langsam 
nach  Westen:  dadurch  rücken  die  Isogonen  mit  höheren  Deklinations- 
werten immer  mehr  in  den  Atlantischen  Ocean  hinaus,  so  dass  bei 
uns  die  westliche  Deklination  langsam  abnimmt  (jährlich  um  ungefähr 
6  bis  7  Minuten).  Der  magnetische  Äquator  ist  in  beständiger  Be- 
wegung von  Ost  nach  West  begriffen  und  mit  ihm  das  ganze  Isoklinen- 
system,  wodurch  sich  bei  uns  die  Inklination  fortwährend  vermindert. 
Auch  die  Intensität  bleibt  nicht  konstant  über  den  Erdkörper  verteilt, 
doch  scheinen  Abnahmen  an  gewissen  Stellen  durch  Zunahmen  an  an- 
deren kompensiert  zu  werden. 

c)  Temporäre  oder  plötzliche  Variationen.  Diese  brechen 
scheinbar  gesetzlos  herein  und  erschüttern  das  ganze  Eraftliniensystem. 
Diese  „Störungen",  wie  man  sie  nennt,  ergreifen  oft  weit  ausgedehnte 
Distrikte  der  Erdoberfläche.  Wenn  auch  vielfach  terrestrische  Vor- 
gänge, wie  Erdbeben,  als  Ursache  herangezogen  werden  können,  so 
weisen  doch  gerade  diese  Variationen  auf  ausserirdische  Einflüsse  hin, 
wir  behandeln  sie  daher  unter  B). 

49.  Die  Polarlichterscheinungen.  —  Im  innigsten  Zusammenhange 
mit  dem  magnetischen  Eraftliniensystem  der  Erde  stehen  die  oft  sehr 
prächtig  sich  entwickelnden  Lichterscheinungen,  welche  in  beiden  Polar- 
regionen des  planetarischen  Magneten  die  höheren  Schichten  der  Atmo- 
sphäre zu  gewissen  Zeiten  durchleuchten.  Sie  sind  geradezu  der 
sichtbare  Ausdruck  des  erdmagnetischen  Zustandes  und  stehen  nament- 
lich mit  den  Variationen  dieses  Zustandes  in  so  innigem  Zusammen- 
hange, dass  sie  Humboldt  mit  Recht  als  „magnetische  üngewitter^^ 
bezeichnen  konnte.  Wenn  ein  magnetischer  Sturm  über  die  Erde  hin- 
braust und  die  Magnetnadeln  erzittern,  leuchten  die  Polarlichter,  die 
nie  ganz  fehlen,  mit  besonderem  Glänze  auf. 

Ihre  Ei*scheinungsformen  sind  sehr  mannigfaltige  und  hauptsächlich 
durch  folgende  Momente  bestimmt: 

1)  Die  ausgeprägte  Form  des  Polarlichtes,  das  sogenannte  strahlige 
Nord-  oder  Südlicht,  die  „Corona"  (corona  borealis)  besteht  aus  leuch- 
tenden Strahlen,  deren  Licht  zwischen  rot  und  orange  einerseits  oder 
gelb  oder  grün  andererseits  mannigfach  variiert.  Diese  Strahlen 
flackern  unbeständig  hin  und  her  und  züngeln  aus  den  höheren  luft- 
verdünnten Schichten  der  Atmosphäre  herunter  in  die  dichteren  und 
umgekehrt. 
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2)  Durch  häufige  und  sorgfältige  Beobachtung  ist  festgestellt 
worden,  dass  sich  die  Polarlichtstrahlen  überall  nahezu  in  die  Eichtung 
der  magnetischen  Kraftlinien  stellen.  Die  einzelnen  Strahlen  zeigen 
also  die  Anordnung  Figur  22. 

3)  Dieses  Leuchten  längs  der  Kraftlinien  findet  aber  nicht  überall 
in  gleichem  Maasse  statt.  Vor  allem  ist  es  stark  oberhalb  eines  oder 
nach  NoKDENSKJÖLD  oberhalb  zweier  konzentrischer  Ringe  ausgeprägt, 
welche  die  magnetischen  Pole  etwas  excentrisch  in  einem  gewissen 
Abstand  umgeben.  Innerhalb  dieses  Ringes,  wo  die  Kraftlinien  ziem- 
lich steil  und  am  dichtesten  in  den  oder  aus  dem  Erdboden  steigen, 
sind  die  Strahlen  herausgedrängt.  Sie  umstehen  also  die  magnetische 
Achse  wie  zwei  Lichtmanschetten,  deren  Kontur  der  Richtung  der 
Kraftlinien  folgt. 

Aus  dieser  Anordnung  der  zum  Leuchten  gebrachten  Teilchen 
unserer  Atmosphäre  erklären  sich  eine  Reihe  charakteristischer  Eigen- 
tümlichkeiten der  Polarlichter. 

a)  Das  Auftreten  des  Konvergenzpunktes  bei  strahligen 
Polarlichtern.  Befinden  ¥rir  uns  unter  einer  Region,  innerhalb  deren 
das  KrafÜinienleuchten  stattfindet,  «o  sehen  wir  von  allen  Seiten  Strahlen 
am  Himmel  emporflammen.  Da  die  Kraftlinien  innerhalb  eines  Be- 
reiches, den  wir  von  einem  Beobachtungsorte  aus  übersehen  können, 
untereinander  parallel  sind,  so  müssen  aus  Gründen  der  Perspektive 
die  Strahlen  für  uns  in  einem  Punkte  zusammenlaufen.  (Scheinbares 
Zusammenlaufen  der  Eisenbahngeleise  eines  geradlinigen  Schienen- 
stranges in  weiter  Ferne.)  So  entsteht  am  Himmel  ein  Konvergenz- 
punkt, die  „Krone",  von  der  die  Strahlen  ausgehen. 

b)  Das  Bogenpolarlicht  und  das  dunkle  Segment.  Be- 
finden wir  uns  seitlich  von  einer  Region,  in  deren  höchsten  atmo- 
sphärischen Schichten  das  Leuchten  auftritt,  so  werden  wir  den  uns 
nächsten  Teil  der  Manschette  nur  als  Lichtrand  über  dem  Horizonte 
erblicken.  Nach  oben  schiessen  Strahlen  aus,  die  sich  aber  nicht  bis 
zum  Konvergenzpunkte  (dem  Punkte  am  Himmel,  nach  dem  das  Süd- 
bezw.  Nordende  der  Inklinationsnadel  weist)  fortsetzen.  Da  die  Man- 
schette nicht  auf  dem  Erdboden  aufsitzt,  sondern  in  beträchtlichen 
Höhen  der  Atmosphäre  endet,  so  sehen  wir  unter  ihr  hindurch  in  den 
dunkeln  kontrastierenden  Innenraum.  So  erklärt  sich  die  auffallend 
dunkle  Färbung  des  Himmels  unter  dem  Lichtbogen,  das  „dunkle 
Segment^^. 

c)  Das  Draperie-Polarlicht.  Werden  nur  einzelne  Kraft- 
linienschichten von  dem  Leuchtprozess  ergriffen,  so  sehen  wir  schmale 
Ränder  untereinander  paralleler  Lichtstreifen  vom  Himmel  herabhängen. 
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Durchzuckt  ein  magnetischer  Sturm  den  Erdkörper,  so  wogen  die 
Kraftlinien  wie  die  Halme  eines  Ährenfeldes  hin  und  her  und  „die 
Lichtbänder  schwellen  und  biegen  wie  vom  Winde  getrieben",  wie  dies 
viele  Beobachter  beschreiben. 

d)  Sichtbarkeit  des  Polarlichtes.  Das  Polarlicht  tritt,  wie 
erwähnt,  nicht  am  häufigsten  über  den  magnetischen  Erdpolen  auf, 
sondern  über  einer  Zone,  welche  in  grösserer  oder  geringerer  Ent- 
fernung in  einer  geschlossenen  Kurve  um  den  magnetischen  Pol  herum 
verläuft.  Verbindet  man  die  Punkte  gleicher  relativer  Häufigkeit  der 
Polarlichter,  d.  h.  konstruiert  man  die  sogenannten  „Isochasmen"  (Fbitz), 
so  sieht  man,  dass  gegen  den  magnetischen  Pol  hin  die  Häufigkeit  der 
Sichtbarkeit  allmählich  zunimmt,  noch  ehe  derselbe  aber  erreicht  ist, 
wieder  auffallend  rasch  abnimmt,  so  dass  auf  dem  Pole  selbst  die 
Polarlichter  weit  seltener  sind  als  in  geringeren  Breiten.  Um  den 
Nordpol  herum  lässt  sich  die  Kurve  maximaler  Häufigkeit  ziemlich 
genau  festlegen;  dass  auch  bei  dem  Südpol  etwas  Ahnliches  statt- 
findet, steht  fest,  wenn  auch  das  zu  Gebote  stehende  Beobachtungs- 
material sehr  spärlich  ist. 

B)   Der  Hagnetismus  als  kosmische  Kraft. 

Magnetische  Wirkungen  ausserirdischen  Ursprungs  können  wir 
nicht  direkt  nachweisen,  wohl  aber  erkennen  wir  in  dem  wechselnden 
magnetischen  Zustande  unseres  Erdkörpers  unzweideutig  das  Spiel 
kosmischer  Kräfte.  Namentlich  lassen  die  sogenannten  „Störungen" 
in  dem  erdmagnetischen  Kraftliniensystem  auf  die  Einwirkungen  fremder 
Himmelskörper  schliessen.  So  ist  der  Magnetismus  ein  gewaltiges 
kosmisches  Band,  welches  Welten  mit  Welten  verknüpft. 

50.   EInfluss  der  Sonne  auf  die  erdmagnetischen  Elemente.  — 

Vor  allem  ist  es  die  Sonne,  der  Central-  und  Hauptkörper  unseres 
Planetensystems,  welche  einen  magnetischen  Einfluss  auf  den  Erdkörper 
ausübt.  Dass  es  nicht  die  Wärme  Wirkung  ist,  welche  sekundär  die 
Verteilung  der  Kraftlinien  beeinflusst,  sondern  der  Sonnenkörper  selbst, 
geht  daraus  hervor,  dass  die  an  den  Sonnenstand  gebundenen  Varia- 
tionen nicht  dem  Wärmegange  (der  bekanntlich  hinter  der  scheinbaren 
Sonnenbewegung  erheblich  zurückbleibt),  sondern  ohne  Verspätung  der 
Stellung  der  Sonne  selbst  folgen. 

Dreierlei  Erscheinungen  spiegeln  sich  in  den  Variationen  der  erd- 
magnetischen Elemente  deutlich  wieder: 

a)    Periode    des    jährlichen   Umlaufes    der   Erde   um   die 
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Sonne.  In  der  Winterszeit  unserer  Hemisphäre  ist  die  Erde  in  ihrer 
elliptischen  Bahn  der  Sonne  näher  als  im  Sommer.  Zu  gleicher  Zeit 
ist  auf  allen  Punkten  beider  Halbkugeln  sowohl  die  Inklination  wie  die 
Intensität  grösser.  In  der  Sonnennähe  werden  also  die  Kraftlinien 
«teiler  in  das  Erdinnere  hinabgezogen  und  dichter  zusammengedrängt. 
Ebenso  folgt  ein  Teil  der  Variationen  der  Deklination  auf  beiden 
Hemisphären  in  gleicher  Weise  dem  Jahreswechsel  in  der  Stellung  der 
Erde  zur  Sonne. 

b)  Periode  der  Sonnenrotation.  Der  Sonnenkörper  rotiert  im 
gleichen  Sinne  wie  die  Erde  um  eine  Achse.  Die  Dauer  einer  vollen 
Umdrehung  umfasst  24^2  Erden  tage;  da  aber  die  Erde  zugleich  um 
die  Sonne  wandert,  so  ist  der  gleiche  Oberflächenpunkt  dieser  erst 
nach  etwa  26  Tagen  der  Erde  wieder  zugewendet.  Sowohl  die  Hori- 
zontalintensität wie  die  tägliche  Variation  der  Deklinationsnadel  lässt 
eine  26-tägige  Periode  erkennen,  welche  also  auf  eine  magnetische 
Wirkung  der  Sonne  als  Ganzes  hinweist. 

c)  Periode  der  Sonnenaktivität.  Die  Wärme-  und  Licht- 
strahlung der  Sonne  ist  nicht  immer  gleich,  ebensowenig  wie  das  Aus- 
sehen ihrer  Oberfläche.  Wir  können  deutlich  Zeiten  von  erhöhter  und 
verminderter  Sonnenthätigkeit  unterscheiden.  Erstere  sind  durch  grossen 
Reichtum  an  Flecken,  Fackeln  und  Protuberanzen  ausgezeichnet;  in 
den  Buhepausen  vermindert  sich  sowohl  Zahl  wie  Grösse  dieser  Ge- 
bilde. Dieser  Wechsel  folgt  ziemlich  regelmässig  einer  Periode  von 
1 1  Jahren.  Genau  ebenso  zeigen  die  Variationen  der  erdmagnetischen 
Elemente  eine  11  jährige  Periode.  Die  täglichen  Variationen  der  Dekli- 
nation schliessen  sich  der  Sonnenperiode  so  genau  an,  dass  man  aus 
der  Zahl  der  Sonnenflecken  eines  Jahres  die  mittlere  Grösse  jener  bis 
auf  Bruchteile  einer  Bogenminute  berechnen  kann. 

Ferner  zeigt  die  Häufigkeit  der  Polarlichter  in  mittleren  Breiten 
dieselbe  Periode.  Zur  Zeit  maximaler  Aktivität,  also  zur  Zeit  der 
Sonnenfleckenmaxima,  werden  polarlichtähnliche  Glimmerscheinungen 
in  den  höchsten  Schichten  der  Atmosphäre  fast  Überall  auf  der  Erde 
gesehen. 

Nicht  nur  die  Sonnenthätigkeit  im  allgemeinen,  sondern  auch  ihre 
einzelnen  Momente  spiegeln  sich  in  der  irdischen  Kraftlinienanordnung 
wieder.  So  ist  eine  besonders  heftige  Eruption  auf  der  Sonne  fast 
regelmässig  von  grossen  erdmagnetischen  Störungen  begleitet  (magne- 
tischer Sturm).  Freilich  ist  es  noch  nicht  gelungen,  die  einzelnen 
Phasen  der  solaren  und  der  tellurischen  Erscheinung  einander  eindeutig 
zuzuordnen.  Dennoch  steht  es  fest,  dass  magnetische  Wirkungen  der 
Sonne  noch  bei  uns  nachweisbar  sind.     Hieraus  folgt  durchaus  nicht. 
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dass  die  Sonne  sich  wie  ein  grosser  rotierender  Dauermagnet  ver- 
halten müsse. 

51.  Magnetische  Theorie  der  Sonnenicorona.  —  Es  kann  nach 

dem  Vorhergehenden  die  Frage  entstehen,  ob  wir  an  der  Sonne  nicht 
Erscheinungen  beobachten,  welche  wir  auf  ihre  magnetischen  Eigen- 
schaften zurückführen  könnten.  Ein  ferner  Beobachter  der  Erde  würde 
an  den  Lichtsäulen  der  Polarlichter  den  Weg  der  erdmagnetischen 
Kraftlinien  erkennen  können.  Ein  Gebilde,  welches  eine  grosse  Ähn- 
lichkeit hiermit  hat,  besitzt  die  Sonne  in  der  That  in  der  sogenannten 
„Corona^^  Diese  ist  zur  Zeit  geringer  Sonnenthätigkeit  eine  wenig 
ausgedehnte,  matt  leuchtende  Lichthülle  ausserhalb  der  gewöhnlich 
sichtbaren  Sonnenoberfläche,  in  der  besondere  Einzelheiten  nicht  hervor- 
treten. Zu  Zeiten  aber  dehnt  sie  sich  aus  und  nimmt  eine  strahlige 
Struktur  an;  sie  erscheint  als  ein  Netzwerk  gebogener  Strahlen,  von 
denen  einzelne  weit  in  den  gasverdünnten  Aussenraum  hinausschiessen. 
Denkt  man  sich  das  Kraftlinienbild  Fig.  22  der  magnetisierten  Kugel 
Fig.  21  in  allen  durch  den  Kugelmittelpunkt  gelegten  Ebenen  aus- 
geführt und  gleichzeitig  von  einem  fernen  Standpunkte  aus  beobachtet, 
so  würde  die  Gesamtheit  aller  Kraftlinien  ein  Netzwerk  bilden,  welches 
mit  dem  Aussehen  voll  entwickelter  Strahlencoronen  die  grösste  Ähn- 
lichkeit hat.  Versuche  haben  gezeigt,  dass  verdünnte  Gase  besonders 
leicht  in  Magnetfeldern  zum  Leuchten  kommen  (Ebebt),  so  hier  die 
verdünnte  Sonnen-  bezw.  Erdatmosphäre  in  den  Magnetfeldern  ihrer 
Träger.  Die  Coronastrahlen  würden  gewissermaassen  die  sichtbar  ge- 
wordenen Kraftlinien  des  Sonnenkörpers  sein. 

52.  Einfluse  des  Mondes  auf  den  Erdmagnetismus.  —  Der  uns 

nächste  Weltkörper,  unser  Trabant,  der  Mond,  greift  merkbar  in  das 
Kraftliniensystem  seines  Planeten  ein.  Er  erzeugt  eine  periodische 
Bewegung  der  Deklinationsnadel,  derart,  dass  zwischen  zwei  aufeinander 
folgenden  Durchgängen  des  Mondes  durch  den  Meridian  eines  Beob- 
achtungsortes zwei  Maxima  und  zwei  Minima  in  dessen  Deklination 
eintreten.  Ebenso  lässt  sich  für  die  Inklination  und  Horizontalinten- 
sität eine  „Mondvariation''  nachweisen. 

53.  Einwiricung  der  Planeten  auf  den  Erdmagnetismus.  —  Man 

hat  schon  lange  gewisse  Variationen  der  erdmagnetischen  Elemente  mit 
den  Stellungen  der  uns  nächsten  Planeten  Venus  und  Mars  in  Be- 
ziehung gebracht.  Neuerdings  glaubt  man  nachgewiesen  zu  haben, 
dass  alle  Planeten  magnetische  Wirkungen  auf  die  Erde  ausüben  (Letst). 
Merkwürdigerweise  ist  der  Einfluss  des  der  Sonne  nächsten  Planeten, 
Merkur,  des  einzigen,  der  dichter  als  die  Erde  ist,  der  umgekehrte  wie 
der  aller  anderen  Planeten. 


58  3*  Kapitel. 

Die  Venus  zeigt  wie  der  Mond  einen  Phasen  Wechsel,  bei  dem 
sie  zu  periodisch  wiederkehrenden  Zeiten  als  schmale  Sichel  erscheint 
und  uns  einen  grossen  Teil  ihrer  Nachtseite  zukehrt.  In  dieser  werden 
oft  eigentümliche  Lichterscheinungen  beobachtet,  welche  man  auf  Polar- 
lichter zurückzuführen  geneigt  ist. 

Um  hierüber  Auskunft  zu  erhalten,  wäre  es  von  Wichtigkeit,  nachzuweisen, 
ob  sich  aus  den  Beobachtungen  auf  eine  Periodicitftt  in  der  Deutlichkeit  dieses 
Phänomens  schliessen  lässt.  Gelänge  der  Nachweis  eines  Zusammenhanges  mit  der 
11jährigen  Sonnen thätigkeitsperiode  wie  bei  den  Polarlichterscheinungen  des  Pla- 
neten Erde,  so  wäre  die  innere  Verwandtschaft  beider  Erscheinungen  sehr  wahr- 
scheinlich gemacht. 
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Ausmessung  der  Kraftfelder. 

In  diesem  wie  den  folgenden  beiden  Kapiteln  werden  wir  von 
einigen  einfachen  Rechnnngsoperationen  Gebrauch  machen.  Leser, 
welche  zunächst  nur  die  qualitativen  Beziehungen  kennen  lernen  wollen, 
können  direkt  zu  Kapitel  6  übergehen. 

A)   Statiflohe  Methoden  zur  Messimg  magnetischer  Grössen; 

die  absoluten  Einheiten. 

Wir  führen  zunächst  die  bei  quantitativen  Bestimmungen  im  Ge- 
biete des  Magnetismus  üblichen  Grössen  ein  und  besprechen  diejenigen 
Messungsmethoden,  bei  denen  wir  magnetischen  Kräften  durch  Schwer- 
kräfte von  bekannter  Grösse  das  Gleichgewicht  halten. 

54.  Das  Kraftfeld  der  Schwere.  —  Überall  auf  der  Erdober- 
fläche bemerken  wir,  dass  frei  bewegliche  Massen  einen  Bewegungs- 
antrieb nach  „unten"  erfahren.  Diese  Antriebe  bedingen  ihr  Schwer- 
sein. Da  die  Ekde  in  erster  Annäherung  Kugelgestalt  besitzt,  so  heisst 
das:  Alle  Schwerkräfte  sind  nach  dem  Mittelpunkte  der  Erdkugel  ge- 
richtet, die  Kraftlinien  der  Erdschwere  laufen  alle  radiär  von  dem 
Mittelpunkte  des  Planeten  aus.  Sie  zeigen  aber  gegenüber  den  Kraft- 
linien der  magnetischen  (und  auch  der  elektrischen)  Wirkungen  die 
besondere  Eigentümlichkeit,  dass  sie  nicht  wie  diese  polare  Gegensätze 
aufkommen  lassen;  wir  kennen  bei  der  Schwere  nur  Anziehung,  nicht 
aber  Abstossung.  Die  von  einem  Gewichtsstücke  auslaufenden  Kraft- 
linien —  denn  auch  dieses  übt  nach  dem  NEWTONschen  Gesetze  der 
allgemeinen  Massenanziehung  oder  Gravitation,  eine  Anziehung  auf 
jedes  benachbarte  Stück  aus  —  sind  den  vom  Erdmittelpunkte  her- 
aufkommenden Kraftlinien  entgegengesetzt,  wie  die  von  gleichnamigen 
Polen  ausgehenden  Kraftlinien ;  der  Planet  besteht  ja,  soweit  wir  seine 
Masse  kennen,  nur  aus  Bestandteilen,  welche  sich  der  Schwere  gegen- 
über durchaus  wie  unsere  Gewichtsstücke  verhalten;  daher  sind  hier 
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• 
Kraftlinien  Verkettungen,  wie  wir  sie  bei  ungleichnamigen  Polen  beob- 
achten, ausgeschlossen.  Nichtsdestoweniger  findet  Anziehung  statt. 
Dies  zeigt  mit  Rücksicht  auf  den  Kraftlinienverlauf  bei  gleichnamigen 
Polen  (vergl.  z.  B.  Fig.  29  auf  Tafel  I  am  Schlüsse  des  Buches),  dass 
längs  der  Kraftlinien  der  gravitierenden  Massenwirkung  nicht  ein  Zug, 
sondern  ein  Druck  stattfinden  muss  (vis  a  tergo;  Maxwell). 

Auf  die  kinematische  Bedeutung  dieser  Thatsache  werden  wir  später  noch 
zu  sprechen  kommen. 

Das  Fehlen  der  Polarität  gegenüber  den  Wirkungen  der  Schwerkraft  ist  auf 
die  anorganische  Natur  beschränkt;  die  organische  Natur  besitzt  augenscheinlich 
Hilfsmittel,  den  Druck  der  Kraftlinien  gegen  die  Materie  ihrer  Bausteine,  die 
Zellen,  aufzuheben  und  sogar  in  einen  Zug  (nach  oben)  umzuwandeln;  dies  ge- 
schieht bei  der  Pflanze  an  der  gegen  die  Wirkung  der  Erdschwere  hinaufwachsenden 
Stengelspitze:  Erscheinungen  des  sogenannten  negativen  Geotropismus.  Die  in 
der  Botanik  als  die  „KNiOHTschen  Versuche^*  bekannten  Experimente  Qber  das 
Wachsen  von  Pflanzen  auf  rotierenden  Scheiben  beweisen,  dass  hier  wirklich 
gegenüber  der  Schwerkraft  ein  polar  verschiedenes  Verhalten  an  den  „Yegetations- 
pimkten"  vorhanden  ist,  obgleich  das  Mikroskop  bis  jetzt  keine  Unterschiede  in 
der  stofflichen  Beschaffenheit  daselbst  hat  erkennen  lassen.  Ein  im  Felde  der 
Erdschwere  an  beiden  Enden  in  entgegengesetztem  Sinne  treibendes  Pflänzchen 
giebt  vollkommen  das  Bild  einer  kleinen,  in  einem  homogenen  Magnetfelde  liegenden 
Magnetnadel  mit  ihren  Kraftlinien  wieder.  Bringt  man  es  aus  der  (vertikalen) 
Richtung  der  Schwerkraftlinien  heraus,  so  strebt  es  der  ursprünglichen  Richtung 
wieder  zu,  Wurzel  und  Stengel  biegen  sich  so  lange  um,  bis  sie  die  Kraftlinien- 
richtung wieder  erreicht  haben;  gerade  wie  eine  abgelenkte  Magnetnadel  ihrer 
Ruhelage  zustrebt. 

55.  Vergleich  der  Grösse  magnetischer  Kräfte  mit  denen  der 
allgemeinen  Massenanziehung.  —  Wir  wollen  uns  zunächst  ein  un- 

gefärhres  Urteil  über  die  relative  Grösse  der  beiden  Arten  von  Kräften, 
die  wir  miteinander  vergleichen  wollen,  der  Schwere  und  der  magne- 
tischen Kraft  bilden.  Ohne  besondere  Messung  erkennt  man  die  sehr 
wichtige  Thatsache,  dass  die  magnetischen  Kräfte  den  Wirkungen, 
welche  nach  Newton  alle  Substanzen  aufeinander  ausüben  (Gravitation), 
weit  überlegen  sind.  Zwei  Magnetstäbe,  welche  sich  vermöge  ihrer 
magnetischen  Wirkungen  aneinander  hängen  und  ihre  gesamten  Ge- 
wichte mit  Leichtigkeit  durch  den  Kraftlinienschluss  tragen,  wirken, 
wenn  sie  unmagnetisch  sind,  nur  ganz  unmerklich  aufeinander  ein. 
Wir  müssen  sehr  feine  Hilfsmittel  in  Anwendung  bringen  (z.  B.  Dreh- 
wagen an  Quarzfäden),  um  nachzuweisen,  dass  überhaupt  schon  Stahl 
auf  Stahl  an  sich  anziehend  wirkt. 

Dass  uns  dennoch  gerade  diese  Anziehungskräfte  der  allgemeinen  Gravitation 
im  täglichen  Leben  so  oft  in  der  Fofm  grosser  Gewichte  augenfällig  werden,  liegt 
daran,  dass  die  eine  der  an  der  Wirkung  beteiligten  Massen  der  gesamte  Planet 
ist.  In  der  Grösse  der  wirkenden  Massen  liegt  auch  der  Grund,  dass  die  an  sich 
im  Vergleiche  zu  anderen  Kräften  verschwindend  kleine  Gravitationskraft  imstande 
ist,  die  Gestiime  aneinander  zu  ketten. 
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56.  Die  Grundeinheiten ;  das  Centimeter-Gramm-Sekundensystem.— 

Nichts  ist  für  die  gesamte  messende  Naturlehre  so  wichtig  wie  ein 
einheitliches  Maasssystem.  Nach  langer,  schwieriger  internationaler 
Arbeit  hat  man  endlich  ein  solches  für  wissenschaftliche  und  tech- 
nische Zwecke  geschaffen.  Man  entlehnte  die  Grundeinheiten  den 
Dimensionen  und  bestimmten  Eigenschaften  des  Erdkörpers.  Wir  können 
alle  in  der  Natur  uns  entgegentretenden  einer  quantitativen  Bestimmung 
unterwerfbaren  Ghrössen  ihrem  numerischen  Werte  nach  angeben, 
wenn  wir  drei  Grundeinheiten  festlegen: 

1)  für  die  Länge  (den  tausendmillionsten  [Vio*]  ^^^^  ®i^ös  J^^d- 
meridianquadranten)  Centimeter  =  cm; 

2)  für  die  Zeit  (den  86  400.  Teil  der  Dauer  eines  „mittleren" 
Sonnentages)  Sekunde  =  sek. ; 

3)  für  die  Masse  (Quantität  Materie  in  einem  Eubikcentimeter, 
wenn  derselbe  mit  destilliertem  Wasser  von  +  4^  C.  Temperatur  an- 
gefüllt ist),  Gramm  =  gr  genannt. 

Diese  drei  Einheiten  genügen,  um  die  ganze  Mechanik  ohne  Zuhilfenahme 
irgend  eines  anderen  Begriffes  aufzabauen.  Für  viele  Zwecke  ist  eine  andere 
Festsetzung  geeigneter.  Die  Energetik  führt  an  Stelle  einer  Massen-  eine  Energie- 
einheit ein.    Die  Energiequantität  ist  wie  die  der  Substanz  unzerstörbar. 

Das  auf  diesen  Grundeinheiten  beruhende  Maasssystem  nennt  man 
das  „absolute'',  alle  von  ihm  ableitbaren  Maasse  ebenso.  Wegen  der 
Bezeichnung  seiner  Einheiten  trägt  es  auch  den  Namen  des  Gentimeter- 
Gramm-Sekundensystem  (C.G.S.-System). 

57.  Das  absolute  Kräftemaass :  die  Dyne.  —  Jede  Masse  folgt 
in  dem  Felde  der  Erdschwere  tiberall  mit  einer  ganz  bestimmten  Kraft 
der  Richtung  der  Kraftlinien  nach  dem  Erdmittelpunkte  und  nimmt 
unter  deren  Wirkung  eine  gleichförmig  beschleunigte  Bewegung  an. 
Die  Beschleunigung  (Zunahme  der  Geschwindigkeit  in  der  Zeiteinheit) 
wächst  bei  derselben  Masse  wie  die  Kraft;  da  diese  auch  der  bewegten 
Masse  proportional  ist,  so  messen  wir  die  Kraft  durch  das  Produkt 
von  Masse  und  Beschleunigung.  Wir  erhalten  eine  zweckmässige  De- 
finition der  Bj'afteinheit,  wenn  wir  festsetzen: 

Eine  Kraft  hat  die  Grösse  1,  wenn  sie  der  Mass«  1  in 
einer  Sekunde  die  Beschleunigung  1  erteilt. 

Die  Einheitskraft  hat  man  1  Dyne  genannt  (vom  griechischen 
Stfva/jiiQ  =  Kraft).  Da  die  Schwerkraft  im  mittleren  Europa  in  1  sek. 
der  Masse  1  die  Beschleunigung  981  erteilt,  so  ist  ihre  Wirkung 
981  mal  so  gross  als  die  der  Krafteinheit,  d.  h.  die  Schwerkraft  hat 
die  Stärke  von  981  Dyne. 

Der  Druck,  den  1  gr  auf  seine  Unterlage  ausübt,  entspricht  also  auch  der 
Wirkung  von  981,  oder  rund  1000  Dyne.     Die  geringe  Druckkraft  eines   Milli- 
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gramms   kann    uns  angenähert  eine  Vorstellung  von  der  hier  festgelegten  Kraft- 
einheit  von  1  Dyne  geben. 

Die  Schwere  besitzt  die  nur  ihr  eigene  Fähigkeit,  alle  Arten  von  Materien 
in  der  gleichen  Weise  zu  beeinflussen.  Während  die  magnetischen  Kraftlinien  zu 
Eisen,  Nickel,  Kobalt  in  ganz  anderer  Weise  hinströmen,  wie  zu  Wismut  u.  s.  w., 
und  dadurch  die  ponderomotorischen  Wirkungen  unter  sonst  ganz  gleichen  Be- 
dingungen völlig  verschiedene  werden,  ist  die  „Permeabilität^'  der  Schwerkraftlinien 
für  alle  Substanzen  dieselbe.  (Bessel.)  Die  Permeabilität  hängt  von  der  Kraft- 
intensität selbst  ab,  die  bei  der  Schwere,  verglichen  mit  den  magnetischen  Kräften, 
ausserordentlich  gering  ist,  wodurch  uns  vielleicht  seither  Unterschiede  in  dem 
Verhalten  der  verschiedenen  Substanzen  entgangen  sind. 

58.  Messung  magnetischer  Kräfte  in  Dynen  mittels  der  Wage.  — 

Wir  wollen  das  einfachste  Beispiel  magnetischer  Wechselwirkung  der 
Messung  in  absolutem  Maasse  unterwerfen:  die  Anziehung  ungleich- 
namiger Pole  zweier  gleich  stark  magnetisierter  dünner  Stahlstäbe, 
indem  wir  an  einer  gewöhnlichen  empfindlichen  chemischen  Wage  (die 
möglichst  eisenfrei  ist)  diese  Anziehung  der  Enden  mit  der  Kraft, 
welche  eine  bestimmte  Anzahl  Gramme  infolge  der  Erdschwere  auf 
ihre  Unterlage  ausüben,  vergleichen.  Da  der  Druck  eines  Grammes 
gleich  981  Dyne  ist,  so  erhalten  wir  die  magnetische  Kraft  durch  Dyne 
ausgedrückt.  Die  Messung  soll  nur  über  die  Grössenordnung  dieser 
Kräfte  orientieren. 

Versuch  85.  Von  zwei  Stricknadeln  1  und  2,  welche  auf  eine  Bussole 
gleich  stark  ablenkend  einwirken,  die  wir  also  als  gleich  stark  magnetisiert  an- 
sehen können,  hängt  man  die  eine  Nadel  (Nadel  1)  vertikal  an  die  Wage  [Grewicht 
Pj]  und  nähert  ihr  von  unten  her  den  mit  einer  Glasplatte  bedeckten  anziehenden 
Pol  der  anderen  (Nadel  2).  Wir  können  die  Entfernung  der  aufeinander  wirkenden 
Pole  in  erster  Annäherung  gleich  der  Glasdicke  annehmen;  Glas  hat  so  nahe  die 
gleiche  Permeabilität  wie  Luft,  dass  die  gemessene  Anziehung  dieselbe  ist,  als 
wenn  die  Pole  durch  eine  gleich  dicke  Luftschicht  getrennt  wären.  Man  hebt 
Nadel  2  so  lange,  bis  die  Wage  wieder  einspielt  und  hebt  die  Anziehung  der  Pole 
durch  Auflegen  von  Gewichten,  mit  kleinen  anfangend,  auf:  Gewicht  P^.  Dann 
ist  die  Anziehungskraft  zwischen  den  Polen  bei  der  gegebenen  Entfernung  gleich 
fii^iP^-Pi)  981  Dyne. 

Numerisches  Beispiel:  Gewicht  der  magnetisierten  Nadel  1  mit  Aufhängung 
P,  :=  9,23  gr.  GrÖBStes  Gewicht,  das  noch  getragen  wurde,  als  die  Nadel  2  bis 
auf  Glasplattendicke  genähert  war:  P,  »  9.35  gr.  Also  magnetische  Kraft 
/;j=  0,12.981  =  118  Dyne. 

59.    Die  Dimensionen   pliysikalisclier  Grössen;   Dimension  der 

Kraft.  —  Von  Flächen  sagt  man,  sie  seien  in  Bezug  auf  Längenaus- 
dehnungen  von  zwei  Dimensionen,  von  Räumen,  dass  sie  dreidimen- 
sional sind.  Wir  können  dies  bekanntlich  in  Eechnungszeichen  da- 
durch zum  Ausdruck  bringen,  dass  wir  die  Dimensionzahl  als  Expo- 
nenten über  die  Grundeinheit  setzen: 

dim  Fläche  =  cm^ 

dim  Baum  =  cm*. 
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Ganz  ähnlich  verfahren  wir  mit  den  durch  irgend  welche  Kom- 
bination der  Grundeinheiten  erhaltenen,  daraus  abgeleiteten  Einheiten 
der  physikalischen  Grössen;  so  ist 

dim  Geschwindigkeit  =  cm/sek  =  cm  sek-^ 

als  Weg  in  bestimmter  Zeit.     Wir  erhalten  weiter 

dim  Beschleunigung  =  cm  sek— ^/sek  =  cm  sek— ^^ 

weil  sie  eine  Geschwindigkeitsgrösse  (Zuwachs),  dividiert  durch  eine 
Zeit  ist, 

dim  Kraft  =  gr^cmsek^^  =  cmgrsek"^ 

als  Produkt  von  Masse  und  Beschleunigung. 

60.  Abnahme  der  magnetischen  Wirkung  mit  der  Entfernung.  — 

Wir  fühlen,  dass  die  Wirkung,  welche  zwei  Magnetstäbe  aufeinander 
ausüben,  geringer  wird,  wenn  wir  eine  dickere  Zwischenschicht  eines 
wenig  permeablen  Mittels  dazwischen  legen,  wenn  wir  z.  B.  in  Luft 
die  aufeinander  wirkenden  Pole  weiter  voneinander  entfernen.  Legen 
wir  bei  dem  Versuche  85  mehrere  Glasplatten  zwischen  die  sich  an- 
ziehenden Stabenden,  so  können  wir  die  Abnahme  der  Kraft  nach 
Dynen  messend  verfolgen.  Wäre  es  möglich,  einen  Pol  herzustellen, 
von  dem  aus  die  Kraftlinien  nach  allen  Seiten  genau  in  derselben 
Weise  ausgingen,  so  müsste  dessen  Kraft  sich  mit  dem  Quadrate  der 
Entfernung  vermindern,  da  sich  dieselbe  Anzahl  von  Kraftlinien  auf 
immer  grössere  Kugeloberflächen  verbreitet,  die  wie  die  Quadrate  ihrer 
Halbmesser  zunehmen.  Also  vermindert  sich  die  auf  einer  bestimmten 
Fläche,  z.  B.  der  Flächeneinheit,  anlangende  Kraftlinienzahl  umgekehrt 
mit  dem  Quadrate  der  Entfernung. 

Coulomb  war  es,  der  zuerst  an  langen  dünnen  Magnetstäben  durch  direkte 
Messungen  das  Zutreffen  dieses  Quadratgesetzes  nachwies.  Pflanzt  sich  die  magne- 
tische Wirkung  von  Stelle  zu  Stelle  kontinuierlich  durch  das  umgebende  Medium 
fort,  so  ist  aus  rein  geometrischen  Gründen  ersichtlich  (Fig.  28),  dass  einer  Stelle 
in  der  Entfernung  von  rem 

nur  1/r*  der  Wirkung  zuge-  -'Jj^^^Ä 

führt  wird  wie  einer  um  1  cm 

von  dem  Verbreitungsorte  0  -^^je^:^^^^^^^^^'^ 

aus  entfernten  Stelle.     Dies  -u^s^^'^^^^^^^'IMT- 

ist    mit    jedem    von    einem  ^  31 

Punkte  aus  sich  gleichförmig  Y\z,  23. 

nach   allen   Seiten   hin    ver- 
breitendem Agens  der  Fall,  z.  B.  dem  Licht,  dem  Schall,  der  strahlenden  Wärme, 
vorausgesetzt,  dass  das  vermittelnde  Zwischenmedium  nicht  absorbierend  auf  das 
Agens  wirkt 

61.  Beziehungen  zum  Newtonschen  Gesetze  der  allgemeinen  Massen- 
anziehung. —  Newton  hatte  (1666)  für  die  Gravitation,  mit  der  alle 
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Massen  aufeinander  wirken,  und  welche  an  der  Erdoberfläche  als 
Schwere  zum  Ausdruck  kommt,  angenommen,  dass  sie  umgekehrt  wie 
das  Quadrat  der  gegenseitigen  Entfernungen  der  aufeinander  wirkenden 
Massen  abnähme.  Seine  Annahme  bestätigte  sich,  da  sich  mit  ihrer 
Hilfe  die  Bewegungen  der  Planeten  um  die  Sonne  und  des  Mondes  um 
die  Erde  richtig  ergaben.  Bei  den  nahezu  kugelförmigen  Planetenmassen 
konnte  man  sich  dabei  die  Wirkung  von  einem  Punkte,  dem  Mittel- 
punkte, ausgehend  denken.  Das  NEWTOKsche  Gesetz  ist  ein  „Punkt- 
gesetz". Wegen  seiner  wichtigen  Konsequenzen  für  die  Himmels- 
mechanik erwarb  sich  dasselbe  eiii  grosses  Ansehen.  Es  darf  daher 
nicht  auffallen,  dass  man  ein  ähnliches  Gesetz  auch  dort  vermutete 
und  zu  begründen  suchte,  wo  man  Massen  unter  dem  Einflüsse  anderer 
Kräfte,  z.  B.  der  magnetischen,  sich  bewegen  sah.  Während  aber  im 
ersten  Falle  die  Planetenkörper  als  punktförmige  Wirkungscentren  an- 
gesehen werden  konnten,  musste  man  sich  hier  die  magnetischen  Massen 
erst  in  geeigneter  Weise  formen.  Für  diese  galt  dann,  wenn  sie  stab- 
förmig  waren,  in  der  That  das  NEwroNsche  Quadratgesetz.  Ein  weiterer 
Schluss  etwa  auf  die  Existenz  magnetischer  Massen,  die  den  ponde- 
rableu  Massen  als  besondere  Klasse  von  Substanzen  gegenübergestellt 
werden  könnten,  ist  daraus  nicht  zu  ziehen. 

Man  hat  ihn  freilich  gezogen,  verlockt  durch  die  Fruchtbarkeit  der  zu  ent- 
deckenden Beziehungen,  welche  die  Anwendung  des  auf  das  NswTONSche  Gresetz 
gegründeten  und  schon  zu  Coulombs  Zeiten  hoch  entwickelten  mathematischen 
Kalküls  versprach.  Wir  bedürfen  dieser  Hypothese  nicht  mehr.  Dass  sie  nicht 
ausreicht,  zeigt  sich  unmittelbar:  das  NEWTONSche  Gesetz  kennt  nur  Anziehungen^ 
die  magnetischen  Kräfte  weisen  schon  durch  ihre  Polarität  auf  eine  höhere  Zahl 
von  Bestimmungsstücken  hin.  Man  musste  daher  zu  weiteren  Hilfshypothesen 
greifen  und  kam  so  zu  dem  Bilde  der  positiven  und  negativen  femewirkenden 
magnetischen  Centren,  welches  lange  Zeit  geherrscht  hat  Die  magnetischen  Kräfte 
können  nur  in  speziellen  Fällen,  als  von  einem  Punkte  ausgehend,  als  „Central- 
kräfte^'  angesehen  werden.  Solche  Magnetsysteme  mit  Kraftlinien  streuenden  Enden 
haben  aber  z.  B.  in  der  Technik  nur  eine  untergeordnete  Bedeutung. 

62.  Begriff  der  Polstärke.  —  Man  hat  die  Analogie  der  magne- 
tischen Wechselwirkung  mit  der  Gravitation  noch  weiter  ausgebaut. 
Nach  Newton  ist  die  Anziehung  zweier  Körper  ausser  von  ihrer  Ent- 
fernung noch  von  ihren  Massen  abhängig.  Etwas  Ahnliches  setzte  man 
bei  zwei  aufeinander  wirkenden  Magneten  voraus  und  sprach  von 
„Mengen"  von  Süd-  oder  Nordmagnetismus  oder  „magnetischen  Massen". 
Wir  verdanken  diesen  Vorstellungen  gewisse  Begriffsbildungen,  welche 
so  bequem  in  ihrer  Handhabung  sind,  dass  sie  zweckmässig  in  das 
System  der  neueren  Auffassungen  mit  hinüber  genommen  werden; 
hierher  gehört  der  Begriff  der  Stärke  eines  Poles.  Wir  können 
auch,  ohne  auf  die  Hypothese  fernewirkender  Massen  zurückzugreifen^ 
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diesen  Begriff  aus  der  ErfahruDg  ableiten.  Vergleichen  wir  die  Pole 
verschiedener  Stäbe  in  ihrer  Wirkung  auf  ein  und  denselben  Stab 
miteinander,  so  zeigen  sich  Verschiedenheiten  unter  sonst  gleichen 
Umständen,  welche  nur  in  einer  verschieden  grossen  Wirkung  der  Pole 
selbst  begrtlndet  sein  können.  Wir  bringen  das  verschiedene  Verhalten 
numerisch  zum  Ausdruck,  indem  wir  die  Wirkung  eines  jeden  Poles 
durch  eine  gewisse  Zahl  charakterisieren. 

Versuch  86.  Wir  bringen  unter  die  au  der  Wage  hängende  Magnetnadel  1 
des  Versuches  35  an  Stelle  der  gleich  stark  magnetisierten  Nadel  2  eine  andere  3 
von  gleicher  Grösse,  aber  grösserer  oder  geringerer  Magnetisierung  und  finden 
in  demselben  Abstände,  d.  h.  durch  dieselbe  Glasplatte  hindurch,  eine  andere 
Kraft  in  Dyue:  /^j.  Wir  bilden  das  Verhältnis:  n—fi^if^i.  Nun  ersetzen  wir 
die  hängende  Nadel  1  durch  eine  andere,  irgendwie  magnetisierte  Nadel  4,  be- 
stimmen ihr  Gewicht  P^  und  die  Anziehungskräfte,  welche  die  entsprechenden 
Pole  der  Nadeln  2  und  3  auf  diese  ausüben:  /*,4  und  /'s«  in  Dyne.  Bilden  wir 
das  Verhältnis  f^^U^,  so  erhalten  wir  dasselbe  Resultat  wie  vorher:  f^^ifs^  =  n 

—  nti  •  /si  • 

Numerisches  Beispiel:  /ji  =  118  Dyne  nach  Versuch  35.  ^i  =  288  Dyne, 
also  283: 118  =  2,4.  Als  die  11,52  gr  (PJ  schwere  Nadel  4  angehängt  war,  ergab 
sich:  /*,4  =  187  Dyne  und  f^^  =  449  Dyne,  also  das  Verhältnis  beider  Kräfte: 
449 :  187  =  2,4,  dasselbe  wie  vorher. 

In  den  numerischen  Wert  der  Wechselwirkung,  wie  wir  ihn  zu 
messen  gelernt  haben,  bringt  jeder  Pol  einen  Betrag  hinein,  welcher 
für  ihn  selbst  maassgebend  ist.  Die  Wechselwirkung  zweier  Magnet- 
pole ist  proportional  dem  Produkte  zweier  Zahlen,  von  denen  jede  die 
Wirkung  eines  Poles  quantitativ  bestimmt.  Diese  Zahlen  wollen  wir 
die  Pol  stärken  der  betrefifenden  Magnetpole  nennen. 

Bezeichnen  wir  die  Polstärken  der  bei  den  Versuchen  verwendeten  Magnet- 
stäbe mit  Wi,  ???,,  Wg,  m^y  so  war  /ji  proportional  mit  nt^'Ttii  etwa  gleich  km^mu 
wo  k  ein  konstanter  Zahlenfaktor  ist;  femer  war  /*„  =  km^w^,  also  n  =  w^im^. 
Es  war  f^^  etwa  gleich  k^  w,  m^  und  f^i  =  k^  m^  m^.  Dann  musste  /i^ :  /j^  =  m^ :  m^ 
=  n  sein,  wie  es  der  Versuch  in  der  That  ergab. 

63.  Einheit  der  Polstärke.  —  Damit  die  die  Polstärken  angebenden 
Zahlen  möglichst  direkt  die  von  den  Polen  ausgehenden  Kräfte  er- 
kennen lassen,  müssen  wir  die  Einheit  der  Polstärke  in  unmittelbare 
Beziehung  zu  der  in  §  57  festgelegten  Kräfteeinheit  der  Dyne  bringen. 
Es  empfiehlt  sich  daher,  die  folgende  Festsetzung  zu  treffen:  Ein 
Pol  hat  dann  eine  Polstärke  gleich  1,  wenn  er  auf  einen 
gleichen  Pol  in  der  Entfernung  von  1  cm  die  Kraft  von  1  Dyne 
ausübt. 

Ein  solcher  Pol  würde  der  Masse  von  1  gr,  wenn  sie  Träger  des  anderen 
Poles  wäre,  die  Beschleunigung  1  in  einer  Sekunde  erteilen,  d.  h.  981  mal  schwächer 
als  die  erdanziehende  Kraft  auf  diese  Majsse  wirken. 

Übt  ein  Pol  auf  einen  Pol  von  der  Stärke  1  in  der  Entfernung 

1  cm  die  Kraft  von  m^  Dyne   aus,  so  werden  wir  sagen,  seine  Pol- 

Ebert,  Kraftfelder.  5 
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stärke  sei  gleich  wij.  Wirkt  er  auf  einen  Pol  von  der  Stärke  tw^,  so 
wird  die  Wirkung  gleich  m^'W^  Dyne  sein.  Entfernt  man  die  beiden 
Pole  bis  auf  r  cm  voneinander,  so  wird  die  Kraft  /*,  mit  der  beide  Pole 
aufeinander  wirken,  auf 

/■iz  =  ^Dyne 2) 

herabgesetzt. 

Die  Faktoren  m^  und  7ri^  sind  dasjenige,  was  die  filteren  Theorien  als  die 
„Quantitäten  freien  magnetischen  Fluidums^'  bezeichneten.  Je  stärker  die  Pole 
wirken,  um  so  grösser  ist  ihre  Polstärke,  also  auch  die  Zahl,  mit  der  wir  diese 
messen.    Verschwindet  der  Magnetismus,  so  ist  diese  Zahl  gleich  NuU. 

Die  Gleichung  2)  stellt  den  vollen  Ausdruck  des  sog.  CoüLOMBschen  Ge- 
setzes dar. 

64.  Die  Vorzeichen  der  Polstärlce;  der  Einlieitspol.  —  Die  Stärken 

der  Pole  eines  gleichförmig  magnetisierten  Stabes  sind  einander  nume- 
risch gleich  und  nur  dem  Sinne  nach  verschieden ;  denn  der  eine  nimmt 
genau  so  viele  Kraftlinien  auf,  als  der  andere  aussendet. 

Um  der  Polarität  Rechnung  zu  tragen,  benutzen  wir  ein  Vorzeichen 
vor  der  Zahl.  Positive  und  negative  Zahlen  sind  einander  entgegen- 
gesetzt, wie  die  Kraftlinien  aussendenden  und  Kraftlinien  aufnehmenden 
oder  die  nach  Norden  und  die  nach  Süden  weisenden  Pole.  Man  ist 
übereingekommen,  den  den  geographischen  Norden  suchenden  Polen 
die  positiv  gemessenen  Polstärken  zuzuweisen. 

Da  +  mal  +  ebenso  wie  —  mal  —  einen  positiven  Wert  giebt, 
gleichnamige  Pole  sich  aber  abstossen,  da  ferner  +  mal  —  ebenso  wie 
—  mal  +  einen  negativen  Wert  giebt,  ungleichnamige  Pole  sich  aber 
anziehen,  so  giebt  unsere  Grundformel  2  in  §  63  zugleich  den  Sinn 
der  Kraft,  wenn  wir  abstossende  Kräfte  (welche  die  Entfernung  zu 
vergrössern  streben)  als  positiv,  anziehende  dagegen  (welche  die  Ent- 
fernung zu  verkleinern  streben)  als  negativ  bezeichnen. 

Eine  besondere  Rolle  spielt  der  sogenannte  Einheitspol,  d.  h. 
das  Nordende  eines  dünnen  Magnetstäbchens  von  solcher  Länge,  dass 
die  Wirkung  des  einen  Poles  durch  die  des  anderen  nicht  mehr  merk- 
lich beeinflusst  wird,  und  so  starker  Magnetisierung,  dass  die  Polstärke 
gerade  gleich  einer  absoluten  Einheit  ist. 

Mittels  dünner  Stricknadeln,  welche  man  durch  Streichen  magnetisiert,  kann 
man  sich  angenähert  solche  Einheitspole  wirklich  herstellen.  Ihre  Polstftrke  ist 
fw  =»  + 1  Polstärkeeinheiten. 

65.  Die  Dimension  der  Polstärke.  —  Um  die  Dimension  der  Pol- 
stärke aus  den  nach  ihrer  Dimension  bereits  festgelegten  Grössen  der 
Grundeinheiten  und  der  Kraft  abzuleiten,  haben  wir  nur  auf  die  Ver- 
bindung zu  achten,  in  der  diese  Grösse  mit  den  genannten  steht.  Die- 
selbe ist  durch  die  Formel  2  gegeben.     Für  den  speziellen  Fall,  dass 
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die  Polstärken  der  beiden  aufeinander  wirkenden  Pole  m^  und  m^  ein- 
ander numerisch  gleich  (=  m)  sind,  erhalten  wir  aus  2) 

r^f^zm-m     oder     m=^r^f. 

Die  Kraft  f  hat  die  Dimension  cm  gr  sek-^^  ihre  Wurzel  hat  die 
Dimension  cmV«  gr^«  sek-^  dies  mit  einer  Länge  r  multipliziert,  giebt: 

dim  Polstärke  m  =  cm*/«  grV«  sek-^. 

Diese  gebrochenen  Exponenten  zeigen,  dass  wir  in  begriffliche 
Schwierigkeiten  geraten  würden,  wollten  wir  von  „magnetischen  Massen^ ^ 
sprechen.  Diese  wärden  zu  allen  uns  bekannten  greifbaren,  in  gr  zu 
messenden  Massen  in  recht  komplizierter  Beziehung  stehen. 

66.  Bestimmung  der  Polstärke  in  absolutem  Maasse.  —  Man 

verfährt  wie  in  §  58,  indem  man  zunächst  die  Kraft  in  Dyne,  welche 
der  zu  messende  Stab  auf  einen  gleich  stark  magnetisierten  ausübt, 
durch  den  Vergleich  mit  Gewichtsstücken  an  der  Wage  bestimmt.  Misst 
man  die  Entfernung  der  Polenden,  so  kann  man  nach  dem  Qaadrat- 
gesetze  berechnen,  wie  gross  die  Wirkung  in  der  Entfernung  von  1  cm 
sein  würde;  dieselbe  hängt  von  dem  Produkte  der  einander  gleichen 
Polstärken  ab,  die  man  durch  Wurzelziehen  erhält. 

Bei  dem  Versuche  35  bestimmt  man  die  Dicke  d  der  Glasplatte;  sie  ist  nach 
unserer  Annahme  zagleich  die  Entfernung  r,  aus  welcher  die  beiden  Pole  auf- 
einander wirken.    Aus  f  und  r  ergiebt  sich  m, 

Zahlenbeispiel.     Dicke  der  Glasplatte  et  »  0,184  cm,   demnach   Polstärke 

m  ^  dYfi^  =>  ca.  2  absolute  Polstftrkeeinheiten:  m  ^  2  cm*/*  grV'«  sek-^ . 

67.  BegrlfT  des  magnetischen  Momentes.  —  Wenn  bei  einem 

Magneten  die  Stellen,  von  denen  Kraftlinien  in  dem  einen  oder  anderen 
Sinne  ausgehen,  nahezu  punktförmig  sind,  so  greifen  auch  äussere 
Ejräfbe  wesentlich  nur  an  diesen  Punkten  an.  Die  ablenkende  Wirkung 
eines  Feldes  ist  durch  den  Abstand  der  beiden  Pole  bestimmt,  wie 
weiter  unten  in  §  74  gezeigt  wird. 

Man  nennt  das  Produkt  von  Polstärke  m  und  Polabstand 
a  das  Moment  ^  des  Magnetstabes: 

M^ma S) 

Ist  der  Magnetstab  sehr  lang  und  dünn  (etwa  40  mal  so  lang  als 
dick),  so  können  wir  annehmen,  dass  seine  Pole  am  Ende  liegen. 

Dann  ist  a  =a  /,  der  Länge  des  Stabes. 

Bei  kürzeren  gedrungenen  Magnetstäben  kann  man  den  Polabstand 

zu  rund  ^/^  der  Stablänge  rechnen:  a  =  */g  /• 

Die  Stricknadeln,  deren  Polstftrke  wir  in  §  66  zu  ca.  zwei  absoluten  Einheiten 
berechnet  haben,  hatten  eine  Lftnge  /  =  17  cm.  Ihre  Momente  haben  also  3f  >■  84 
Einheiten. 

5* 
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Statt  vom  magnetischen  Moment  spricht  man  auch  vom  Stabmagnetismus; 
seine  Dimension  ist  cm*/«  gr*/«  sek-i  x  cm  =  cm*/«  grV«  sek-i.  Unter  „spezifischem 
Magnetismus**  versteht  man  den  Stabmagnetismus  pro  gr  Substanz  des  Magnet- 
stabes; er  ist  bei  gewöhnlichen  Stahlstäben  selten  höher  als  40  absolute  Einheiten. 
Bei  obigem  Beispiele,  bei  dem  das.  Nadelgewicht  9,23  gr  betrug,  wurden  also 
beim  Magnetisieren  nur  etwa  drei  bis  vier  Einheiten  spezifischen  Magnetismus 
erreicht. 

68.  Begriff  und  Messung  der  Feldstärke.  —  Ausser  in  den  wenigen 

ganz  speziellen  Fällen,  wo  wir  mit  sehr  langen  und  dünnen  Magnet- 
stäben arbeiten,  lässt  sich  fast  nie  die  Wirkung  in  einem  Felde  auf 
bestimmte  punktartige  Pole  zurückführen;  immer  sind  es  ausgedehntere 
Stellen,  die  Kraftlinien  aussenden.  Wir  knüpfen  dann  zweckmässig 
direkt  an  den  Kraftlinienverlauf  im  Felde  selbst  an,  ohne  die  Wirkung 
auf  fingierte  Centren  zurückzuführen.  Bisher  gaben  uns  die  Kraft- 
linien nur  über  die  relative  Stärke  der  magnetischen  Kraft  an  den 
einzelnen  Stellen  Aufschluss.  Denken  wir  uns  aber  in  das  Feld  doi*t, 
wo  wir  die  Stärke  der  Wirkung  kennen  lernen  wollen,  einen  Einheits- 
pol +  1  gebracht,  so  können  wir  auch  ein  absolutes  Maass  dieser 
Stärke  erhalten.  Durch  den  Pol  erfährt  freilich  der  ganze  Kraftlinien- 
verlauf eine  kleine  Änderung.  Wir  nehmen  an,  dass  sehr  viele  Kraft- 
linien vorhanden  sind.  Dann  wird  dadurch,  dass  der  verhältnismässig 
schwache  Pol  +  1  noch  einige  Linien  hinzubringt,  das  Feld  im  weiteren 
Umkreise  nur  unmerklich  geändert.  Der  andere  Pol  —  1  desselben 
Stabes  sei  hierbei  weit  genug  entfernt.  Der  Pol  +  1  erfährt  durch 
die  Kraftlinienspannung  einen  Antrieb,  der  in  Dynen  zu  messen  ist 
und  ein  Maass  der  an  der  betreifenden  Stelle  des  Feldes  herrschenden 
Kraft  giebt.  Auf  einen  Pol  von  der  Stärke  m  wird  eine  mmal  so 
starke  bewegende  Kraft  in  demselben  Felde  ausgeübt  als  auf  einen 
Pol  von  der  Stärke  +  1.  Man  kann  daher  die  Stärke  innerhalb 
magnetischer  Felder  eindeutig  bestimmen,  wenn  man  dieselbe  durch 
die  folgende  Festsetzung  auf  die  absoluten  Maasseinheiten  zurückführt: 

Man  nennt  die  in  Dynen  gemessene  bewegende  Kraft, 
welche  der  in  das  Feld  gebrachte  Einheitspol  von  der  Stärke 
+  1  erfährt,  die  Stärke  des  Feldes  oder  die  Feldintensität 
an  der  betreffenden  Stelle. 

Wir  bezeichnen  sie  übereinstimmend  mit  Maxwell  durch  ^. 

Versuch  37.  Einen  von  den  in  §  64  erwähnten  Stäben  mit  Polen  von  der 
Stärke  +  1  bezw.  —  1  hängt  man  an  die  kürzere  Schale  einer  hydrostatischen 
Wage  und  stellt  Gleichgewicht  her.  Man  nähert  von  unten  her  den  Pol  eines 
vertikal  gehaltenen  Magnetstabes  und  legt  bei  verschiedenen  Abständen  r-^^r^-  >  cm 
der  beiden  Pole  entsprechende  Gewichte  Pn  p%  •  •  *  ^  auf,  um  wieder  Gleich- 
gewicht herbeizuführen.  Die  Feldstärken  in  der  Verlängerung  der  Achse  des  Stab- 
magneten  in  den  einzelnen  Entfernungen  betragen:  981 /7|,  981  jOg»  •  •  •  Einheiten. 
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Wir  werden  weiter  unten  finden,  dass  das  (homogene)  Feld  der  erdmagne- 
tischen  Kraft  bei  uns  (in  Mitteleuropa)  etwa  gleich  0,5  solcher  Einheiten  Intensität 
besitzt.  Der  Nordpol  +  1  wird  also  mit  der  Kraft  einer  halben  Djne  schräg  nach 
unten  (in  der  Richtung  der  Inklinationsnadel),  der  Südpol  mit  derselben  Kraft 
schräg  nach  oben  gezogen.  Da  eine  Djne  etwa  dem  Zuge  eines  Milligramms  nach 
unten  gleichkommt,  so  sind  die  genannten  Bewegungsantriebe  gleich  der  Last  eines 
halben  Milligramms,  also  sehr  gering  im  Vergleiche  zum  Gewichte  der  Nadeln 
selbst.  Die  magnetische  Kraft  des  Erdkörpers  ist  also  klein  im  Verhältnis  zu 
seiner  Massenanziehung. 

69.  Bewegungsantrieb  eines  Poles  von  bestimmter  Polstärice  in 
einem  Felde  von  gegebener  Feldstärke.  —  Die  Definition  der  Feld- 
stärke lässt  unmittelbar  die  Kraft  bestimmen,  mit  welcher  der  Träger 

einer  beliebigen  Polstärke  m  ergriffen  wird,  wenn  wir  ihn  in  ein  Feld 
einführen.  Wir  machen  dabei  die  Annahme,  dass  durch  das  Hinein- 
bringen des  Poles  m  das  Feld  als  Ganzes  ebenso  unmerklich  geändert 
wird  als  vorher  durch  den  Pol  +  1.  Erfährt  letzterer  einen  Antrieb 
gleich  ^  Dyne  (gegebene  Feldintensität),  so  erfährt  der  Pol  +  m  eine 
Kraft  fz=m^  Dyne  und  zwar  in  der  Richtung  der  Kraftlinien. 

70.  Dimension  der  Feldstärke.  —  Wir  beurteilen  die  Stärke  eines 
Feldes  nach  der  Wirkung,  welche  in  ihm  ein  Pol  von  bestimmter  Ein- 
heitenzahl erfährt.  Aus  f=^m  folgt  ^  =  f/m.  Die  Dimension  der 
Feldstärke  ist  also  die  einer  Kraft,  dividiert  durch  eine  Polstärke: 

dim  ©  =   — ^-^^ — ^r— r  =  cm"V«gr'/«sek"^ 

^        cm'/igrV«8ek-i  ^ 

Analog  wie  im  Magnetfelde  die  Kraft  f  =  ^m  ist,  finden  wir  bei  der  Schwere, 
dass  die  Kraft ,  das  „Gewicht^*  p  —  g*^  ist,  wo  g  die  Beschleunigung  und  ^ 
die  ponderable  Masse  ist  Die  Beschleunigung  misst  also  die  Intensität  des 
Schwerefeldes. 

Die  verschiedenen  Dimensionen  von  g  und  $  rühren  von  den  verschiedenen 
Dimensionen  der  Einheiten  her,  auf  welche  sich  in  beiden  Fällen  die  Kräfte  f  be- 
ziehen: Gramme  einerseits  und  Polstärken  andererseits. 

71.  Bestimmung  der  Feldintensität  durch  die  Kraftlinienzalil.  — 

Das  Hineinbringen  eines  Einheitspoles  in  ein  Feld  und  die  Abmessung 
des  Bewegungsantriebes,  welchen  er  dabei  erfährt,  ist  eine  Fiktion  wie 
dieser  selbst  und  soll  nur  zur  Erläuterung  des  Begriffes  der  Feldstärke 
dienen.  In  praxi  würde  sich  der  Ausführung,  ganz  abgesehen  von 
anderen  Schwierigkeiten,  immer  der  schon  erwähnte  Umstand  entgegen- 
stellen, dass  wir  das  Feld  deformieren,  dasselbe  also  niemals  so  aus- 
messen, wie  es  wirklich  ist. 

Zur  vergleichsweisen  Abschätzung  der  Stärke  eines  magnetischen 
Wirkungsbereiches  hatten  wir  schon  früher  die  Anzahl  von  Kraftlinien 
verwendet,  welche  ein  Flächenstück  von  1  cm^  in  senkrechter  Richtung 
durchsetzt.     Es  ist  Fabadays  Verdienst,  diese  Methode  der  Abzahlung 
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von  Kraftlinien  durch  folgende  Festsetzung  in  eine  exakte  Methode  zur 
Bestimmung  magnetischer  Feldstärken  umgewandelt  zu  haben: 

Von  den  unendlich  vielen,  wirklich  existierenden  Kraft- 
linien sollen  an  jeder  Stelle  nur  gerade  so  viele  pro  cm*  her- 
vorgehoben werden,  als  die  Feldstärke  daselbst  absolute 
Einheiten  besitzt;  oder  mit  anderen  Worten:  Wo  eine  Kraft- 
linie auf  den  cm*  entfällt,  da,  sagen  wir,  herrscht  die  Feld- 
intensität 1,  wo  wir  ^  Kraftlinien  senkrecht  durch  die 
Flächeneinheit  stossen  sehen,  herrscht  die  Feldintensität 
^cm"V«grV«ßek-^. 

Damit  dies  zntrifft,  müssen  die  Kraftlinien  in  bestimmter  Weise  ausgewählt 
werden.  Wir  besprechen  sogleich  eine  solche  ideelle  Konstruktion  für  das  ein- 
fachste Magnetfeld,  dasjenige  eines  punktartigen  Poles;  auf  kompliziertere  Kon- 
struktionen nach  diesem  Gesichtspunkte  werden  wir  später  eingehen. 

Um  das  Schwerefeld  nach  dieser  Übereinkunft  darzustellen,  müssten  wir  nach 
%  70  in  Mitteleuropa  981  vertikale  Linien  durch  eine  horizontale  Fläche  von 
1  cm*  ziehen. 

72.   KrafUinienzahl,  welche  von  einem  Pole  von  gegebener  Stärke 

ausgeht.  —  Von  dem  Pole  eines  dünnen  Stabmagneten  gehen  in  Wirk- 
lichkeit unendlich  viele  Kraftlinien  nach  allen  Seiten  hin  geradlinig  aus. 
Um  mit  der  im  vorigen  Paragraphen  eingeführten  Festsetzung  im  Ein- 
klang zu  bleiben,  thun  wir  aber  gut,  in  unserer  Vorstellung  nur  an 
einer  begrenzten  Anzahl  festzuhalten.  Wir  wollen  berechnen,  wieviel 
Kraftlinien  von  dem  Pole,  der  die  Stärke  von  m  absoluten  Polstärke- 
einheiten haben  möge,  ausgehend  gedacht  werden  müssen. 

Nach  dem  CouLOMBschen  Gesetze  wirkt  dieser  Pol  in  der  Ent- 
fernung r  auf  einen  Pol  von  der  Stärke  +  1  mit  der  Kraft  jw/r*.  In 
der  Entfernung  r  hat  also  das  von  dem  Pole  herrührende  Feld  die 
Stärke 


,.2 


Diese  Feldintensität  ^  herrscht  gleichmässig  auf  einer  Kugel  von 
dem  Halbmesser  r,  also  der  Oberfläche  4nrK  Überall,  wo  die  Feld- 
stärke ^  vorhanden  ist,  haben  wir  uns  je  ^  einzelne  Kraftlinien  durch 
den  Quadratcentimeter  gehend  zu  denken.  Die  genannte  Kugelober- 
fläche wird  also  im  ganzen  von  ^  x  inr^  oder  4nm  Kraftlinien 
durchsetzt.  Da  keine  anderen  Magnetpole  unserer  Voraussetzung  gemäss 
mitwirken,  so  können  auf  dem  Wege  vom  Pole  bis  zur  betrachteten 
Kugeloberfläche  keine  Kraftlinien  verloren  gegangen  noch  hinzugekommen 
sein;  wir  müssen  also  sagen: 

Von  einem  Pole  von  der  Stärke  m  cm*/«  grV»  sek~^  müssen 
An-m  Kraftlinien  ausgehen. 
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Da  71  =  3,14159  .  .  .  ist,  so  gehen  rund  12  ^/g  mal  mehr  Kraftlinien  von  einem 
Pole  aus  oder  in  ihn  hinein,  als  seine  Polstftrke  Einheiten  besitzt.  Haben  wir 
umgekehrt  alle  unsere  Kraftliniendarstellungen  dieser  Regel  entsprechend  ein- 
gerichtet, so  können  wir  unmittelbar  aus  der  Anzahl  der  an  einer  Stelle  des  Bildes 
erscheinenden  oder  verschwindenden  Kraftlinienzahl  einen  Eückschluss  auf  die  hier 
zu  denkende  Polstärke  machen,  auf  die  „Ergiebigkeit  der  Quell-  bezw.  Sinkstelle'', 
wie  Maxwell  treffend  sagt. 

73.  Ablenkung  einer  Deklinationsnadei  durch  einen  Magnetstab.  — 

Bringt  man  einen  Magnetstab  vom  Momente  M  in  die  erste  oder  zweite 
Hauptlage  in  Bezug  auf  eine  Deklinationsnadel  (vergl.  §  38),  so  wird 
die  Nadel  abgelenkt.  Die  ablenkende  Wirkung  kann  man  sich  von 
den  Polpaaren  der  beiden  Magnete  ausgehend  denken,  die  rücktreibende 
Kraft  rührt  von  der  Horizontalkoraponente  1^  des  Erdmagnetismus 
her.  Die  Wirkung  der  Pole  lässt  sich  nach  dem  CouLOMBschen  Ge- 
setze berechnen.  Die  Drehung  resultiert  aus  der  Zusammensetzung 
aller  einzelnen  Kräfte.  Ist  die  Länge  des  Magnetstabes  und  der  Nadeln 
gering,  die  Entfernung  r  ihrer  Mittelpunkte  dagegen  gross,  so  nimmt 
die  Ablenkung  sehr  nahe  umgekehrt  proportional  der  dritten  Potenz 
der  Entfernung  r  ab.  Bei  Gleichsetzung  der  sich  an  der  um  den 
Winkel  <p  abgelenkten  Nadel  das  Gleichgewicht  haltenden  Kraftkom- 
ponenten findet  man,  dass  bei  der 

1 .  Hauptlage :    Mj^)  =  Y2  '"'^^9 

2.  Hauptlage:    Jf/]^  =  r'tg  qp  ist. 

Man  prüft  diese  Relationen  mit  Hilfe  der  Wilhelm  WEBEBschen  Rinne, 
einer  mit  einer  Längenteilung  versebenen  Holzrinne,  in  deren  Mitte  eine  Bussole 
angebracht  ist;  je  nachdem  man  die  Kinne  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian 
oder  in  diesen  selbst  stellt,  kann  man  in  der  ersten  oder  der  zweiten  Hauptlage 
die  Ablenkungen  messen.  Das  Moment  der  Deklinationsnadel  f&llt  aus  der  Rech- 
nung heraus. 

B)   Bynamische  Methoden  zur  Messtmg  magnetischer  Grössen; 

die  Schwingnngsmetlioden. 

Ausser  durch  Gleichgewichtsbetrachtungen  können  wir  magnetische 
Grössen  durch  die  oscillatorischen  Bewegungen  messen,  welche  ein- 
treten, wenn  ein  durch  Magnetkräfte  im  Gleichgewicht  gehaltener 
Körper  aus  seiner  Euhelage  herausgebracht  wird. 

74.  Kräftepaar,  welches  auf  eine  Magnetnadel  im  homogenen 

Felde  wirlct.  —  In  einem  homogenen  Felde  von  der  Feldstärke  ^  wird 
eine  um  eine  zu  den  Kraftlinien  senkrechte  Achse  drehbare  Magnet- 
nadel immer  in  die  Richtung  der  Kraftlinien  gestellt.  Ist  m  die  Pol- 
stärke, so  greift  an  jedem  Pole  eine  Zugkraft  von  ^  m  Dyne  an.  Wird 
die  Nadel   in    eine   zu  den  Kraftlinien  senkrechte  Lage  gebracht,  so 
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i^irkt  an  einem  Hebelarme  von  der  Länge  a/2  («:  Polabstand)  das 
statische  oder  Drehungsmoment  ^ma/2  nach  der  einen  Richtung,  an 
dem  anderen  Ende  von  derselben  Länge  das  Drehungsmoment  ^  m  a/2 
nach  der  entgegengesetzten  Richtung.  Im  ganzen  ist  also  die  in  die 
Ruhelage  zurücktreibende  Wirkung  durch  den  Ausdruck  2^ma/2 
==  ^ma  bestimmt.  Hier  ist  ma  ^  M  das  Moment  der  Magnetnadel 
{§  67).  Bildet  diese  den  Winkel  y  mit  der  Kraftlinienrichtung,  so 
kommt  nur  eine  Komponente  des  Zuges  ^m  beiderseitig  zur  Geltung 
und  zwar  die  zur  Nadelrichtung  senkrechte  (die  in  die  Nadelrichtung 
fallenden  entgegengesetzt  gleichen  Komponenten  heben  sich  gegenseitig 
auf);  ihr  Wert  ist  ^m-sin  (p.  Danach  ist  die  zur  Ruhelage  zurück- 
treibende Wirkung 

^  M'  sin  (f. 

Dieser  Ausdruck  gleicht  demjenigen,  welcher  beim  (physischen) 
Pendel  die  zur  Ruhelage  (Vertikalrichtung  =  Kraftlinienrichtung)  hin- 
treibende Wirkung  bestimmt.  Hier  tritt  an  Stelle  von  ^  die  die  Feld- 
stärke der  Erdschwere  am  Beobachtungsorte  charakterisierende  Grösse 
g,  die  Beschleunigung,  an  Stelle  des  magnetischen  Momentes  M  das 
sogenannte  Drehungsmoment  (Masse  des  Pendels  mal  Abstand  seines 
Schwerpunktes  von  der  Drehungsachse).  Eine  aus  der  Ruhelage  ab- 
gelenkte Magnetnadel  muss  also  in  einem  homogenen  Felde  Pendel- 
schwingungen ausführen. 

75.  Methode  der  Oscillationen  zur  Vergleichung  von  Feldstärken.  — 

Eines  der  Pendelgesetze  sagt  aus,  dass  sich  die  Quadrate  der  Schwin- 
gungszahlen wijB  die  Stärke  der  Kräfte,  welche  auf  das  Pendel  wirken, 
verhalten.  Bleibt  das  Moment  M  der  schwingenden  Nadel  unverändert, 
80  kann  man  ihre  Oscillationen  zur  Vergleichung  der  Stärke  verschie- 
dener Stellen  desselben  Feldes  benutzen. 

Dabei  verstehen  wir  unter  Schwingungszahl  die  Anzahl  aufeinander  folgender 
Durchgänge  durch  die  Gleichgewichtslage;  wir  zählen  also  die  halben  Schwingungen. 
Als  Beispiel  wollen  wir  mit  der  Oscillationstnethode  das  CoüLOMBSche  Gesetz  des 
umgekehrten  Quadrates  der  Entfernung  prüfen: 

Versuch  38.  Ein  über  1  m  langer,  kräftig  magnetisiert er  Stahlstab  wird  in 
vertikaler  Stellung  befestigt;  am  Boden  wird  die  Richtung  des  magnetischen 
Meridians  bezeichnet.  In  einer  Horizontalebene,  welche  Vio  bis  Vi»  der  Stablänge 
vom  oberen  Ende  des  Stabes  entfernt  ist,  lässt  man  eine  kurze,  an  einem  Cocon- 
faden  horizontal  schwebende  Magnetnadel  nördlich  oder  südlich  vom  Stabe  in  dessen 
Meridianebene  schwingen,  je  nachdem  das  Nord-  oder  Südende  des  Stabes  nach 
oben  gekehrt  ist.  Man  bestimmt  die  Quadratzahlen  der  Schwingungen  und  misst 
die  Entfernungen  r  zwischen  Nadelmittelpunkt  und  Stabachse.  Zuletzt  entfernt 
man  den  Stab  und  lässt  die  Nadel  im  freien  erdmagnetischen  Felde  schwingen; 
das  sich  dabei  ergebende  Quadrat  der  Schwingungszahlen  ist  ein  Maass  der  Hori- 
^ontalkomponente  des  Erdmagnetismus,  dessen  Feld  sich  dem  des  Stabes  bei  den 
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Beobachtungen  überlagert  Wir  ziehen  diese  Quadratzahl  von  den  erst  erhaltenen 
ab.  Die  Reste  verhalten  sich  wie  die  Kräfte,  d.  h.  umgekehrt  wie  die  Quadrate 
der  entsprechenden  EntfeAungen  r. 

76.  Grössen,  welche  die  Schwingungsdauer  einer  Nadel  be- 
stimmen. —  Bei  dem  physischen  Pendel  spielt  neben  dem  erwähnten 
Drehungsmomente  noch  diejenige  Grösse  eine  Rolle,  welche  von  der 
Natur  und  der  Anordnung  der  beim  Pendel  bewegten  Massen  abhängt, 
das  sogenannte  Trägheitsmoment  T,  d.  i.  die  Summe  aller  Massen- 
teilchen, jedes  multipliziert  mit  dem  Quadrate  seines  Abstandes  von 
der  Drehungsachse. 

In  den  Ausdrücken  für  T  kommen  die  Massen  und  die  die  Konfiguration  der 
einzelnen  Teilchen  bestimmenden  Abmessungen  des  Körpers  vor.  So  ist  das 
Trägheitsmoment  eines  prismatischen  Stabes  von  der  Länge  /  und  der  Breite  b  in 
Bezug  auf  eine  durch  seine  Mitte  parallel  zu  den  Höhenkanten  verlaufende  Achse : 

/'  +  6» 
?'=  — Pcm*gr, 

wenn  P  die  ponderable  Masse  in  gr  ist  (bei  homogener  Massenvei'teilung).  Bei 
einem  cylindrischen  Stabe  von  der  Länge  /  und  dem  Halbmesser  q  ist 


''=(-12+-f)-^*^'"*^ 


in  Bezug  auf  eine  senkrecht  zur  Längsrichtung  des  Stabes  durch  den  Mittelpunkt 
gehende  Achse. 

Auch  bei  schwingenden  Magnetstäben  kommt  das  Trägheitsmoment 
in  Betracht.  Wir  wollen  experimentell  nachweisen,  dass  das  Verhältnis 
der  die  Schwingungen  veranlassenden  Grösse  ^  jlf  zu  dem  Trägheits- 
momente T  die  Schwingungsdauer  bestimmt. 

Versuch  39.  Man  magnetisiert  eine  grössere  Anzahl  Nähnadeln  und  sucht 
drei  gleich  starke  durch  folgendes  Prüfungsmittel  aus.  Ein  kurzes  Stück  Stroh- 
halm befestigt  man  mit  Wachs  an  einem  langen  Coconfaden  und  sticht  nachein- 
ander je  eine  der  Nadeln  durch  den  Halm,  so  dass  sie  in  einer  Horizontalebene 
schwingt  und  beobachtet  bei  jeder  die  Anzahl  Schwingungen  in  einer  bestimmten 
Zeit.  Sind  ihre  Momente  M  gleich,  so  ergeben  sich  in  allen  drei  Fällen  dieselben 
Zahlen.  Nun  lässt  man  je  zwei,  dann  alle  drei  Nadeln  gleichzeitig  in  dem  Stroh- 
halm mit  gleichsinniger  Polrichtung  schwingen.  Gegen  die  Masse  der  Nadel  ist 
die  der  Aufhängevorrichtung  zu  vernachlässigen.  Man  verdoppelt  bezw.  verdrei- 
facht also  das  Trägheitsmoment  der  in  Bewegung  zu  setzenden  Massen.  Zugleich 
aber  steigert  man  in  demselben  Verhältnisse  das  magnetische  Moment  des  Systems. 
Denn  das  Feld  der  Horizontalkomponente  von  der  Stärke  I)  findet  jetzt  je  zwei 
bezw.  drei  Pole  von  der  Stärke  m  zum  Angriff,  Auch  das  Moment  hat  sich  ver- 
doppelt, verdreifacht. 

Der  Versuch  lehrt ,  dass  die  Schwingungszahl  sich  nicht  ändert.  Dieselbe 
kann  also  nur  durch  den  Quotienten  der  beiden  Grossen  6  M  und  T  bestimmt  sein. 

Eine  genauere  Pilifung  lehrt,  dass  das  Quadrat  der  Schwingungs- 
zahl n  (pro  Sekunde)  numerisch  durch  den  Ausdruck  bestimmt  ist: 

n'  =  -V-5/-(sek-2) 4) 
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77.  Bestimmung  von  Feldstärken  in  absolutem  Maasse  durch 

Oscillationen.  —  Durch  Wagung  kann  man  die  Polstärke  m  bei  dünnen 
Magnetstäben  messen  und  ihre  Momente  M=^ma  berechnen.  Sind 
sie  cylindrisch  und  von  der  Länge  /  bei  einem  Halbmesser  von  p  cm, 
so  kann  man  bei  bekanntem  Gewicht  P  ihr  Trägheitsmoment  nach 
§  76  berechnen.  Die  Schwingungszahl  n  giebt  nach  Formel  4  die 
Feldstärke  ^. 

Versuch  40.  Bestimmung  der  Intensität  des  erdmagnetischen 
Feldes  in  absolutem  Maasse.  Wir  befestigen  eine  Nadel  von  bekanntem 
Momente  M  in  ihrer  Mitte  an  einem  dünnen  Faden:  sie  stellt  sich  in  die  Richtung 
der  erdmagnetischen  Kraftlinien.  Wir  bringen  sie  aus  ihrer  Ruhelage  heraus:  sie 
schwingt  zurück.  Wir  bestimmen  die  Zahl  der  Schwingungen  und  berechnen  ^. 
Wir  finden  in  Deutschland  ungefähr 

$  =  V2  cm -Vi  gr*/i  sek— 1, 

d.  h.  es  kommt  auf  den  cm'  Vs  Kraftlinie  oder  je  eine  Kraftlinie  auf  2  cm'  Fläche. 
Das  Modell  (Fig.  19),  bei  dem  35  Kraftlinien  durch  eine  Fläche  von  70  cm'  gehen, 
stellt  also,  richtig  orientiert,  auch  quantitativ  das  erdmagnetische  Feld  dar. 

78.  Bestimmung  magnetischer  Momente  in  absolutem  Maasse 
durcli  Scliwingungsbeobaclitungen.  —  Wir  haben  die  Stärke  ^  des 

erdmagnetischen  Feldes  berechnet.  Multiplizieren  wir  den  erhaltenen 
Wert  mit  dem  Cosinus  des  Inklinationswinkels,  so  finden  wir  nach  §  41 
die  Horizontalkomponente  des  Erdmagnetismus  zu  rund 

I|  =  0,18  cm-V«grV.sek-i 

für  das  mittlere  Deutschland.  Mit  Hilfe  dieses  Wertes  können  wir 
nun  umgekehrt  die  Momente  und  damit  die  Polstärken  gegebener 
Magnetstäbe  nach  der  Formel  §  76  bestimmen,  falls  wir  die  Trägheits- 
momente T  derselben  kennen.  Wir  bestimmen  die  Schwingungszahlen 
der  an  einem  Faden  aufgehängten  Stäbe,  wenn  sie  in  der  Horizontal- 
ebene unter  dem  Einflüsse  der  Horizontalkomponente  des  Erdmagne- 
tismus schwingen. 

Beispiel.  Von  den  prismatischen  Magnetstäben,  mit  deren  Hilfe  die  Kraft- 
linienbilder (Figg.  10,  11,  15,  16,  17,  18)  hergestellt  wurden,  hatte  jeder  /  =  7,8  cm 
Länge  und  h  -  0,4  cm  Breite  und  ein  Gewicht  P  =  22,05  gr.  Hieraus  berechnet 
sich  das  Trägheitsmoment  eines  jeden  T—  112  cm' gr.  Wurden  sie  an  dünnen 
Goconfftden  aufgehängt,  so  machten  sie  unter  dem  Einflüsse  der  Horizontalkom- 
ponente ^  =  0,18  des  Erdmagnetismus  12  Schwingungen  in  einer  Minute;  die 
Schwingungszahl  beträgt  also  n  =  0,2.  Ans  der  Formel  4  folgt  Jf  =  ti"  n'  T\\)  =  246. 
Da  der  Polabstand  «  =  »/^  /  =  6,5  cm,  und  3f  =  w  a  ist,  so  betragen  die  Polstärken 
dieser  Magnetstäbe  ?;/ =  38  Einheiten  (cmV«grV2sek-i). 

79.  Bestimmung  der  Horizontalkomponente  des  Erdmagnetismus 
in  absolutem  Maasse  nacli  Gauss  und  Weber.  —  Die  in  §  77  an- 
gegebene Bestimmung  der  Feldstärke  des  Erdmagnetismus   leidet  an 

dem  Übelstande,   dass  in  das  Resultat  das  Moment  des  verwendeten 
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Magnetstabes  mit  eingeht.  Stabmagnete  sind  aber  namentlich  mit  der 
Temperatur  sehr  veränderlich.  Daher  ist  es  wichtig,  dieselben  aus 
dem  Endresultate  zu  eliminieren.  Dies  gelang  Gauss  und  Webeb  durch 
die  Kombination  der  Schwingungsmethode,  welche  das  Produkt  Mf)^Ä 
liefert,  mit  der  Ablenkungsmethode  des  §  73,  welche  den  Quotienten 
Mff)  =  £  liefert,  wenn  man  zu  den  Ablenkungsversuchen  denselben 
Magneten  verwendet,  den  man  vorher  im  erdmagnetischen  Felde  hatte 
schwingen  lassen.     Durch  Division  ergiebt  sich 


i-Vi 


und  M  fällt  heraus. 

Die  Ausdrücke  A  und  B  enthalten  nur  Grössen,  welche  durch  die 
Grundeinheiten  der  Länge,  Masse  und  Zeit  direkt  ausd^ückbar  sind. 
Dadurch  wurde  die  wichtige  magnetische  Grösse  {)  ebenfalls  auf  das 
absolute  Maass  zurückgeführt. 


5.  Kapitel. 

Abbildung  von  Kraftfeldern. 

Im  vorigen  Kapitel  wurde  gezeigt,  wie  man  magnetische  Felder 
in  absolutem  Maasse  ausmessen  kann.  Wir  gehen  jetzt  zu  ihrer  bild- 
lichen Darstellung  über.  Von  Fabadat  und  Maxwell  sind  eine  Reihe 
wichtiger  Hilfsbegriffe  eingeführt  worden,  welche  zur  übersichtlichen 
Beschreibung  der  Feldzustände  sehr  geeignet  sind.  Ihnen  wenden  wir 
uns  zuerst  zu.  Danach  wollen  wir  die  Verfahren  angeben,  welche  die 
konstruktive  Abbildung  eines  Feldes  in  einer  Ebene  gestatten  und  die 
namentlich  in  der  Technik  sehr  wichtig  sind,  wobei  wir  uns  auf  einige 
einfache  aber  typische  Fälle  beschränken. 

A)  Hilfsbegriffe. 

In  allen  neueren  Darstellungen  der  magnetischen  wie  der  elek- 
trischen Erscheinungen  spielen  die  Begriffe  der  Kraftlinienbündel,  Kraft- 
röhren und  des  Kraftflusses  eine  hervorragende  Bolle.  Wenn  auch 
wir  sie  an  dieser  Stelle  einführen,  so  heben  wir  zugleich  hervor,  dass 
sie  für  uns  zunächst  nur  eine  rein  geometrische  Bedeutung  haben.  Es 
sind  Hilfskonstruktionen,  welche  ein  Feld  in  bequemer  Weise  abzu- 
gliedern gestatten.  Ihre  Bedeutung  liegt  darin  begründet,  dass  sie 
unmittelbar  aus  der  allen  neueren  Theorien  zu  Grunde  liegenden  Vor- 
stellung der  Kontinuität  des  magnetischen  Zustandes  hervorgehen,  so 
dass  sie  sich  naturgemäss  als  notwendige  Hilfsbegriffe  dieser  Theorien 
ergeben. 

80.  Das  KrafUinienbundel.  —  Bisher  hatten  wir  nur  die  einzelnen 
Kraftlinien  für  sich  ins  Auge  gefasst;  nun  wollen  wir  eine  grössere 
Zahl  von  nebeneinander  in  derselben  Richtung  verlaufenden  Linien 
zugleich  betrachten.  Wären  die  Kraftlinien  in  aller  Strenge  nur  nach 
einer  Richtung  ausgedehnte  Linien,  so  würde  aus  der  Zusammenfassung 
von  mehreren  nie  ein  auch  der  Quere  nach  ausgedehntes  Gebilde  ent- 
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stehen.  Sie  beschreiben  aber  den  Verlauf  eines  gewissen  Zustandes,  der 
die  oben  genannten  Druck-  and  Zugspannungen  im  Medinin  veranlasst. 
Dieser  ist  nur  innerhalb  eines  gewissen,  wenn  auch  geringen  Baumes 
denkbar.  Durch  Äneinanderlegen  vieler  Kraftlinien  entsteht  also  ein 
dickerer  Kraftlinien  sträng,  ein  sogenanntes  „Eraftlinienbtlndel"  ron 
einem  endlichen  Querschnitt.  In  ihm  sind  Kraftlinien  vereinigt,  welche 
benachbarte  Teile  des  Raumes  durchziehen;  ist  das  Bündel  von  kleinem 
Querschnitt,  so  können  wir  annehmen,  dass  alle  in  ihm  enthaltenen 
einzelnen  Linien  dieselbe  Richtung  haben.  Ein  bestimmtes  Kraftlinien- 
bQndel  bleibt  in  seinem  ganzen  Verlaufe  aus  denselben  Kraftlinien  zu- 
sammengesetzt. Denn  nur  an  Magnetpolen  selbst  können  diese  aus  dem 
Bündel  aus-  oder  nene  in  dasselbe  eintreten. 

Dafllr,  daaa  die  Magnetkraftlinien  eine,  wenn  auch  geringe Querdimeliaioii 
haben,  besitzen  wir  kein  direktes  Merkmal.  Ziehen  wir  aber  die  in  vieler  Hiu- 
Bicht  völlig  analogen  elektriechen  Kraftlinieii  lum  Vergleiche  heran,  so  finden  wir 
hier  ein  eolchea  in  der  Natur  gegeben.  £s  zeigt  sich  die  merkwürdige  nud  für  das 
Veratttndnis  der  betreffenden  Erscheinungen  beachtenswerte  Thatsache,  dasB  auf 
einen)  Atom,  oder  vielmehr  an  einer  chemischen  Valenzstelle  desselben  niemals 
weniger,  aber,  was  für  uns  dae  Wichtigste  ist,  auch  niemals  mehr  als  eine  ganz 
bestimmte  Anzahl  von  elektrischen  Kraftlinien  endet. 

81.  BegrifT  dar  Kraftröhra.  —  Von  dem  Kraftlinienbüudel  kommen 
wir  zu  dem  in  der  ganzen  Theorie  sehr  wichtigen  Begriff  der  „Kraft- 
röhre".  Wir  denken  uns  in  dem  Magnetfelde  irgendwo 
eine  in  sich  zurücklaufende  einfach  zusammenhängende 
und  sich  in  der  Kraftlinienrichtung  nicht  selbst  tiber- 
deckende Linie  (Fig.  24).  Die  durch  die  einzelnen 
Punkte  Pi,  P21  Pa  ■  ■  •  derselben  hindurchgehenden 
Kraftlinien  ^,  l^,  /,  .  .  .  heben  wir  besonders  hervor. 
Alle  Liuien  umschliessen  in  ihrer  Gesamtheit  einen 
röhrenförmigen  Raum,  der  ein  Kraitlinienbündel 
enthält;  auf  seinem  äusseren  Mantel  liegen  die 
Punkte /j|,  pg,  P3  .  .  .  und  damit  die  Lim'e,  von  der 
wir  ausgingen.  Die  einzelnen  Mantellinien  sind 
unsere  Kraftlinien  ^,  /(,  /g  ■  ■  ■  Eine  solche  von 
Kraftlinien    eingehüllte    Röhre    nennen    wir  Fig.  2i. 

eine  Kraftröhre. 

Maiwell  nennt  sie  Sphondyloide  (vom  griechiechen  o^oyÖvlo;,  sprich;  sphon- 
djios,  der  Wirbelknocheu  des  Blickgrats,  eo  daas  Sphondyloid  also  eigentlieh  einen 
markrffhren ähnlichen  Raum  bedeutet).  Bei  der  Vorstellung  des  Markes,  als  Sitz 
der  Kraft  genommen,  konnte  Maxwell  also  in  der  That  diese  röhrenförmigen  Banm- 
gebilde  so  benennen.  Der  von  ihm  und  anderen  englischen  Autoren  in  dem 
gleichen  allgemeinen  Sinne  vielfach  gebrauchten  Bezeichnong  „Solenoid"  wollen 
wir  eine  ganz  bestimmte  Bedeutung  beilegen  s.  w.  u. 
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In  solche  Kraftröhren  können  wir  uns  das  ganze  Feld  zerlegt 
denken.  Sie  gehen  von  den  Nordpolen  aus  zu  den  Südpolen  hin,  gerade 
wie  die  Kraftlinien  selbst;  wo  diese  auseinander  weichen,  die  Feld- 
intensität also  schwächer  wird,  nimmt  der  Böhrenquerschnitt  zu,  wo 
sie  zusammentreten  und  durch  ihre  grössere  Dichte  eine  erhöhte  Feld- 
intensität anzeigen,  schnürt  sich  die  Kraftröhre  zusammen.  Denn  so- 
wohl ihr  Mantel  wie  ihr  Kern  besteht  immer  aus  denselben  Kraftlinien. 

82.  BegriflT  des  Kraftflusses.  —  Da  im  freien  Felde  Kraftlinien 
weder  neu  auftreten  noch  verschwinden,  so  geht  durch  jeden  Quer- 
schnitt derselben  Kraftröhre  stets  dieselbe  Anzahl  von  Kraftlinien  hin- 
durch. Die  Zahl  dieser  Einzelkraftlinien  ist  eine  für  die  Bohre 
charakteristische  Grösse;  sie  lässt  sich  leicht  berechnen.  Ist  ^  die 
Feldintensität  an  einer  Stelle  des  Feldes,  welche  von  einer  bestimmten 
Kraftröhre  getroffen  wird,  so  ist  ^  zugleich  die  Anzahl  Kraftlinien, 
welche  die  Flächeneinheit  an  dieser  Stelle  senkrecht  treffen  würde. 
Ist  der  Böhrenquerschnitt  daselbst  q>  cm',  so  gehen  durch  diesen  zur 
Kraftlinienrichtung  senkrecht  gedachten  Querschnitt  ^(o  Kraftlinien 
hindurch. 

Schon  früher  hatten  wir  bei  der  Beschreibung  des  Kraftlinien- 
verlaufes Bezeichnungen  benutzt,  welche  den  Erscheinungen  der  Flüs- 
sigkeitsbewegungen entnommen  waren;  sie  eignen  sich  besonders  des- 
halb dazu,  weil  der  Kraftlinienverlauf  dieselbe  Kontinuität  wie  Flüssig- 
keitsströmungen zeigt.  Dieser  Analogie  ist  auch  die  folgende  Bezeichnung 
entsprungen: 

Man  nennt  das  Produkt  Feldintensität  ^  mal  Kraft- 
röhrenquerschnitt Q)  den  Kraftfluss  durch  die  Bohre  an  der 
Stelle  des  Querschnittes  (o: 

F=^co 5) 

Dabei  ist  die  ^^Kraft'*  uicht  als  etwas  Fliessendes  gedacht;  nur  ihre  von 
Stelle  zu  Stelle  vermittelte  kontinuierliche  Verbreitung  durch  das  Zwischenmedium, 
in  dem  sich  das  Feld  ausbildet,  soll  mit  dem  Worte  Kraftfluss  angedeutet  sein. 

Da  ^  durch  die  Kraftlinienzahl  pro  cm*  gemessen  wird,  so  iat  F^^a 
die  Zahl  der  in  der  Röhre  enthaltenen  Kraftlinien. 

83.  Satz  von  der  Erhaltung  des  Kraftflusses.  —  Wir  setzten  den 

Kraftfluss  durch  eine  Bohre  an  einer  Stelle  F^^cd.  Ist  an  einer 
anderen  Stelle  der  Querschnitt  a>'  (z.  B.  grösser  als  q>)  die  Feldstärke 
^',  so  ist  der  Kraftfluss  daselbst  i^  =  ^'a>'. 

Befinden  sich  zwischen  den  beiden  Stellen  keine  Quellpunkte  oder 
Sinkstellen,  also  keine  Pole  mehr,  so  sind  unterwegs  keine  Kraft- 
linien ein-  oder  ausgetreten.  Dieselbe  Kraftlinienzahl,  welche  vorher 
den  Querschnitt  (o  durchsetzte,  verbreitet  sich  jetzt  über  die  Fläche  (o\ 
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auf  die  Flächeneinheit  kon[imen  hier  also  im  Verhältnis  co : «'  weniger 
Kraftlinien,  die  Feldstärke  ^'  ist  in  demselben  Maasse  kleiner  geworden, 
wie  (ü'  grösser  geworden  ist,  es  ist  also 

^'  ö>'  ==  §  (ü  oder  F=^F. 

Der  Kraftfluss  einer  Eöhre  ändert  sich  nicht  zwischen 
Querschnitten,  welche  keine  Pole  enthalten. 

Der  Kraftfluss  bleibt  erhalten.  Die  an  irgend  einer  Stelle  er- 
mittelte Zahl  jP=^ö9  gilt  für  die  ganze  Eöhre,  F  ist  eine  für  jede 
Kraftröhre  charakteristische  Grösse. 

In  dem  hydrodynamischen  Analogon  würde  F  die  Durchfluss menge  pro 
Zeiteinheit  darstellen.  Ist  die  Flüssigkeit  inkompressibel ,  so  fliesst  durch  jeden 
Querschnitt  einer  Kohrleitung  dieselbe  Menge;  ^  würde  durch  die  Gresch windigkeit 
repräsentiert  sein. 

84.    Maxwells  Einheitssolenoide.  —  Kraftröhren ^  durch  welche 

der  Kraftfluss  /'=  1  hindurchgeht,  werden  Einheitsröhren  genannt. 
Maxwell  führte  die  Bezeichnung  „Solenoid"  ein  (von  <7(oXi^v,  sprich: 
sol6n  =  Röhre);  wir  wollen  diese  Bezeichnung  speziell  auf  Kraftröhren 
vom  Kraftfluss  1  anwenden  und  sprechen  daher  von  „Einheitssolenoiden" 
oder  kurz  ,,Solenoiden".  Durch  eine  solenoidale  Zerlegung  des  Feldes 
kann  man  sich  in  bequemer  Weise  einen  Überblick  über  die  Feld- 
Btärkeverteilung  verschaflfen.  Die  Solenoide  brauchen  nicht,  wie  in 
Fig.  24,  kreisförmigen  Querschnitt  zu  haben ;  jedes  durch  beliebige  Scheide- 
wände begrenzte  Baumstück  kann  als  Solenoid  gelten,  wenn  nur  auf 
seinen  Wänden  überall  Kraftlinien  liegen  und  durch  dasselbe  der  Kraft- 
fluss 1  hindurchgeht. 

Da  durch  jedes  Solenoid  der  Kraftfluss  1  sich  ausgleicht,  so  sind 
ihre  Querschnitte  in  cm'  dem  Reciproken  der  Feldstärke  unmittelbar 
gleich;  wo  diese  abnimmt,  werden  sie  weiter,  sie  verengen  sich  in  dem 
Maasse,  als  die  Feldstärke  an  anderen  Stellen  wächst.  Da  femer  ein 
+  Pol  von  der  Stärke  m  nach  unserer  Festsetzung  4nm  Kraftlinien 
entsendet,  sein  gesamter  Kraftfluss  also  auch  4  7tm  ist,  so  gehen  von 
ihm  auch  4t  nm  Solenoide  aus.  Diese  zeigen  uns  also  auch  die  Er- 
giebigkeit der  einzelnen  Quellpunkte  und  den  Konsum  der  Sinkstellen 
im  Felde  direkt  an. 

B)  Kraftflussdia^amme. 

Wir  wollen  für  einige  spezielle  Fälle  die  im  letzten  Paragraphen 
angedeutete  Zerlegung  des  Feldes  in  Einheitssolenoide  vornehmen. 
Richten  wir  die  Anordnung  der  Scheidewände  so  ein,  dass  wir  die 
Querschnitte  leicht  berechnen  können,  so  geben  uns  die  Solenoide  ein 
bequemes  Mittel,  auch  die  Feldstärken  an  jeder  Stelle  in  absolutem 


80  5.  Kapitel. 

Maasse  zu  bestimmen.  Eine  gewisse  Schwierigkeit  tritt  nnr  dann  auf, 
wenn  wir  die  Raumfigur  des  Feldes  in  einer  Ebene  abzubilden  ver- 
suchen. Am  einfachsten  entwirft  man  ein  Querschnittsdiagramm,  aus 
dem  die  Feldstruktur  durch  Rotation  um  eine  geeignet  gewählte  Achse 
hervorgeht. 

85.  Diagramm  des  unipolaren  Feldes.  —  Ein  Pol  von  der  absoluten 

Stärke  m  ==  24/4^  =  1,910  Einheiten  befinde  sich  in  einem  homogenen 
Medium.  Nach  §  72  sendet  er  4  ;r  wi  =  24  Kraftlinien  aus,  oder  der  von 
ihm  ausgehende  gesamte  Kraftfluss  beträgt  24  absolute  Einheiten.  Wir 
müssen  daher  den  Aussenraum  des  Magnetpoles  derart  in  24  Einzelräume 
zerlegen,  dass  durch  jeden  hindurch  ein  Kraftfluss  F  =  l  geht.  Die  Ab- 
bildung dieser  Einteilung  in  der  Ebene  veranschaulicht  Fig.  25  auf 
der  angehefteten  Tafel  I:  Wir  legen  durch  den  Pol  »w=  1,910  Ein- 
heiten eine  irgendwie  gerichtete  gerade  Linie  als  Achse  und  zeichnen 
um  m  einen  Kreis  mit  beliebigem  Durchmesser.  Den  Achsendurch- 
messer teilen  wir  in  ebenso  viel  gleiche  Teile  als  der  gesamte  von  m 
ausgehende  Kraftfluss  Einheiten  besitzt,  in  unserem  Falle  also  in  24. 
Durch  jeden  Teilpunkt  legen  wir  eine  Senkrechte  zu  der  Achse  und  ver- 
längern sie  bis  zum  beiderseitigen  Schnitt  mit  der  Kreislinie.  Durch  diese 
Schnittpunkte  ziehen  wir  Strahlen  von  m  aus.  Sie  repräsentieren 
einige  von  den  allseitig  von  m  ausgehenden  Kraftlinien.  Denken  wir 
uns  die  ganze  Figur  um  die  Achse  gedreht,  so  beschreibt  der  Hilfs- 
kreis die  Oberfläche  einer  Kugel,  die  gezeichneten  Strahlen  aber  die 
Oberflächen  von  ineinander  geschobenen  Kegelflächen,  welche  den 
Raum  in  einzelne  konzentrische  Fächer  zerlegen.  Auf  der  Kugel- 
oberfläche schneiden  diese  Kegel  Zonen  aus,  welche  nach  einem  be- 
kannten Satze  der  Stereometrie  untereinander  flächengleich  sind. 

Da  sich  vom  Pole  m  aus  der  gesamte  Kraftfluss  24  nach  allen 
Seiten  hin  gleichmässig  verbreitet,  jede  Flächeneinheit  der  Kugel  also 
von  der  gleichen  Kraftflussmenge  durchsetzt  wird,  so  führt  jedes  der 
genannten  24  Fächer  genau  den  Kraftfluss  1  mit  sich. 

Durch  jeden  bei  der  Rotation  der  Figur  um  ihre  Achse  von  den 
gezeichneten  24  Strahlen  aus  dem  Felde  ausgeschnittenen  Kegelraum 
geht  daher  dieselbe  Zahl  von  Kraftlinien  nach  aussen. 

In  der  Figur  sind  also  gerade  diejenigen  Kraftlinien  gezeichnet, 
welche  im  Räume  an  den  Grenzen  gleichzahliger  Kraftlinienbündel 
liegen. 

86.  Bestimmung  der  Feldstärken  nacli  dem  Diagramm.  —  Ist  die 

Konstruktion  im  richtigen  natürlichen  Grössenverhältnis  gezeichnet,  so 
dass  die  Längeneinheit  uns  wirklich  in  Centimetergrösse  erscheint,  oder 
kennt  man  den  Maassstab  (in  der  Figur  25  verjüngt  eingezeichnet),  so 
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bietet  dieses  Diagramm  den  Vorteil,  dass  man  aus  ihm  die  Feldstärken 
überall  mittels  des  Zirkels  und  einer  kleinen  Umrechnung  direkt  ent- 
nehmen kann. 

Misst    man    an    einer  Stelle   die  Breite   b    des   Flächenstreifens 

zwischen  den  beiden  benachbarten  Kraftlinien  des  Diagramms  und  den 

Abstand  r  dieser  Stelle  von  der  Achse,,  so  würde  der  Streifen,  welchen 

b  bei  der  Rotation  der  Figur  um  die  Achse  beschreibt,  die  Fläche 

2nr-b  haben. 

Die  die  Breite  messende  Strecke  b  (vergl.  die  gestrichelten  Linien  in  der 
Fig.  25  an  den  Stellen  a  und  b)  steht  ja  nahezu  senkrecht  zu  den  beiden  benach- 
barten von  m  aus  divergierenden  Strahlen. 

Durch  diese  Fläche  geht  der  Kraftfluss  1  hindurch,  also  ist 

6  =  -  — r  absolute  Einheiten. 

^         27irb 

So  findet  mau  an  der  dem  Pole  ?w  =  1,910  Einheiten  näheren  Stelle  a:  r  =3,4, 
b  =  0,8  Längeneinheiten  durch  Abgreifen  dieser  Strecken  mit  dem  Zirkel  auf  dem 
in  das  Diagramm  eingezeichneten  Maassstab.  Hieraus  berechnet  sich  ^  zu  rund 
0,059  cm-*,'«  gr'/»sek-i.  Der  direkte  Abstand  von  dem  Pole  m  ist  5,7  cm.  Das 
Quadratgesetz  würde  liefern  ^  =  1,910/(5,7)*  =  0,059,  also  dasselbe.  An  der  weiter 
entfernten  Stelle  b  ist:  r  =  16,2;  ft  =  1,9  cm;  danach  ^  =  0,0052  cm-V«  gr\'t sek-i.  Die 
direkte  Berechnung  liefert:  ©  =  1,910/(19,3)«  =  0,0051. 

Diese  Art,  die  Feldstärke  an  jeder  Stelle  des  Feldes  aus  dem  Diagramm  zu 
entnehmen,  scheint  hier  noch  keinen  besonderen  Vorteil  zu  gewähren.  Die  Ver- 
hältnisse liegen  zu  einfach;  man  könnte  ebensogut  den  Polabstand  mit  dem  Zirkel 
abgreifen  und  sein  Quadrat  in  die  bekannte  Polstärke  dividieren.  Der  Wert  dieser 
Methode  und  Darstellung  durch  solche  Diagramme  überhaupt  besteht  aber  darin, 
dass  sie  auch  in  den  komplizierteren  Fällen  anwendbar  bleibt,  welche  durcti  Kom- 
bination verschiedener  Felder  miteinander  entstehen,  wie  dies  das  nächste  Beispiel 
sogleich  zeigen  wird. 

An  jeder  Stelle  des  Diagramms  eines  Poles  ist  die  Feldstärke 
umgekehrt  proportional  dem  Abstände  der  beiden  benachbarten  Kraft- 
linienstrahlen. Diese  Strahlen  divergieren  verschieden  stark.  Statt 
nur  die  Begrenzungslinie  der  Eäume  zu  zeichnen,  durch  welche  die 
Einheit  des  Kraftflusses  hindurchgeht,  können  wir  unsere  Diagramme 
auch  enger  anlegen  und  das  Feld  in  mehr  als  4 Tim  Teile  zerlegen. 

Wollten  wir  z.  B.  in  dem  durch  das  Diagramm  Fig.  25  dargestellten  Falle 
die  Räume  zur  Abbildung  bringen,  welche  Vio  Kraftflusseinheiten  enthalten,  so 
brauchten  wir  den  Durchmesser  des  Hilfskreises  nur  in  10  mal  so  viele,  also  240 
gleiche  Abschnitte  zu  teilen  und  die  entsprechenden  Senkrechten  und  Strahlen  zu 
zeichnen. 

Je  enger  die  Linien  nebeneinander  von  dem  Pole  auslaufen,  um 
so  weniger  divergieren  sie,  um  so  mehr  dürfen  wir  sie  innerhalb  kurzer 
Strecken  als  einander  parallel  verlaufend  betrachten. 

Auch  dann  ist  die  Feldstärke  in  jedem  Punkte  umgekehrt  pro- 
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portional  dem  gegenseitigen  Abstände  zweier  benachbarter  Diagramm- 
strahlen. 

Ist  b'  diese  Entfernung  an  einer  Stelle  im  Abstände  r'  von  der  Achse,  so 
giebt  die  Strecke  b'  bei  der  Rotation  eine  Fläche  2nr''b\  Durch  diese  geht  ein 
Kraftfluss  von  Vio  Einheit  hindurch,  also  ist 

^  •  2  71  r'  Ä'  =  — ,  oder 


10-2  71  r' 6' 

87.  Diagramm  des  bipolaren  Magnetfeldes.  —  Zwei  gleich  starke 

aber  entgegengesetzte  Pole  seien  innerhalb  eines  homogenen  Mediums 
gegeben.  Wir  wollen  ihr  Feld,  das  in  Fig.  12  durch  Eisenfeilicht 
dargestellt  war,  durch  ein  Diagramm  wiedergeben.     Der  eine  Pol  N 

habe  die  Stärke:  in=  +  f-^  =  +  1,592  cm*/« grV.sek-i,  der  andere  Pol 5 
die  absolute  Polstärke  »i=  —  -f-=  -  1,592  cm*/« grV«sek-^  Wir  zeichnen 

471  ^ 

zuerst  f&r  jeden  einzelnen  das  entsprechende  Diagramm  (vergl.  den 
unteren  Teil  der  Fig.  26,  Tafel  I).  Der  Durchmesser  des  um  jeden 
Pol  herumgelegten  Kreises  wird  in  20  gleiche  Teile  geteilt,  da  von 
jedem  Pol  der  Kraftfluss  4  ;r- 1,592  =  20  in  das  umgebende  Medium 
tibergeht.  Als  Achse  benutzen  wir  dabei  die  Verbindungslinie  der 
beiden  Pole.  Die  nach  den  Schnittpunkten  der  Kreise  gezogenen 
Strahlen  geben  das  Kraftliniendiagramm  für  jeden  Pol.  Denkt  man 
sich  die  ganze  Figur  um  die  Achse  gedreht,  so  beschreiben  die  ge- 
nannten Strahlen  2  mal  20  sich  gegenseitig  durchdringende  kegelförmige 
Fächer;  durch  20  von  ihnen  sendet  der  Pol  iV  je  eine  Krafbflusseinheit 
in  das  Medium  hinaus,  durch  die  übrigen  20  zieht  der  Pol  S  je  eine 
solche  Einheit  zu  sich  heran.  Die  so  abgeteilten  Räume  müssen  in- 
einander übergehen,  d.  h.  miteinander  verschmelzen,  wenn  gleichzeitig 
N  als  Quellpunkt,  S  als  Sinkstelle  in  dem  Medium  wirkt.  Wir  bringen 
diese  Kombination  der  beiden  Felder  in  unserem  Diagramme  zum  Aus- 
druck, wenn  wir  die  Querdiagonalen  in  den  rautenförmigen  Figuren 
ziehen,  welche  durch  das  Durchschneiden  der  Kraftlinien  beider  Systeme 
entstehen,  wie  wir  im  nächsten  Paragraphen  näher  begründen  wollen. 
Wir  erhalten  Linien,  welche  von  N  ausgehen  und  sich  zu  S  hinüber- 
schwingen, zunächst  freilich  gebrochene  Linien,  die  wir  aber  leicht  zu 
Kurven  abrunden  können.  Ihnen  nähern  wir  uns  immer  mehr,  wenn 
wir  jedes  Fach  wieder  in  10,  100  u.  s.  w.  Fächer  abteilen,  von  denen 
jedes  eine  Zehntel,  Hundertel  u.  s.  f.  Kraftflusseinheit  befördert. 

Bei  der  Rotation  beschreiben  die  gezeichneten  Kurven  20  schalen- 
förmige Räume,  welche  sich  vom  Nordpol  nach  dem  Südpol  hinüber- 
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ziehen.     Jedes   Fach  führt    eine   Kraftflusseinheit   vom   iV-Pole   zum 
iS-Pole  hinüber;  diese  Schalen  sind  die  Einheitssolenoide. 

Das  innerste  Solenoid  hat  spindelförmige  Gestalt;  eine  Spitze  des- 
selben liegt  bei  iV',  die  andere  bei  S.  Das  äusserste,  20.,  geht  mit 
seiner  Spitze  von  N  aus  nach  links  und  breitet  sich  ins  Unendliche 
aus;  von  rechts  her  kehrt  der  Eraftfluss  dann  gewissermaassen  wieder 
aus  dem  Unendlichen  zurück  und  fliesst  in  dem  sich  zu  einer  Spitze 
verengenden  innersten  Solenoid  nach  S  ein.  Die  Begrenzungslinien 
sind  Kraftlinien;  der  Verlauf  derselben  stimmt  sehr  nahe  mit  den 
Feilichtketten  der  Fig.  12  überein;  nur  sind  hier  ganz  bestimmte  Linien 
hervorgehoben. 

88.  Kombination  zweier  Kraftflussdiagramme.  —  Die  Kraftlinien- 
diagramme zweier  Pole  in  demselben  Felde  mögen  so  eng  gezogen 
sein,  dass  wir  innerhalb  kleiner  Strecken 
die  von  jedem  auslaufenden  Linien  als  par- 
allel ansehen  können  (vergl.  §  86).  Die  beiden 
Geraden  K^  in  Fig.  27  sollen  z.  B.  von  einem 
Nordpole  auslaufen,  die  beiden  Parallel- 
linien K^  nach  einem  Südpole  hinstreben. 
Die  von  dem  erstgenannten  Pole  an  der 
Stelle  P  herrührende  Feldstärke  ^  ist  nach 
§  86  umgekehrt  proportional  dem  Abstände 
Äj,  die  von  dem  Südpole  herrührende  Kraft  ^3 
auf  einen  bei  F  gedachten  Einheitspol  ist 
umgekehrt  proportional  dem  Abstände  b^. 
Die  Winkel  a  unten  und  oben  in  dem  durch 
die  Linienpaare  K^  und  K^  begrenzten  Par- 
allelogramme sind  einander  gleich.  Aus  der 
Ähnlichkeit  der  rechtwinkligen  Dreiecke 
zwischen  s^  b^  einerseits  und  s^  b^  anderseits 
folgt,  dass 


Fig.  27. 


oder  dass 


*1  '^2 


Sy    18^ 


*2-*i 


=  ^1  •  ^2   ^8^- 


Eine  Diagonale,  welche  durch  das  aus  ^j  und  ^g  konstruierte 
Kräfteparallelogramm  hindurchgeht,  fällt  also  mit  der  Diagonale  des 
aus  den  Seiten  s^  und  s^  gebildeten  Parallelogrammes  zusammen:  die 
Resultierende  der  beiden  Kräfte  ^j  und  ^^  geht  durch  den  dem 
Punkte  P  gegenüberliegenden  Schnittpunkt  der  Parallelogrammfigur, 
welche  aus  der  Kombination  der  Strahlen  beider  Felder  hervorgeht. 

6* 


84  5.  Kapitel. 

Legen  wir  also  zwei  Kraftliuiendiagramme  übereinander,  so  ergiebt 
sich  zur  Auffindung  der  resultierenden  Kraftlinienrichtungen  die  ein- 
fache Regel:  Man  zieht  in  den  einzelnen  Durchschneidungs- 
figuren  der  aufeinander  folgenden  Strahlenpaare  die  Quer- 
diagonalen. 

Die  Regel  konnte  bei  der  Fig.  26  nur  ein  angenähertes  Bild  des 
wirklichen  Kraftlinienverlaufes  geben,  da  dort  die  einzelnen  Strahlen 
noch  erheblich  von  der  Parallelität  abwichen.  Erst  wenn  wir  die  den 
Bruchteilen  von  Kraftflusseinheiten  entsprechenden  Hilfslinien  mit- 
zeichnen und  auf  deren  gegenseitige  Schnittfiguren  die  Regel  anwenden, 
kommen  wir  der  Wirklichkeit  näher. 

Sind  beide  Pole  gleichnamig,  so  müssen  wir  in  Fig.  27  die  vom 
unteren  nach  dem  oberen  Punkte  gerichtete  Diagonale  ziehen. 

Da  sich  die  Seiten  eines  Parallelogrammes  zur  Diagonale  umgekehrt 
wie  die  zugehörigen  Höhen  verhalten,  so  ist  zunächst 

—   1    JL 
h'^-  b~ '  b  ' 

wenn  wir  mit  ^  die  Diagonalenlänge,  mit  b  ihre  Höhe,  d.  h.  ihre  senk- 
rechte Entfernung  von  einem  Endpunkte  o  oder  u  bezeichnen.  Ist  die 
resultierende  Kraft  ^,  so  folgt  aus  der  Ähnlichkeit  der  entsprechenden 
Parallelogramme 

^j :  ig)  =  5j :  5  =  -T-  :  -r-« 


Ebenso  ist 


1       1 


oder 


^2  •  ^  ~  *2  •  *  ""  "^  •    ^  > 


oder  endlich 

Die  Linienpaare  K^  und  K^  Fig.  27  schneiden  bei  der  Rotation 
Kegelschalen  aus  dem  Räume  heraus,  deren  Querschnitte  so  gross  sind, 
dass  ^yb^*2itr  ^  1  und  ^^b^-2<jtr  =  \  ist,  denn  durch  jede  Schale 
geht  eine  Kraftflusseinheit  hindurch.  Bei  dieser  Rotation  schneidet 
die  resultierende  Linie  s  und  ihre  durch  o  und  u  gehenden  Nachbarn 
Schalen  aus,  für  welche 

ebenfalls  gleich  1  ist.  Die  Grösse  ^b'2nr  stellt  aber  den  Kraftfluss 
durch  die  neuen  Schalenräume  dar,  welcher  sich  von  einem  Pole  zu 
dem  anderen  hinüberzieht. 
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89.  Berechnung  der  Feldstärke  an  einer  beliebigen  Stelle  des 
bipolaren  Magnetfeldes  nach  seinem  Diagramme.  —  Nach  dem  im 

vorigen  Paragraphen  erhaltenen  Besultate  genügt  es,  den  Querschnitt 
eines  schalenförmigen  Solenoides  des  bipolaren  Feldes  zu  berechnen, 
um  die  resultierende  Feldstärke  in  absolutem  Maasse  zu  erhalten. 

Ist  an  einer  Stelle  in  der  Entfernung  r  von  der  Achse  die  Breite 
des  Streifens  zwischen  zwei  aufeinander  folgenden  Diagrammlinien 
gleich  b,  so  ist  die  Querschnittsfläche  der  betreffenden  Schale  gleich 
2nr'b  und  die  Feldstärke  daselbst 


2nr  •  b 


An  der  bezeichneten  Stelle  des  Diagramms  Fig.  26 ,  für  welches  derselbe  Maassstab 
wie  für  Fig.  25  gilt,  ist:  ä  =  3,5;  r=  13,2  cm,  also  ^  =  0,003445  cm- Vtgr'/isek-l. 
Hier  würde  es  schon  erheblich  viel  schwieriger  sein,  nach  dem  Quadra^esetz  die 
Grösse  und  Richtung  der  resultierenden  Kraft  zu  berechnen. 

90.   Diagramm  ungleich  starker  Magnetpole.  —  Wir  können  wie 

vorher  die  Felder  gleich  starker,  so  auch  die  ungleich  starker  Magnet- 
pole durch  Diagramme  zur  Anschauung  bringen.  Die  Achse  derselben 
wird  naturgemäss  durch  die  Lage  der  Pole  bestimmt.  Zunächst  wird 
für  jeden  einzelnen  Pol  das  unipolare  Diagramm  entworfen,  das  Feld 
beider  ergiebt  sich  durch  Ziehen  der  entsprechenden  Diagonalen. 

a)  Diagramm  zweier  ungleichnamiger  Pole.  —  Ein  Nordpol 

20 

N  von  +  — -  =  1  592   Einheiten   und   ein   schwächerer   Südpol  s  von 

4  TT 

—  -T^  =  —  0,3979  Einheiten   mögen    gleichzeitig   in   bestimmter  Ent- 

femung  vorhanden  sein.  Ersterer  entsendet  20  Kraftflusseinheiten, 
letzterer  nimmt  fünf  aus  der  Umgebung  in  sich  auf.  Fig.  28,  Tafel  I 
lässt  zunächst  die  Einzeldiagramme  jedes  Poles  erkennen.  Die  resul- 
tierenden Kraftlinien  des  kombinierten  Feldes  ergeben  sich  nach  fol- 
genden Gesichtspunkten:  Fassen  wir  irgend  einen  Durchschnitt  zweier 
Kraftlinien  beider  Systeme  ins  Auge,  so  wird  der  daselbst  vorhanden 
gedachte  positive  Einheitspol  von  iV  fortgestossen  und  zu«  hingezogen; 
daraus  ergiebt  sich  die  Eichtung  der  zu  zeichnenden  Diagonalen.  Die 
beiden  innersten,  der  Achse  nächsten,  einander  zugekehrten  Kegelräume 
beider  Pole  lassen  ihren  Kraftfluss  unmittelbar  ineinander  überfliessen, 
da  er  in  beiden  Räumen  gleichgerichtet  ist,  von  N  weg  nach  s  hin. 
Daraus  ergiebt  sich  das  Abbiegen  der  innersten  Kraftlinien  von  den 
ursprünglichen  Eichtungen.  Alle  anderen  Linien  folgen  diesem  Zuge. 
Das  erhaltene  Bild  lässt  unmittelbar  noch  folgende  Einzelheiten  er- 
kennen: Die  von  iV^  ausgehenden  Kraftlinien  ziehen  sich  nach  s  hinüber, 
um   in   immer   weiteren  Bogen  in  s  einzumünden.    Bei  der  Eotation 
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der  Figur  entstehen  fünf  conachsiale  Schalen,  in  denen  je  eine  Kraft- 
flusseinheit von  N  nach  s  hinübergeht.  Mehr  Einheiten  vermag  s  nicht 
aufzunehmen.  Daher  umziehen  die  folgenden  Linien  den  Südpol  s, 
ohne  an  ihn  sich  anzuheften.  15  Einheitssolenoide  gehen  von  N'  aus, 
ohne  ihren  Abschluss  im  Diagramm  zu  finden ;  sie  fuhren  ihren  Kraft- 
fluss  in  die  entfernteren  Regionen  des  Feldes  hinaus. 

Das  ganze  Kraftfiusssystem,  welches  von  N  ausgeht,  ist  durch  die 
Wirkung  des  benachbarten  ungleichnamigen  Poles  s  etwas  nach  rechts 
hin  verschoben  und  abgelenkt.  Durch  die  Zugspannungen  längs,  und 
die  Druckspannungen  quer  zu  den  Kraftlinien  werden  die  beiden  Pole 
aufeinander  zu  gezogen  („Anziehung*').  Sind  beide  Pole  frei  beweglich, 
so  wird  s  gegen  N  und  umgekehrt  Ä^  gegen  s  gezogen. 

An  N  haften   aber   auch  noch  Kraftlinien,   deren  Zug  nach  der 

entgegengesetzten   Seite   wirkt.     Die   relativen   Beschleunigungen,   mit 

denen  sich  beide  Pole  bewegen  würden,  sind  also  ungleich  gross. 

Das  Diagramm  bringt  demnach  das  sonst  auf  eine  Verschiedenheit  der 
„magnetischen  Massen"  zurückgeführte  Verhalten  beider  Pole  zum  Ausdruck. 

Auch  hier  ergiebt  sich  aus  Streifenbreite  b  und  Abstand  r  von 

der  Achse  die  Stärke  ^  an  jeder  Stelle  des  Feldes. 

b)   Diagramm   zweier   gleichnamiger  Pole.     Wiederum    sei 

die  Polstärke  des  einen  Poles-      =  1,592,  die  des  anderen—-  =  0,3979 

Einheiten,  beide  seien  aber  gleichnamig,  einem  Nordpole  N  sei  also 
ein  schwächerer  Nordpol  n  gegenübergestellt.  Am  Kreuzungspunkte  der 
Linien  der  entsprechenden  unipolaren  Felder  wirken  jetzt  beide  Kräfte 
von  den  Polen  hinweg.  Wir  haben  in  dem  der  Fig.  28  völlig  gleichen 
Netze  die  anderen  Diagonalen  an  jeder  Stelle  zu  ziehen  und  erhalten 
die  Fig.  29.  Die  Kraftlinien  beider  Pole  biegen  sich  gegenseitig  von- 
einander fort.  Dadurch  bleibt  eine  Linie  zwischen  ihnen  übrig,  welche 
weder  mit  dem  einen  noch  mit  dem  anderen  Pole  in  Verbindung  tritt. 
Vor  ihr  liegt  eine  Indifferenzzone  J,  Der  Pol  iV  ergiesst  die  von  ihm 
ausgehenden  20  Kraftflusseinheiten  in  den  Baum  hinaus,  der  Pol  n 
seine  fünf  Einheiten,  ohne  dass  eine  Mischung  beider  stattfände. 

Der  Querdruck  der  Kraftlinien  würde  beide  Pole  voneinander  ent- 
fernen, wenn  ihre  Träger  beweglich  wären,  und  zwar  würde  n  caet 
par.  stärker  nach  rechts  gedrängt,  als  N  nach  links,  weil  diesen  nach 
rechts  hin  gehende  Kraftlinien  noch  etwas  zui-ückhalten. 

Denkt  man  sieb  Druck  und  Zug  miteinander  vertauscht,  so  stellt  das  Dia- 
gramm ein  Doppelsternpaar  dar,  dessen  Komponenten  unter  der  Wirkung  der 
Massenanziehung  gegeneinander  gravitieren. 

91.  Diagramme  homogener  Felder.  —  In  homogenen  Feldern 
verlaufen    die   Kraftlinien   in   gleicher  Dichte   parallel   nebeneinander. 
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Wollen  wir  dasselbe  Konstruktionsprinzip  wie  für  die  centrischen 
Systeme  auch  hier  anwenden,  so  müssen  wir  eine  der  Kraftrichtung 
parallele  gerade  Linie  als  Achse  wählen  und  um  diese  cylindrische 
Schalen  von  solchem  Querschnitt  konstruieren,  dass  jede  von  ihnen 
gerade  eine  Kraftflusseinheit  hindurchlässt.  In  der  Ebene  bilden  sich 
die  Grenzen  dieser  Cylind erschalen  als  gerade  Linien  ab,  welche  der 
Achse  parallel  gehen.  Für  die  Abstände  r^,  r^,  rg  .  .  .  dieser  Linien 
von  der  Achse  muss  die  einfache  Beziehung  bestehen: 

oder 

^'nr^^=2y   ^•:;rr3*=3,  .  .  .  .     u.  s.  w. 

Haben  wir  das  Diagramm  nach  dieser  Eegel  angelegt,  so  können 
wir  seine  Linien  durch  Diagonalenziehen  ganz  ähnlich  mit  Linien 
centrischer  Systeme  vereinigen,  wie  wir  dies  im  Vorhergehenden  für 
die  Linien  solcher  Systeme  unter  sich  gethan  haben.  Für  die  resul- 
tierenden Linien  gilt  dann  auch  die  Formel: 


^       27ir'b' 


In  Figur  30  ist  ein  homogenes  Feld  von  der  absoluten  Stärke 
^  =  0,007771  cm-V«gry«sek-i  zur  Darstellung  gebracht  worden.  Die 
Radien  der  aufeinander  folgenden  Cylinderschalen  mussten  dazu  die 
Länge 


cm: 


9 


/4  =  "■ 


?a=  l/— ^  =  19,2  cm  haben. 


Die  Richtung  der  Kraftlinien  ist  von  rechts  nach  links  gedacht. 
In  grösserer  Feme  stehe  also  rechts  ein  starker  iV-Pol,  links  ein  starker 
aS-PoI  weit  ausserhalb  der  Grenzen  des  Diagrammes. 

Mit    diesem    Felde    ist    das   eines   Nordpoles   von   +  m  =  +  ~- 

=  0,7958  cm*/«  grV«  Sek  "^  Stärke  kombiniert.  An  den  Durchschnitts- 
punkten der  Linien  beider  Felder  wird  der  +  1  Pol  im  homogenen 
Felde  nach  links  getrieben,  vom  Nordpole  JV  abgestossen.  Daraus  er- 
giebt  sich  die  Richtung,  in  der  die  resultierenden  Linien  zu  zeichnen 
sind.  Der  aus  dem  iV-Pole  hervorquellende  Kraftfluss  von  zehn  Ein- 
heiten  wird   durch   die  Strömung   des   homogenen  Feldes   ganz   nach 
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links  hinübergebogen.  Dadurch  wird  zunächst  die  innerste  gleich- 
Ijerichtete  kegelförmige  Grenzfläche  1,1  gegen  die  Achse  gedrückt  und 
alle  folgenden  sind  aus  ihrer  ursprünglichen  Lage  entsprechend  nach- 
geschoben. Die  gegen  die  Strömung  geöffneten  Schalen  7  bis  10  sind 
ganz  umgebogen.  Die  10  Schalen,  die  von  iV^  ausgehen,  haben  sich 
so  vollkommen  der  Richtung  des  Feldes  angepasst,  dass  vireiter  links 
das  Feld  virieder  ganz  homogen  wird. 

Die  Kraftflusscylinderschalen  des  homogenen  Feldes  weichen  vor 
JV^  wie  vor  einem  Hindernisse  aus  und  umziehen  den  hier  sich  geltend 
machenden  Quellpunkt  in  weiten  Bogen;  erst  die  entfernteren  behalten 
ihren  Lauf  ungestört  bei.  Gerade  bei  dem  vorliegenden  Beispiele  zeigt 
sich  das  Zutreffen  des  Strömungsbildes  recht  deutlich. 

Betrachtet  man  das  Bild  unter  dem  Gesichtspunkte  der  Zug-  und 
Druckeigenschaften  der  Kraftlinien,  so  ist  klar,  dass  N  in  dem  homo- 
genen Felde  nach  links  fortgezogen  werden  muss.  Dies  entspricht  der 
Wanderung  eines  beweglichen  Nordpoles  in  einem  Felde  im  Sinne  der 
Kraftlinien  (vergl.  §  28).  Das  Umgekehrte  würde  stattfinden,  wenn  wir 
einen  Kraftfluss  einsaugenden  Südpol,  eine  Sinkstelle  eingezeichnet 
haben  würden. 

92.  Kombination  von  melir  als  zwei  Feldern.  —  Jedes  der  er- 
haltenen Felder  lässt  sich  wieder  mit  anderen  Feldern  vereinigen.  So 
können  selbst  sehr  komplizierte  Fälle  magnetischer  Wechselwirkung 
durch  successive  Konstruktion  dargestellt  werden.  Man  führt  diese 
zweckmässig  auf  Pauspapier  aus,  so  dass  die  Einzeldiagramme  direkt 
miteinander  zur  Deckung  gebracht  werden  können.  Diese  müssen 
natürlich  im  gleichen  Maassstabe  ausgeführt  werden.  Besonders  in- 
struktiv ist  es,  das  bipolare  Feld  eines  Stabmagneten  mit  dem  homo- 
genen erdmagnetischen  Felde  zu  kombinieren,  was  dem  Leser  selbst 
überlassen  werden  möge. 
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struktur  der  Feldträger  und  Feldmedien. 

Bisher  hatten  wir  uns  nur  mit  dem  Aussenraum  der  magnetisierten 
Körper,  d.  h.  mit  den  Kraftlinien  selbst  beschäftigt.  Wir  lernten  sie 
nach  ihren  qualitativen  Eigenschaften  kennen,  zeigten,  wie  man  die  sie 
bestimmenden  Grössen  messen  und  sie  auf  Grund  ziiFermässig  ge- 
gebener Daten  konstruktiv  darstellen  kann.  Jetzt  wollen  wir  uns  über 
das  Innere  der  Magnete  selbst  Aufschluss  zu  verschaffen  suchen.  Dabei 
werden  sich  gewisse  Struktureigentümlichkeiten  zeigen,  die  wir  bei 
jedem  von  Kraftlinien  durchströmten  Körper  voraussetzen  müssen. 

A)  Die  Magnetisierung. 

93.  Der  Magnetismus  als  molekulare  Eigenschaft.  —  Versuch  41. 

Eine  gut  magnetisierte  Stahlstricknadel  wird  in  Eisenfeilicht  gelegt: 
An  den  Enden  haften  kräftige  Barte,  in  der  Mitte,  an  der  Indifferenz- 
zone bleibt  kein  Eisenteilchen  hängen.  Man  bricht  die  Nadel  mitten 
durch  und  wiederholt  mit  den  Hälften  den  Versuch:  An  den  Enden 
der  Stücke,  auch  an  denen,  welche  vorher  die  Indifferenzzone  bildeten, 
bleibt  Feilicht  haften.  Jedes  Stück  hat  in  seiner  Mitte  eine  neue 
Indifferenzzone  angenommen.  Man  zerbricht  wiederum  jede  Hälfte: 
Jedes  neue  Bruchstück  erweist  sich  immer  wieder  als  ein  vollkommener 
Stabmagnet  mit  zwei  magnetischen  Enden  und  einer  unmagnetischen 
Zwischenzone. 

Da  man  diesen  Versuch  beliebig  weit  fortsetzen  kann,  so  drängt 
sich  die  Vorstellung  auf,  jeder  kleinste  Bestandteil  eines  Magnetes  sei 
für  sich  schon  ein  Magnet.  Die  kleinsten  Massen,  in  welche  physi- 
kalische Methoden  die  Substanzen  der  Körper  zu  zerlegen  vermögen, 
nennt  man  Moleküle.  Man  stellt  sich  daher  einen  Magneten  aus  so- 
genannten ,, Molekularmagneten"  aufgebaut  vor,  indem  man  den  Mole- 
külen selbst  magnetische  Eigenschaften  zuschreibt. 
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Dass  polar  differenzierte  Eigenschaften  schon  den  kleinsten  Bestandteilen  eines 
Magneten  zukommen,  ist  eine  sehr  auffallende  Eigentiimlichkcit  des  magnetischen 
Zustandes.  Wir  machten  schon  früher  auf  polar  verschiedenes  Verhalten  kleinster 
Teilchen  der  Schwere  gegenüber  aufmerksam,  welches  der  unbelebten  Natur  fremd 
zu  sein  acheint,  aber  im  Pflanzenreich  uns  entgegentritt.  Schneidet  man  eine 
Weidenrute  in  einzelne  kurze  Stücke  und  Iftsst  diese  getrennt  weiter  wachsen,  so 
treiben  die  oberen  Schnittflächen  eines  jeden  Stückes  Stengel,  die  unteren  dagegen 
Wurzeln;  an  derselben  Stelle  des  ursprünglichen  Zweiges  treten  also  die  beiden 
polar  verschiedenen  Tendenzen  auf,'  ebenso  wie  sich  an  einer  magnetisch  scheinbar 
indiflerenten  Stelle  eines  Magnetstabes  beim  Zerbrechen  plötzlich  nord-  und  süd- 
polare Eigenschaften  zeigen. 

94.  Magnetische  MolekQlketten.  —  Nach  dem  vorigen  Versuche 
müssen  wir  uns  den  Gegensatz  von  Nord-  und  Südpol,  von  Quellpunkt 
und  Sinkstelle,  den  wir  an  einem  Magneten  bemerken,  in  dessen 
Inneres  fortgeführt  denken.  Die  Molekularmagnete  können  hier  aber 
nicht  regellos  durcheinander  liegen,  sondern  müssen  so  geordnet  sein, 
dass  wenigstens  in  der  Nähe  der  Indifferenzzone  der  von  je  einem 
n-Pole  ausgehende  Kraftfluss  durch  einen  unmittelbar  benachbarten 
Ä-Pol  aufgenommen  wird;  denn  -in  dieser  Zone  sehen  wir  ja  weder 
Kraftlinien  austreten  noch  in  das  Innere  des  Magneten  einmünden. 
Nur  gegen  die  Enden  hin  überwiegen  auf  der  einen  Seite  w-Pole,  nach 
der  anderen  «-Pole,  deren  Kraftfluss  nicht  ausschliesslich  im  Magneten 
selbst  verläuft;  daher  treten  an  den  Enden  Bj:aftlinien  aus  und  ein. 
Am  einfachsten  denken  wir  uns  die  Molekularmagnete  in  Ketten  ge- 
ordnet, deren  einzelne  Glieder  gleichgerichtet  sind  und  sich  mit  ihren 
n-  und  «-Polen  aneinander  hängen.  Dann  wird  im  Inneren  der  Kette 
der  Kraftfluss  von  Molekül  zu  Molekül  weitergegeben,  nur  das  erste 
und  das  letzte  derselben  zeigt  einen  freien,  d.  h.  an  den  Aussenraum 
grenzenden  Pol,  der  seine  Kraftlinien  in  diesen  aussendet,  oder  solche 
aus.  dem  Felde  in  sich  aufnimmt. 

Die  Art  und  Weise,  wie  die  magnetischen  Elemente  eines  Körpers 
angeordnet  sind,  nennt  man  seine  „Magnetisierung". 

95.  Modelle  eines  aus  Molekularmagneten  zusammengesetzten 

Stabmagneten.  —  Folgende  Modelle  sollen  die  Struktur  eines  Magneten 
veranschaulichen. 

1)  Eine  Reihe  gleich  grosser,  parallel-epipediecher  Klötzchen  (etwa  Baukasten- 
steine) streicht  man  an  einem  Ende  rot  (»-Ende),  am  anderen  blau  (5-Ende)  an. 
Sie  stellen  die  Molekularmagnete  dar.  Man  setzt  sie  zu  Ketten  und  diese  zu  einer 
ungefähr  rechteckigen  Figur,  dem  Stabmagneten,  zusammen.  In  der  Mitte  liegen 
die  einzelnen  Bausteine  des  Magneten  mit  ihren  Achsen  einander  parallel,  einer 
schliesst  sich  unmittelbar  an  den  anderen.  Nach  den  Enden  zu  gestaltet  man  die 
Orientierung  un regelmässiger,  doch  so,  dass  am  einen  Ende  hauptsächlich  n-Pole, 
am  anderen  i?-Pole  nach  aussen  weisen. 

2)  Auf  einem  rechteckigen  Brette  befestigt  man  in  gleichen  Abständen  mehrere 
Parallelreihen  von  Nähnadeln  mit  ihren  Spitzen  vertikal  nach  oben.   Einen  Stahldraht 


Toroide.  91 

schneidet  man  in  ebenso  viele  Stücke  von  etwas  geringerer  Länge  als  der  Nadel- 
abstand beträgt.  In  die  Mitte  eines  jeden  Stückes  schlägt  man  mit  dem  Locheisen 
einen  Kömerpunkt;  dabei  biegen  sich  die  beiden  Schenkel  etwas  um,  so  dass  sie 
mit  dem  Kömerponkt  auf  die  Nadelspitzen  gesetzt,  nicht  herunterfallen,  da  ihr 
Schwerpunkt  nach  unten  gerückt  ist.  Man  magnetisiert  die  Stahldrahtstticke  und 
setzt  sie  auf  die  Nadeln;  sie  ordnen  sich  zu  Ketten  und  zu  in  sich  mehr  oder 
weniger  stabilen^  Gruppen  (Ewino);  ein  Ende  des  Systems  weist  nur  w-Pole,  das 
andere  nur  5-Pole  auf.  Nähert  man  dieses  Modell  eines  Magnetstabes  einer  Dekli- 
nationsnadel in  den  beiden  Hauptlagen  (§  38),  so  verhält  es  sich  gerade  wie  ein 
wirklicher  Stabmagnet. 

96.  Die  gleichförmige  Magnetisierung.  —  Bei  einem  Magneten 
treten  im  allgemeinen  niclit  nur  an  den  Polenden  Kraftlinien  aus 
(vergl.  z.  B.  Fig.  4,  p.  1 7).  Dementsprechend  können  auch  im  Inneren 
die  Molekülketten  nicht  regelmässig  angeordnet  sein;  sie  zerstreuen  sich 
nach  den  Enden  zu  und  nur  in  der  Mitte  liegen  die  einzelnen  Mole- 
kularmagnete einander  parallel.  Man  spricht  daher  von  einer  „ent- 
magnetisierenden Wirkung  der  Enden",  welche  diese  Lockerung  in  dem 
molekularen  magnetischen  Verbände  herbeifuhrt.  Stabmagnete,  über- 
haupt Magnete  mit  freien  Enden,  isind  mehr  oder  weniger  „ungleich- 
förmig" magnetisiert. 

Wir  können  den  inneren  Kraftlinienverlauf  aber  auch  so  regulieren, 
dass  jedes  einzelne  Volumenelement  des  Magneten  in  magnetischer 
Beziehung  den  anderen  Elementen  völlig  gleicht:  „Gleichförmige  Magne- 
tisierung". Bei  sehr  langen  dünnen  Magnetstäben  z.  B.  ist  die  ent- 
magnetisierende Wirkung  der  Enden  gering,  die  Ketten  der  Molekular- 
magnete und  ihr  Kraftfluss  verlaufen  einander  und  der  Stabachse 
parallel,  Kraftlinien  treten  nur  an  den  Enden  aus. 

Wir  erhalten  das  Bild  eines  solchen  gleichförmig  magnetisierteu  Stabes,  wenn 
wir  die  in  §  95  beschriebenen  Klötzchen  sämtlich  in  geradlinigen  gleich  langen 
Ketten  nebeneinander  anordnen. 

An  den  Stirnflächen  eines  gleichförmig  magnetisierteu  Körpers  er- 
giessen  sich  um  so  mehr  Kraftlinien  in  das  Feld,  je  mehr  Ketten  an 
denselben  enden.  Da  alle  einzelnen  Elemente  gleich  gross  zu  denken 
sind,  so  ist  die  Polstärke  m  des  gleichförmig  magnetisierteu  Stabes 
proportional  seinem  Querschnitte  co.  Dasselbe  gilt  für  jede  einzelne 
Längsfaser  des  Stabes;  ihre  Polstärke  entspricht  ihrem  Querschnitt. 
Bei  jedem  Stück  des  Magneten  ist  ferner  das  magnetische  Moment 
(§  67)  um  so  grösser,  je  länger  es  ist,  denn  um  so  weiter  sind  die 
allein  als  Pole  wirkenden  Kettenenden  voneinander  entfernt.  Ein  gleich- 
förmig magnetisierter  Stab  hat  also  die  Eigentümlichkeit,  dass  er  selbst 
wie  jedes  aus  ihm  herauszuschneidende  stabähnliche  Stück  ein  Moment 
besitzt,  welches  seinem  Querschnitt  od  und  seiner  Länge  /,  also  seinem 
Volumen  v  proportional  ist. 

97.  Das   Toroid.  —    Der  Ausbildung   einer  vollkommen   gleich- 
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förmigen  Magnetisierung  treten  immer  die  Enden  der  Magnetstäbe 
hindernd  entgegen ;  an  diesen  verlassen  die  Kraftlinien  den  molekularen 
Verband  und  zerstreuen  sich,  was  mit  einer  Divergenz  der  Molektil- 
ketten  verbunden  ist.  Um  im  Inneren  einer  Eisen-  oder  Stahlmasse 
überall  die  gleiche  Magnetisierung  herzustellen,  müssen  wir  sie  endenlos, 
also  in  sich  zurücklaufend  gestalten.  So  kommen  wir  zu  geschlosseiien 
Ringen,  welche  ringsum  derart  magnetisiert  sind,  dass  an  der  Um- 
grenzungsfläche des  Ringes  die  Kraftlinien  überall  tangential  verlaufen 
und  nirgends  heraustreten.  Solche  Ringe  von  kreisförmigem  Quer- 
schnitt und  kreisförmiger  Achse  nennt  man  Toroide  (von  französisch 
le  tore  =  Ring,  Wulst).  Da  ein  solches  Toroid  keine  Kraftlinien  aus- 
sendet, so  übt  es  auch  keine  magnetischen  Wirkungen  aus.  Sein  Feld 
beschränkt  sich  lediglich  auf  sein  Inneres. 

Dui'ch  Kreisstrich  (§  19)  können  wir  einen  solchen  geschlossenen  Bing  im 
Inneren  vollkommen  gleichförmig  magnetisieren.  Wirksamere  Mittel  lernen  wir  im 
zweiten  Abschnitt  kennen. 

98.  Das  geschützte  Toroid.  —  Auch  wenn  das  Toroid  nicht  ganz 
geschlossen,  sondern  durch  eine  Lücke  unterbrochen  ist,  können  wir 
in  ihm  eine  gleichförmige  Magnetisierung  annehmen,  vorausgesetzt,  dass 
die  Unterbrechung  eine  nicht  zu  weite  ist.  Denn  dann  werden  die  an 
der  einen  Schnittfläche  austretenden  Kraftlinien  von  der  anderen  un- 
mittelbar wieder  aufgenommen  und  verhältnismässig  nur  wenige  von 
ihnen  können  sich  in  den  Raum  hinaus  zerstreuen. 

Man  nennt  solche  fast  geschlossene,  von  Kraftlinien  durchzogene 

Ringe  „geschlitzte  Toroide". 

Die  beiden  Beispiele  einer  gleichförmigen  Magnetisierung  des  geschlossenen 
und  des  geschlitzten  Toroid  spielen  in  der  Technik  eine  grosse  Rolle.  Da  sie 
ohne  bestimmt  angebbare  Pole  sind,  ist  es  unmöglich,  die  wichtigen  an  ihnen 
auftretenden  Eigenschaften  nach  der  Theorie  der  femewirkenden  Centren  zu 
behandeln. 

99.  Magnetisches  Moment  pro  Volumeneinheit    Intensität  der 

Magnetisierung.  —  Das  Verhältnis  des  magnetischen  Momentes  eines 
gleichförmig  magnetisierten  Körpers  oder  eines  beliebigen  Stückes  des- 
selben zu  seinem  Volumen  ist  eine  ganz  bestimmte  Grösse,  welche  für 
die  Art  seiner  Magnetisierung  charakteristisch  ist.  Denn  durch  sie  ist 
die  Polstärke  der  einzelnen  Teilchen  und  die  Zahl  der  Molekular- 
magnete bestimmt. 

Man  nennt  dieses  Verhältnis  „das  magnetische  Moment  pro 
Volumeneinheit"  oder  die  Stärke,  Intensität  der  Magneti- 
sierung. Ist  m  die  Polstärke  eines  solchen  Stabes  vom  Querschnitt  (o 
und  der  Länge  /,  so  ist  die  Magnetisierungsintensität  3: 

3  =  ^  =  i^ 6) 
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Wir  können  die  Intensität  also  auch  als  Polstärke  auf  der  Flächen- 
einheit des  freien  Endes  definieren.  Wir  beachten  wegen  weiterer 
Folgerungen,  dass  nach  6)  m  =  3Sö)  ist.  Ein  Stab,  der  bis  zu  der 
Intensität  3  gleichförmig  jnagnetisiert  ist,  sendet  also  an  seinem 
JV-Ende  im  ganzen  in^cj,  pro  Flächeneinheit  4^3  Kraftlinien  aus. 

Auch  bei  einem  nar  angenähert  gleichförmig  magnetisierten  Körper  kann 
man  von  einem  magnetischen  Moment  der  Volumeneinheit,  seiner  Magnetisienings- 
intensität 3  sprechen.  Bei  einem  langen  Magnetstabe  ist  ^  in  der  ganzen  In- 
differenzzone konstant;  gegen  die  Enden  zu  ändert  sich  dieser  Wert. 

100.  Dimension  der  Magnetisierungsintensität.  —  Da  die  Magne- 
tisierungsintensität 3  durch  das  Verhältnis  eines  magnetischen  Momentes 
zu  einem  Volumen  definiert  ist,  so  hat  es  nach  §  67  die  Dimension 

j.      rv        cmVierVtsek-i  ,,      ,/      i     ^ 

dim  3  = ^ — = =  cm-  '« gr  /« sek-^ , 

cm'  " 

also  dieselbe  Dimension  wie  die  Feldstärke  §  70. 

B)  Magnetische  Influenz. 

tot.  Verliaiten  des  weiclien  Eisens  im  Felde;  Magnetisierung  durcli 

Influenz.  —  Wir  hatten  bisher  weiches  Eisen  lediglich  dazu  benutzt, 
um  magnetische  Eo-aftlinien  von  einem  Magnetpole  aus  an  entferntere 
Stellen  des  Feldes  zu  leiten.  Jetzt  wollen  wir  zeigen,  dass  auch  Eisen 
in  seinem  Inneren  bis  zu  einer  bestimmten  Intensität  magnetisiert 
werden  kann.  Der  magnetische  Zustand  dauert  hier  nur  so  lange  an, 
als  die  magnetische  Kraft  von  aussen  her  wirkt.  Wir  müssen  uns 
daher  vorstellen,  dass  sich  im  Inneren  von  Eisenmassen  magnetische 
Molekülketten  erst  in  dem  Augenblicke  ausbilden,  wo  magnetisierende 
Kräfte  zu  wirken  beginnen,  und  dass  sie  nach  dem  Aufhören  derselben 
wieder  zerfallen. 

Versuch  42.  Ein  Stab  weichen  Eisens  wird  in  einem  Stativ  vertikal  be- 
festigt, auf  sein  oberes  Ende  ein  Stück  starken  Papicres  gelegt  und  von  oben  her 
diesem  der  Pol  eines  kräftigen  Stahlmagneten  oder  magnetischen  Magazins  ge- 
nähert; das  Papier  verhindert,  dass  eine  direkte  Berührung  von  Magnet  und  Eisen 
eintritt  (Hierdurch  unterscheidet  sich  dieser  Versuch  von  dem  des  §  13,  p.  10). 
Wird  von  unten  eine  Schale  mit  Eisen feilicht  herangebracht,  so  zeigt  das  Eisen 
magnetische  Eigenschaften  so  oft  es  sich  in  dem  Bereiche  des  Kraftlinienverlaufes 
des  Dauermagneten  befindet;  es  wird  „temporär"  ein  Magnet. 

Versuch  43.  Vor  dem  iV-Pole  eines  kräftigen  Stabmagneten  wird  ein 
schmales,  aber  gleich  hohes  Stück  weichen  Eisens,  über  beide  ein  Kartonblatt  ge- 
legt, und  auf  diesem  das  Kraftlinienbild  erzeugt.  Das  Eisenstück  zieht  die  Kraft- 
linien zu  sich  hin,  sie  treten  an  dem  dem  Magneten  näheren  Ende  ein,  an  dem 
entfernteren  aus.  Das  erstere  wirkt  also  als  Sinkstelle,  das  entferntere  als  neuer 
Quellpunkt.  Es  ist  gerade  so,  als  ob  am  näheren  Ende  das  Eisenstück  einen  5-Pol 
erhalten  hätte,  am  anderen  einen  n-Pol.  Legt  man  das  Eisen  vor  den  iS-Pol  des 
Magneten,  so  tritt  das  Umgekehrte  ein. 
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Versuch  44.  In  beiden  Lagen  untersucht  mau  den  Kraftlinien  verlauf  in  der 
Umgebung  des  Eisenstückes  mit  der  Nadel  Fig.  7,  p.  28  und  zeichnet  den  Kraft- 
linienverlauf. 

Versuch  45.  Man  legt  einen  dünnen  Stab  aus  weichem  Eisen  zwischen  die 
Pole  zweier  kräftiger  Magnete,  ohne  dieselben  zu  «berühren.  Eisenfeilicht  zeigt  an 
den  Enden  des  Eisenstabes  das  Vorhandensein  von  Polen  an.  Nun  zerschneidet 
man  ihn,  ohne  ihn  aus  dem  Felde  zu  nehmen,  in  einzelne  Stücke,  die  man  mit  ge- 
ringen Zwischenräumen  zu  einer  fortlaufenden  Kette  ordnet  Zwischen  je  zwei 
Enden  haben  sich  Pole  ausgebildet,  welche  den  Kraftlinienstrom  von  Stück  zu 
Stück  weitergeben  wie  bei  einem  Magnetstabe.  Entfernt  man  die  Dauermagnete, 
so  ist  die  Polarität  der  Stücke  verschwunden. 

In  dem  Felde  eines  Magneten  ändert  weiches  Eisen  den  Lauf  der 
Kraftlinien  dadurch  ab,  dass  es  an  einem  seiner  Enden  eine  Sinkstelle, 
am  anderen  einen  Quellpunkt  ausbildeti  und  so  selbst  als  Magnet  er- 
scheint, der  dem  erzeugenden  Pole  immer  die  entgegengesetzte  Polarität 
zukehrt.  Man  nennt  diesen  Vorgang  ,, Magnetisierung  durch 
Influenz". 

Die  Magnetisierung  verschwindet,  sowie  der  influenzierende  Magnet  entfernt 
wird;  doch  bleibt  gewöhnlich  eine  Spur  derselben  zurück:  „Remanenz".  So  ist 
der  Magnetismus  des  natürlichen  Magneteisens  wahi-scheinlich  der  erdmagnetischeu 
Wirkung  zuzuschreiben. 

Auch  Stahl  lässt  sich  durch  Influenz  magnetisieren. 

Versuch  46.  Zwischen  die  ungleichnamigen  Pole  zweier  kräftiger  in  gegen- 
seitige Verlängerung  gelegter  Magnetstäbe  wird  eine  unmagnetische  Stahlstrick- 
nadel gehalten,  doch  so,  dass  sie  die  Pole  nicht  berührt.  Klopft  man  sie  mit  einem 
Holzhammer,  urti  für  einige  Augenblicke  den  molekularen  Verband  in  ihr  zu  lockern, 
80  zeigt  sie  sich  nach  dem  Herausnehmen  aus  dem  Felde  dauernd  magnetisiert. 

Versuch  47.  Hält  man  einen  unmagnetischen  Stahlstab  in  die  Richtung 
der  erdmagnetischen  Kraft  und  schlägt  mit  einem  Hammer  einige  Male  auf  sein 
oberes  Ende,  so  kann  man  an  seinen  beiden  Enden  magnetische  Pole  schon  mit 
einer  massig  empfindlichen  Bussole  nachweisen. 

Auf  die  Influenz  muss  man  Rücksicht  nehmen,  wenn  man  prüfen 
will,  ob  ein  Stück  Eisen  oder  Stahl  magnetisch  ist  oder  nicht.  Nähert 
man  es  den  Polen  einer  empfindlichen  Bussole,  so  sammelt  es  in  jedem 
Falle  die  von  dieser  ausgehenden  Kraftlinien;  jedes  Polende  wird  also 
zu  dem  Stück  durch  den  Zug  längs  der  Kraftlinien  hingezogen.  Nur 
wenn  die  Linien  eines  Poles  der  Nadel  von  einer  Stelle  des  Stückes 
zurückgestossen  werden,  kann  man  sicher  sein,  dass  dieses  schon  vorher 
Kraftlinien  ausgesendet  hat,  also  sein  Inneres  einen  gewissen  Grad  von 
Magnetisierung  besass. 

102.  Magnetische  Schirmwirkung.  —  Dass  der  Kraftlinienverlauf 
eines  Feldes  durch  Influenz  abgeändert  werden  kann,  ist  besonders 
dann  wichtig,  wenn  man  Kraftlinien  an  irgend  einer  Stelle  konzen- 
trieren oder  im  Gegenteil  sie  von  Kraftlinien  säubern  will,  um  sie 
„magnetisch  zu  schirmen".    Wir  geben  hier  einige  typische  und  prak- 
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tisch  wichtige  Fälle  als  Beispiele,  indem  wir  einen  Bing  aus  weichem 
Eisen  in  das  Feld  bringen. 

a)  Kraftlinienverlauf  in  einer  durah  die  Bingachse  gehen- 
den Ebene.  Wir  stellen  den  Ring  vertikal  zwischen  die  Polenden 
eines  aufrecht  stehenden  Hufeisenmagneten. 

Ein  Hufeiseumagnet  von  8  —  10  cm  Schenketweite  wird  in  einem  als  Fuas 
dienenden  Holzklötze  so  befestigt,  dass  die  Schenkelenden  vertikal  nach  oben 
stehen.  Über  diese  wird  ein  Brett  geschoben,  in  dem  zwei  Ausschnitte  für  deu 
Magneten  und  zwischen  diesen  eine  Längsvertiefung  zur  AufDahme  des  Eiseiiringes 
angebracht  sind.  Der  Bing  hat  die  Form  eines  kurzen  Cylinders  (Trommel)  von 
4  —  5  cm  Durchmesser  und  2  —  3  cm  Breite.  Der  Ringdurchmesser  wird  in  die 
Verbindungslinie  der  Magnetpole  gestellt.  Damit  man  den  Verlauf  der  Kraftlinien 
bis  in  das  Innere  des  Ringes  hinein  verfolgen  kann,  wird  in  diesem  ein  Stuck 
Kartonpapier  von  entsprechender  Grösse  in  horizontaler  Richtung  eingeklemmt. 

Die  Kraftlinien  gehen  von  beiden  Magnetpolen  nach  dem  Binge 
hin  und  mUnden  in  die  nächstliegenden  Teile  desselben  ein.  Er 
sammelt  die  Kraftlinien  in  grosser  Zahl,  so  dasa  auch  entferntere  heran- 
biegen und  sogar  von  innen  her  in  das  Ringmaterial  eindringen. 

Dieses  Kraftliniensammeln  an  einer  solchen  Eisentrommel  spielt  bei  der 
Dynamomaachinenkonstniktion  eine  grosse  Rolle. 

b)  Eraftlinienverlauf  in  der  Ringmittelebene. 

Man  legt  den  Ring  horizontal  auf  das  Brett,  wie  es  Fig.  31  von  oben  gesehen 
zeigt  and  ein  Kartonhlatt  mit  kreisförmigem  Ausschnitt  über  denselben;  in  das 
Ringinnere  legt  man  aufsein  Stück  Kork  von  der  Höhe  der  das  Brett  über- 
ragenden Schenkclendeu  eine  kreisförmige  Papierscheibe. 

Vergleicht  man  das  Eraftlinienbild  Fig.  31  mit  Fig.  3,  welche  den 
Kraftlinien  verlauf  zwischen  den  beiden  Polen  ohne  Bing  veranschaulicht, 
so  sieht  man,  wie  sich  die 
aus  dem  n-Pole  austreten- 
den Kraftlinien  sofort  zn 
dem  Binge  wenden  und 
sich  auch  aus  entfernteren 
Teilen  des  Feldes  zu  seiner 
Peripherie  hinziehen,  wo 
sie  zu  enden  scheinen.  Wir 
wissen,  dass  sie  sich  durch 
sein  Inneres  fortpflanzen, 
welches     vermöge     seiner 

grösseren      Permeabilität  p.     .- 

einen  bequemeren  Durch- 
gang als  das  umgebende  Feld  darbietet  Auf  der  anderen  Seite  treten  sie 
alle  mit  analoger  Krümmung  wie  beim  Eintritt  wieder  aus  und  ziehen 
dem  «-Pole  zu.     Oben  und  unten  finden   sich  am  Ringe  Punkte,  an 
denen  die  Kraftlinien  nicht  mehr  einlaufen,  sondern  dem  Mantel  parallel 
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gehen;  daselbst  befinden  sich  also  zwei  Indifferenzzonen  //  des 
magnetisierten  Ringes. 

Im  Inneren  sehen  wir  die  Eisenteilchen  gar  nicht  mehr  von  rich- 
tenden magnetischen  Kräften  ergrififen;  sie  liegen  hier  vollkommen 
regellos  durcheinander.  Wiewohl  dasselbe  kräftigen  Magnetpolen  so 
nahe  liegt,  ist  es  doch  völlig  vor  magnetischer  Wirkung  geschützt. 
Hierauf  beruht  eine  sehr  wichtige  Eigenschaft  solcher  Mäntel  aus 
weichem  Eisen:  Sie  wirken  als  Schirme  magnetischen  Kräften 
gegenüber. 

Wir  verstehen  jetat  auch  das  abweichende  Verhalten  einer  Platte  von  weichem 
Eisen  bei  dem  Versache  27:  Das  Eisen  hatte  die  Kraftlinien  des  ablenkenden 
Magnetstabes  in  sich  aufgenommen  und  nach  seinen  Bändern  weitergeleitet,  so 
dass  die  Wirkung  auf  den  beweglichen  Versuchsmagneten  ausblieb  oder  doch  sehr 
gering  wurde. 

103.  Schirmung  einer  Magnetnadel  durcli  weiclies  Eisen.  —  Die 

ans  dem  Kraftlinienverlaufe  sich  ergebende  schützende  Wirkung  weicher 
Eisenmassen  selbst  vor  kräftigen,  meist  störenden  magnetischen  Wir- 
kungen ist  so  wichtig,  dass  wir  durch  direkte  Messung  für  einen  ge- 
gebenen Fall  ihre  Grösse  bestimmen  wollen: 

Versuch  48.  Über  ein  stark  magnetisiertes  Magnetstäbchen  von  ca.  3  cm 
Länge  wird  ein  nach  unten  gebogener  Streifen  Kartonpapier  befestigt,  dessen  untere 
Enden  horizontal  umgebogen  sind.  Das  Stäbchen  wird  mit  einem  Kömerpunkte 
nahe  seiner  Mitte  auf  eine  Nadelspitze  gestellt;  durch  das  Gewicht  des  Karton- 
streifens wird  der  Schwerpunkt  genügend  weit  nach  unten  verlegt,  so  dass  das 
Stäbchen  nicht  herabfällt,  sondern  sich  in  der  Horizontalebene  auf  der  Nadel 
dreht  Diese  wird  von  einem  kleinen  Holzsäulchen  getragen,  welches  auf  einem 
Fusse  vertikal  befestigt  ist.  Von  starkem  Eisenrohre  (Gasleitungsrohr)  von  etwa 
3Vs  cm  lichter  Weite  schneidet  man  ein  etwa  10  cm  langes  Stück  ab  und  glüht 
es  gut  aus. 

Man  legt  die  ungleichnamigen  Pole  zweier  kräftiger  Stabmagnete  einander 
so  gegenüber,  dass  man  das  Rohrstück  noch  bequem  zwischen  sie  bringen  kann; 
dabei  sollen  die  Magnetstäbe  in  gegenseitiger  Verlängerung,  bei  rechteckigem 
Querschnitt  auf  der  hohen  Kante  liegen. 

Stellt  man  die  Nadel  mitten  zwischen  beide  Pole  in  der  Höhe  der  Achsen 
beider  Stäbe,  so  misst  das  Quadrat  ihrer  Schwingungszahl  N  nach  §  75  die  Stärke 
des  angenähert  homogenen  Feldes  zwischen  den  Magnetpolen. 

Nun  schiebt  man  von  oben  her  den  Eisenmantel  über  die  Nadel,  ohne  an  sie 
anzustossen  und  nur  so  tief,  dass  die  Kartonenden  unten  vorstehen:  Die  Schwin- 
gungen erfolgen  sehr  viel  langsamer;  werden  jetzt  n  in  derselben  Zeit  ausgeführt, 
so  ist  die  Feldstärke  im  Verhältnis  von  iV*:n*  durch  den  Schutzmantel  herab- 
gesetzt. Die  Schwingungen  bleiben  durch  den  Papierstreifen  selbst  für  ein  grösseres 
Auditorium  verfolgbar.  Das  Stäbchen  an  einem  Faden  aufzuhängen,  empfiehlt 
sich  weniger,  weil  es  leicht  an  die  Innenwand  des  Eisencylinders  gezogen  und  dort 
festgehalten  wird. 

Bei  feinen  Messungen,  bei  denen  magnetische  Wirkungen  von  Starkstrom- 
anlagen der  Technik,  sei  es  direkt,  sei  es  durch  die  in  der  Erde  „vagabundieren- 
den" Rückströmungen  in  unseren  Verkehrscentren  sich  immer  mehr  störend  geltend 
machen,  ist  der  eiserne  Magnetschirm  ein  wichtiges  Schutzmittel. 
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104.   BegrifT  der  magnetischen  Polarisation.  —  Farabay  zeigte, 

dass  nicht  nur  Stahl  und  weiches  Eisen,  sondern  alle  Substanzen  bis 
zu  einer  bestimmten  Intensität  magnetisierbar  sind;  nur  müssen  bei 
diesen  die  magnetisierenden  Kräfte  meist  sehr  gross  sein,  wenn  die 
Magnetisierungsintensität  nachweisbare  Werte  annehmen  soll.  Wir 
können  also  alle  Zwischenmittel,  welche  ein  Magnetfeld  erfüllen,  als 
von  Molekülketten  durchzogen  ansehen.  Dann  müssen  sich  diese 
Medien  aber  in  einem  gewissen  Zwangs-  oder  Spannungszustande  be- 
finden; denn  die  an  den  kleinsten  Teilchen  geweckten  Polaritäten 
wirken  aufeinander.  Man  spricht  daher  von  einem  gewissen  Zu- 
stand der  „magnetischen  Polarisation'^  in  dem  Stahl,  weiches  Eisen, 
sowie  alle  anderen  Substanzen  sich  befinden,  wenn  sie  magnetischen 
Wirkungen  ausgesetzt  sind.  Es  entsteht  die  Frage,  ob  wir  uns  diese 
Zwangszustände  in  einem  magnetisch  polarisierten  Medium  so  be-^ 
schaffen  denken  können,  dass  sich  aus  ihnen  die  Zug-  und  Druck- 
wirkungen erklären,  welche,  wie  wir  oben  zeigten,  längs  und  quer  zu 
den  das  Medium  durchziehenden  Kraftlinien  auftreten.  Wir  betrachten 
zunächst  zwei  nebeneinander  liegende  im  gleichen  Sinne  polarisierte 
Elemente. 

Versuch  49.  Zwei  dünne,  nur  wenige  Centimeter  lange  Stäbchen 
aus  weichem  Eisen  tragen  an  einem  Ende  Ösen,  mit  denen  sie  an 
lange  dünne  Seidenfäden  geknüpft  sind.  Lässt  man  sie  in  gleicher 
Höhe  nebeneinander  herabhängen  und  nähert  sie  einem  kräftigen  Stab- 
magnetpole, so  spreizen  sie  auseinander.  Beide  nehmen  einen  Teil  des 
von  dem  Magnetpole  ausgehenden  Kraftflusses  auf  und  erhalten  da- 
durch an  ihren  unteren  Enden  dem  Pole  entgegengesetzte,  an  ihren 
oberen  Enden  gleichsinnige  Influenzpole.  Die  gleichnamigen  Pole  unten 
und  oben  stossen  aber  die  Stäbe  selbst  voneinander  zurück;  es  tritt 
ein  Querdruck  auf,  welcher  einer  Komponente  der  Schwerkraft  das 
Gleichgewicht  hält. 

Denkt  man  sich  ein  Medium  aus  lauter  nebeneinander  liegenden 
Ketten  solcher  Elemente  zusammengesetzt,  so  müssen  die  einzelnen 
Ketten  ähnliche  Querdrucke  aufeinander  ausüben.  Gerade  sie  be- 
zeichnen aber  den  Weg,  den  der  magnetische  Kraftfluss  durch  das 
Medium  hindurch  einschlägt.  Aus  der  Polarisation  der  einzelnen 
Elemente  ergiebt  sich  demnach  ein  Querdruck  zu  den  Kraftlinien. 

Man  könnte  versucht  sein,  auch  den  Zug  längs  der  Kraftlinien  in 
ähnlicher  Weise  zu  erklären.  Denn  wir  sehen  bei  jedem  Stabmagneten, 
wie  Kraftlinien  auch  an  dem  Stücke  entlang  von  einem  Pole  zum  an- 
deren gehen;  die  beiden  Pole  desselben  Stückes  müssen  anziehende 
Wirkungen  aufeinander  ausüben.    Wenn  die  Eisenfeilichtketten  zwischen 

Ebsrt,  Kraftfelder.  7 
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zwei  kräftigen  Polen  sich  beim  Klopfen  zusammenziehen  und  immer 
mehr  in  das  Innere  des  Feldes  hineinrücken,  so  können  wir  einen  Teil 
dieser  Wirkung  auf  den  Verkürzungszug  der  in  der  Richtung  der 
Ketten  aneinander  gereihten  polarisierten  Teilchen  zurück- 
führen. 

Doch  ist  diese  Erklärung  nar  eine  scheinbare,  da  gerade  das  zu  Erklärende, 
der  Kraftlinienzug,  schon  vorausgesetzt  wird.  Die  Annahme  einer  Polarisation 
allein  vermag  also  die  Mechanik  der  Druck-  und  Zugwirkungen  im  Felde  noch 
nicht  zu  erklären.  Darum  hat  man  eine  weitere  Analyse  des  Vorgangs  versucht 
und  hat  die  später  zu  besprechenden  mechanischen  Bilder  ersonnen. 

105.   Paramagnetteche  und  diamagnetische  Substanzen.  —  Nicht 

alle  Substanzen  verhalten  sich  wie  das  weiche  Eisen,  dass  sie  die  aus 
dem  Medium  der  umgebenden  Luft  an  sie  herantretenden  Magnetkraft- 
linien verdichten.  Wir  hatten  schon  früher  (§  14)  diese  Ek-scheinung 
auf  eine  grössere  Durchlässigkeit  des  weichen  Eisens  für  Kraftlinien 
zurückgeftlhrt.  Gewisse  Substanzen,  wie  z.  B.  das  Wismut,  haben 
eine  geringere  magnetische  Permeabilität  als  die  umgebende  Luft.  Vor 
ihnen  weichen  die  aus  der  Luft  kommenden  Elraftlinien  aus  und  nehmen 
zum  grossen  Teil  ihren  Weg  durch  dieselbe.  Man  nennt  sie  „dia- 
magnetische Medien^'  im  Gegensatz  zu  „paramagnetischen'',  die  sich 
wie  das  weiche  Eisen  verhalten. 

Modelle  paramagnetischer  und  diamagnetischer  Körper  im  homo- 
genen Felde.    Wir  wollen  die  grössere  Permeabilität  der  paramagnetischen,  die 

geringere  der  diamagnetischen  Substanzen 
und  die  dadurch  bewirkte  Änderung  des 
Kraftlinienverlaufes  eines  homogenen  Feldes 
durch  zwei  Modelle  illustrieren: 

Auf  zwei  rechteckige  Bretter  von  4S  cm 
Länge  und  24  cm  Breite  (Fig.  32j  sind  an 
den  Schmalseiten  je  zwei  2  cm  hohe  Leisten 
befestigt,  von  denen  die  eine  rot,  die  andere 
blau  angestrichen  ist  Sie  stellen  die  Pole  n 
und  s  eines  Magneten  dar.  In  der  Mitte  der 
Bretter  sind  Holzklötze  von  etwa  15  cm 
Länge  und  10  cm  Breite  befestigt.  Durch 
die  Randleisten  sind  Drähte  gesteckt,  an 
denen  Pfeile  im  Sinne  n — s  angelötet  sind; 
sie  stellen  die  E^Minien  dar.  Am  Rande, 
oben  und  unten,  ziehen  sie  von  einer  Leiste 
zu  der  gegenüberliegenden  direkt  hinüber;  in 
der  Mitte  aber  gehen  kürzere  Drähte  zu  den  Holzklötzen.  Alle  sind  in  der  aus 
der  Figur  ersichtlichen  Weise  gebogen. 

Aus  dem  Elraftlinienverlaufe  Fig.  32  ergiebt  sich  folgendes: 

a)    Bei    den    paramagnetischen    Substanzen    wie    Eisen   (Fe), 

drängen  sich  die  vom  Nordpole  n  ausgehenden  Kraftlinien  gegen  den 

in  der  Mitte   des  Feldes  liegenden  Körper   zusammen,    nehmen   zum 


Fig.  32. 
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grossen  Teile  durch  diesen  ihren  Weg  und  divergieren  erst  wieder  beim 
Austreten  aus  dem  ^^Paramagaetikum^^  Dem  n-  und  «-Pole  des 
Magneten  gegenüber  entstehen  also  Sinkstellen  und  Quellpunkte,  d.  h. 
entgegengesetzte  Pole.  Ist  der  Körper  im  Felde  drehbar,  so  sucht  ihn 
der  Eraftlinienzug  parallel  der  Verbindungslinie  n — s  zu  stellen: 
„achsiale",  besser  „polare  Stellung". 

b)  Bei  den  diamagnetischen  Substanzen  wie  Wismut  (Bi)  werden 
die  vom  Nordpole  ausgehenden  Kraftlinien  von  dem  benachbarten  Ende 
des  Körpers  zurückgedrängt,  als  wäre  hier  ein  gleichnamiger  Pol  vor- 
handen; sie  nehmen  ihren  Weg  vornehmlich  durch  das  umgebende 
Medium,  welches  sie  leichter  durchdringen  können.  Auf  der  anderen 
Seite  gehen  die  Kraftlinien  wieder  zusammen,  sowie  sie  an  dem  Dia- 
magnetikum  vorbei  sind,  gerade  als  ob  sie  hier  von  einer  Sinkstelle 
angesaugt  würden. 

Dem  n-Pole  des  Magneten  gegenüber  scheint  ein  Quellpunkt,  also 

wieder  ein  »-Pol  aufzutreten,  dem  «-Pol  gegenüber  eine   Sinkstelle, 

ein  «-Pol.     Wenn  der  Körper   drehbar  ist,  wird  ihn  also  der  Kraft- 

-linienquerdruck    senkrecht    zu   der  Verbindungslinie   n — s   zu   stellen 

suchen:  „äquatoriale  Stellung^^ 

Die  polare  Stellung  der  paramagnetischeu,  die  äquatoriale  der  diamagnetischen 
Substanzen  kann  man  durch  kurze,  an  dännen  Goconfäden  aufgehängte  Stäbchen 
aus  dem  betreffenden  Materiale  demonstrieren.  Die  Erzeugung  der  dazu  nötigen  sehr 
starken  Felder  werden  wir  erst  im  zweiten  Abschnitt  besprechen. 

Das  Verhalten  der  beiden  Arten  von  Substanzen  den  Kraftlinien  gegenüber 
kann  man  durch  das  folgende  Beispiel  von  Fliissigkeitsbewegungen  recht  anschaulich 
machen :  Ein  geradliniger  flacher  breiter  Wassergraben  sei  dicht  mit  Schilfbewachsen, 
so  dass  der  Strömung  in  dem  ganzen  Bette  ein  grosser  Widerstand  geboten  wird. 
Schachtet  man  in  der  Mitte  ein  rechteckiges  Stück  aus  und  entfernt  hier  alle  Hin- 
dernisse, so  werden  sich  die  Wasserfäden  nach  dieser  Stelle  grösserer  Permeabilität 
zusammenziehen  wie  die  Kraftlinien  beim  weichen  Fe  (Fig.  82).  Stellen  sich  um- 
gekehrt dem  Wasserstrome  keine  Hindemisse  entgegen,  und  ist  nur  in  der  Mitte 
eine  Schilfinsel,   so  umgehen  die  Wasserfäden  den  grösseren  Widerstand  wie  die 

Kraftlinien  das  Bi. 

•* 

Ändert  man  die  Permeabilität  des  umgebenden  Mediums,  so  muss 
man  demnach  den  Paramagnetismus  eines  Körpers  in  Diamagnetismus 
überfahren  können  und  umgekehrt;  man  sieht  dann  den  Körper  aus 
der  polaren  in  die  äquatoriale  Stellung  zwischen  denselben  Polen 
tibergehen. 

C)   Magnetisoher  Induktionsfluss. 

106.  Magnetische  Induktion.  —  Im  Inneren  eines  magnetischen 
Körpers  findet  eine  Kraftlinienverkettung  von  Molekül  zu  Molekül  statt. 
Ist  die  Magnetisierung  eine  gleichförmige,  so  wird  diese  innere  Kraft- 
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linienströmuiig  durch  die  Intensität  ^  gemessen  (§  99).  Befindet  sich 
ein  solcher  Körper  in  einem  Magnetfelde  von  der  Stärke  §,  so  lagert 
sich  über  die  Strömung  im  Inneren  noch  der  ErafUinienstrom  des 
äusseren  Feldes,  der  durch  die  Anzahl  Kraftlinien  ip  auf  den  cm*  ge- 
messen wird. 

Wir  werden  später  sehr  einfache  Hilfsmittel  kennen  lernen,  welche  solche 
Übereinanderlagerungen  von  Feldern  ermöglichen. 

Für  den  magnetischen  Zustand  ist  die  Gesamtsumme  der  Kraft- 
linien maassgebend.  Die  wichtige  Grösse,  welche  diese  misst,  nennt 
man  die  magnetische  ,,Induktion'^  Um  ihre  Bedeutung  möglichst  klar 
hervortreten  zu  lassen,  knüpfen  wir  au  ein  einfaches  Beispiel  an.  Ge- 
geben sei  ein  bis  zur  Intensität  3  gleichförmig  magnetisiertes  Toroid. 
Wir  schlitzen  es  an  einer  Stelle  auf,  doch  sei  die  Unterbrechung  so 
schmal,  dass  die  Gleichförmigkeit  seiner  Magnetisierung  darunter  nicht 
leidet.  Dann  überbrücken  nach  §  99  4jt!3  Kraftlinien  jeden  cm*  der 
Lücke;  sie  setzen  sich  in  gleicher  Zahl  durch  das  Innere  hindurch 
fort.  Wir  lagern  über  diesen  inneren  Kraftlinienstrom  noch  einen 
durch  äussere  magnetische  Ursachen  hervorgerufenen.  Derselbe  ent- 
halte ip  Kraftlinien  auf  jedem  cm*,  die  äussere  Feldstärke  sei  also 
gleich  ^  absoluten  Einheiten. 

Dann  finden  wir  in  der  Lücke  in^  +  ^  Kraftlinien  auf  jedem  cm*. 
Diese  Kraftlinienströmung  setzt  sich  in  das  Innere  fort.  Der  magne- 
tische Zustand  ist  also  durch  die  Zahl 

93  =  4;r3  +  ip, 7) 

der  magnetischen  Induktion  charakterisiert. 

Da  alle  Substanzen  bis  zu  einem  gewissen  Grade  ^  magnetisierbar 
sind,  so  erkennt  man,  dass  diese  Grösse  f&  eigentlich  immer  die  maass- 
gebende  ist;  wenn  wir  bisher  die  Betrachtungen  an  die  Feldstärke  § 
anknüpften,  so  setzten  wir  stillschweigend  3  =  0,  was  bei  der  geringen 
Magnetisierbarkeit  der  Luft,  die  in  den  meisten  Fällen  das  Feldmediura 
bildete,  gestattet  war. 

107.  Dimension  der  magnetisclien  Induiction.  —  Da  der  Zahlen- 
faktor 4  n  dimensionslos  ist,  so  stellt  sich  ^  als  Summe  zweier  Grössen 
3  und  ^  dar,  welche  beide  dieselbe  Dimension  cm-V«gr'«sek-^  (§  100 
und  §  70)  haben;  die  magnetische  Induktion  $  hat  also  dieselbe 
Dimension  wie  Magnetisierungsintensität  einerseits  und  Feldstärke 
andererseits.  Wenn  wir  58  =  4  ;r  3  +  ^  schrieben,  setzten  wir  voraus, 
dass  die  von  3  herrührenden  Kraftlinien  dieselbe  Richtung  wie  die 
darüber  gelagerten  §  Kraftlinien  der  äusseren  magnetischen  Ursachen 
hatten.     Wären  sie  von  entgegengesetzter  Richtung  gewesen,  so  hätten 
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wir  ^  abziehen  müssen.  83  hat  demnach  auch  einen  bestimmten  Rich- 
tnngssinn,  gerade  Wie  die  Feldstärke  ^. 

108.  induktionsröhren  und  Induktionsfluss.  —  Zeichnen  wir  Linien, 
deren  Tangentenrichtung  in  jedem  Punkte  mit  der  Richtung  der  magne- 
tischen Induktion  zusammenfällt,  so  erhalten  wir  sogenannte  „Induk- 
tionslinien". Wie  bei  den  Kraftlinien  misst  die  Zahl  der  durch  die 
Flächeneinheit  gehenden  Linien  die  Stärke  der  Induktion.  Jedes  von 
Induktionslinien  vollkommen  umhüllte  röhrenartige  Gebilde  können  wir 
als  „Induktionsröhre'*  bezeichnen. 

Das  Produkt  von  Induktion  93  mal  dem  Röhrenquerschnitt  ft>  wird 
nach  Analogie  des  KraMusses  als  ,Jnduktionsfluss''  I  zu  bezeichnen 
sein  7  =  93  ö>.  Da  wir  es  nach  §  106  immer  mit  Induktion  zu  thun  haben, 
ßo  können  wir  in  einem  Felde  eigentlich  nur  Induktionsröhren  zeichnen, 
und  alle  Diagramme  des  5.  Kapitels  sind  eigentlich  Induktionsfluss- 
diagramme. Nur  wenn  wir  für  ein  Medium  93  =  §  setzen  dtlrfen,  geht 
der  Induktionsfluss  in  den  Kraftfluss  über;  da  dies  bei  schwach  magne- 
tisierbaren  Substanzen  (Luft)  möglich  ist,  durften  wir  unsere  Dia- 
gramme als  Kraftflussdiagramme  bezeichnen.  Im  allgemeinen  ist  daher 
der  Induktionsfluss  I  längs  derselben  Röhre  konstant. 

109.  Maass  der  magnetischen  Permeabilität.  —  Die  magnetische 
Induktion  8)  bietet  ein  bequemes  Hilfsmittel,  um  die  magnetische 
Permeabilität  ziöermässig  auszudrücken.  Da  93  die  Gesamtzahl  von 
Kraftlinien  darstellt,  welche  die  Querschnittseinheit  eines  in  einem 
Magnetfelde  befindlichen  Körpers  durchsetzt,  so  giebt  das  Verhältnis 

i«  =  93/«) 8) 

ein  Maass  dafür,  wie  stark  der  Körper  die  Kraftlinien  des  Feldes  § 
zu  sich  herangezogen  und  in  sich  verdichtet  hat.  Diese  Wirkung  des 
Körpers  führten  wir  auf  seine  grössere  Permeabilität  zurück.  Wir 
messen  sie  daher  durch  das  Verhältnis  der  wirklichen  Gesamtzahl  S8 
der  Kraftlinien  zu  der  durch  die  Flächeneinheit  gehenden  Linienzahl  ^, 
wie  sie  auftreten  würde,  wenn  die  Substanz  nicht  in  dem  Felde  vor- 
handen wäre.  Da  93  und  ^  von  derselben  Dimension  sind,  so  ist 
die  Permeabilität  jti  dimensionslos,  d.  h.  eine  reine  Zahl.  Setzen 
wir  sie  für  das  Medium,  in  dem  wir  gewöhnlich  arbeiten,  für  Luft 
gleich  1,  so  ist 

für  alle  paramagnetischen  Substanzen  /u  >  1,' 
für  alle  diamagnetischen  Substanzen     jw  <  1. 

Beispielsweise  kann  für  weiches  gutes  Schmiedeeisen  f*  Werte  bis 
zu  2000  —  3000  erreichen,  für  Wismut  dagegen  ist  fi  =  0,99982.     Für 
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ein  Medium  von  der  Permeabilität  /i  »  1  geht  der  Induktionsfluss  in 
den  Kraftfluss  über,  die  Induktionsröhren  durchschneiden  den  Feld- 
raum genau  so  wie  die  Kraftröhren. 

HO.  Die  Su8Ceptibiiität.  —  Wie  wir  im  vorigen  Paragraphen  die 
Induktion  zur  Feldstärke  in  direkte  Beziehung  setzten,  so  empfiehlt  es 
sich  für  gewisse  Betrachtungen  die  Intensität  der  Magnetisierung  3 
mit  der  Feldstärke  §  zu  vergleichen.  Man  nennt  das  Verhältnis  von 
Intensität  3  zu  Feldstärke  §  die  magnetische  „Susceptibilität"  x,  so  dass 

x  =  ^l^ 9) 

ist.  Diese  Susceptibilität  ist  also  nach  unserer  Annahme  für  Luft 
gleich  ,0; 

für  paramagnetische  Substanzen  ist  x  positiv  {x  >  0), 
für  diamagnetische  Substanzen  ist  x  negativ    (x  <  0). 

Bei  weichem  Eisen  liegt  der  Wert  von  x  zwischen  200  und  300. 
Da  3  und  §  von  gleicher  Dimension  sind,  so  ist  auch  x  wie  fx  eine 
reine  Zahl. 

111.  Beziehungen  zwlsclien  Permeabilität  und  Susceptibiiität.  — 

Da  die  Permeabilität  fx  =  89/$,  die  Susceptibiiität  x  =  S/ip  und  89  = 
4  ff  3  +  §  ist,  so  ist 

oder 

ju=  1  +  4ffx 10) 

Umgekehrt  ist 

x=^* 11) 

Diese  Formeln  gestatten,  die  eine  der  beiden  den  magnetischen 
Zustand  charakterisierenden  Zahlen  /a  oder  x  aus  der  anderen  zu  be- 
rechnen.    Bald  ist  die  eine,  bald  die  andere  bequemer  zu  verwenden. 

Beide  Grössen  ft  und  x  sind  nicht  wirkliche  Konstanten,  sie  hängen  vielmehr 
selbst  wieder  von  der  Feldstärke  ^  ab,  so  dass  dieselbe  Substanz  im  allgemeinen 
in  starken  und  in  schwachen  Magnetfeldern  etwas  andere  Permeabilität  und  Sus- 
ceptibiiität aufweist. 

B)   Beb  OmndgeBetz  des  magnetisohen  InduktionsfluBBes. 

112.  Der  magnetische  Kreis.  —  Wenn  wir  oben  die  magnetische 

Induktion  83  durch  die  Summe  83  =  4i7r3  +  $  definierten,  hatten  wir 
eine  bestimmte  Stelle  des  Feldes  im  Auge,  an  der  sich  die  magne- 
tischen Zustände  des  inneren  Kraftlinienstromes  und  des  äusseren 
Feldes   übereinander  lagerten.     In  vielen,  namentlich  praktisch  wich- 
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tigen  Fällen  hat  es  sich  aber  als  zweckmässiger  erwiesen,  den  in  sich 
zurücklaufenden  Kraftlinienstrom  als  Ganzes  zu  betrachten.  Dies  ist 
möglich,  da  wir  eine  Grösse  besitzen,  welche  längs  eines  Induktionslinien- 
bündels einen  konstanten  und  für  dieses  charakteristischen  Wert  be- 
sitzt: den  Induktionsfluss  i  =  SBcö.  Der  Induktionslinienstrom  eines 
Magneten  setzt  sich  in  das  Innere  fort,  ohne  dass  Induktionslinien  ver- 
loren gehen,  noch  neue  hinzutreten;  die  Gesamtzahl  von  Linien  (ge- 
messen durch  SB)  ändert  sich  nicht.  Für  die  Induktionsröhren  gilt  —  wie 
für  die  Krattröhren  im  Medium  von  der  Permeabilität  1  — ,  dasselbe  Er- 
haltungsgesetz in  Bezug  auf  den  Induktionsfluss.  Es  ist  allgemeiner  als 
das  Gesetz  von  der  Erhaltung  des  Kraftflusses,  da  es  die  Fälle  mit 
umfasst,  in  denen  Medien  mit  verschiedener  Permeabilität  fi  aneinander 
grenzen  und  dadurch  Sinkstellen  und  Quellpunkte  auftreten.  Wo  In- 
duktionsröhren aus  einem  Medium  von  geringer  Permeabilität,  z.  B. 
Luft,  in  ein  solches  von  hoher  Permeabilität,  z.  B.  Eisen  oder  Stahl 
übergehen  (starke  Induktion  S5),  verengen  sie  sich,  wo  sie  umgekehrt 
in  ein  schwach  paramagnetisch  oder  gar  diamagnetisches  Medium  ein- 
treten (schwache  Induktion  95),  erweitem  sie  sich  entsprechend.  Eine 
solche  Induktionsröhre  ist  in  ihrer  ganzen  Länge  ein  in  sich  zurück- 
laufender, also  ringförmiger  Raum  mit  der  Eigenschaft,  dass  für  jeden 
seiner  Querschnitte  die  Grösse  7,  der  Induktionsfluss,  den  gleichen 
Wert  hat.  Legen  wir  viele  solche  Röhren  nebeneinander,  so  erhalten 
wir  sogenannte  „magnetische  Kreise". 

Hufeisenmagnete  mit  Ankerschlieseung,  geschlossene  und  geschlitzte  Toroide 
stellen  magnetische  Kreise  dar.  Die  die  Luftstrecke  an  der  Unterbrechungsstelle 
der  letzteren  durchdringenden  Kraftlinien  setzen  sich  in  das  Innere  des  Toroides 
fort-,  hier  ist  die  Induktion  sehr  viel  grösser,  da  eine  hohe  Magnetisierung  hinzu- 
tritt Die  Magnets jsteme  der  Dynamomaschinen,  die  Eisenringe  und  Eisenmäntel 
der  Transformatoren  sind  andere  solche  magnetische  Kreise. 

113.  Begriir  der  magnetomotorischen  Kraft.  —  Es  giebt  eine 
Grösse,  welche  als  Maass  der  magnetisierenden  Gesamtwirkung  längs 
einer  geschlossenen  Induktionsröhre  angesehen  werden  kann.  Bewegt 
sich  der  Einheitspol  +  1  an  einer  Stelle,  wo  die  Feldstärke  §  Ein- 
heiten beträgt,  um  einen  Weg  s  in  der  Richtung  der  magnetischen  Kraft 
vorwärts,  so  wird  von  dieser  die  Arbeit  ^  X  s  geleistet  (Kraft  mal 
Weg).  Legt  der  Einheitspol  in  der  Induktionsröhre  neue  Wegstrecken 
in  der  gleichen  Weise  zurück,  so  werden  wieder  Arbeiten  geleistet, 
welche  sich  addieren  lassen.  Hat  der  Pol  einen  vollen  Umgang  durch 
die  Röhre  von  einem  Ausgangspunkt  aus  bis  zu  diesem  zurück  voll- 
endet, so  ist  eine  ganz  bestimmte  für  die  Induktionsröhre  charakte- 
ristische Gesamtarbeit  geleistet  worden.  Man  hat  sie  die  „magneto- 
motorische Kraft*'  M  genannt.     Sie  ist  gleich  einer  Arbeit  bezogen  auf 
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die  Polstärke  1,  d.  h.  eine  Arbeitsgrösse  (Kraft  x  Weg)  dividiert  durch 
eine  Polstärke,  hat  also  die  Dimension: 

j.      „        cm  CT  8ek-2 .  cm  ,/       ,/      i     , 

dim  M  =  — i, — r, — 1—1  =  cm/«ffr'«sek"^. 

cm*/«grVt8ek-i  ° 

Man  hat  es  demnach  nicht  mit  einer  „Kraft^^,  sondern  einer  ^^Arbeits^^ grosse 
zu  thun;  insofern  ist  die  Bezeichnung  nicht  ganz  zutreffend,  aber  ebenso  wie  die 
der  entsprechenden  elektrischen  Grösse  (elektromotorische  Kraft)  eingebürgert. 

114.   Begriff  des  magnetischen  Widerstandes.  —  Wir  definieren 

als  magnetischen  Widerstand  p  den  reciproken  Wert  der  magnetischen 
Permeabilität  oder  „Leitfähigkeit",  setzen  also 

p  =  Ijfi  oder  p  =  §/83 12) 

Eine  Substanz  hat  einen  um  so  grösseren  magnetischen  Wider- 
stand, je  kleiner  ihre  Permeabilität  ist;  für  Luft,  Papier,  Messing  ist 
p  gross,  flir  weiches  Eisen  klein.  Wie  sehr  der  Kraftlinienstrom  selbst 
durch  dünne  Schichten  eines  Zwischenmittels  mit  grossem  magnetischen 
Widerstände  aufgehalten  und  dadurch  der  Eraftlinienschluss  in  seiner 
Festigkeit  herabgesetzt  wird,  machen  wir  uns  zunächst  an  einem  mehr 
qualitativ-quantitativen  Versuche  klar. 

Versuch  50,  Vor  die  Schenkel  n  und  8  eines  kleinen  Hufeisenmagneten 
(Fig.  33)  wird    ein   halbkreisförmig   begrenzter  Anker,  aus  weichem  Eisen  gelegt, 

welcher  unten  eine  Ose  trägt,  in  welche  eine  an  einem 
Haken  befestigte  Wagschale  gehängt  wird.  Ausser  diesem 
undurchbrochenen  Anker  fertigt  man  einen  anderen  von 
derselben  Gestalt  und  gleichem  Gewicht,   bei  dem  nur 
die  beiden  äusseren  Lappen  /,  und  /,  (Fig.  33)  aus  Eisen 
bestehen.     In  der  Mitte  ist  ein  Stück  Messing  eingelegt; 
die  Messingöse  h  ist  durch  zwei  Schrauben  s^  und  s^  an  /j 
und  4  befestigt  und  dient  gleichzeitig  zum  festeren  Zu- 
sammenhalten der  beiden  Eisenhälften.    Wir  haben  hier 
also  einen  Anker,  bei  dem  in  den  Weg  des  durch  die 
stark  paramagnetischen  Teile  l^  und  l^  hindurchgehenden 
Kraftlinienstromes  ein   Körper  vn   von  grossem  magne- 
tischen  Widerstände    q    eingeschaltet    ist:    der    „durch- 
brochene Anker".    Wir  bestimmen  die  Tragfähigkeit  des 
Hufeisenmagneten  a)  bei  Anhängen  des  gewöhnlichen  Eisenankers;  b)  des  durch- 
brochenen Ankers;  c)  wenn  eine  Papierschicht  zwischen  Eisenanker  und  Magnet- 
flchenkelenden  gelegt  wird;  d)  dasselbe  bei  dem  durchbrochenen  Anker. 
Numerisches  Beispiel : 

Tragfähigkeit  eines  Hufeisenmagneten. 

a)  2,220  kg  nebst  20  gr,  d.  i.  das  Gewicht  des  Ankers  und  der  Wagschale; 

b)  0,580  kg,  nur  etwa  */4  der  vorigen; 

c)  1,100  kg,  etwa  die  Hälfte  wie  in  a); 

d)  0,190  kg,  nur  Vis  ^^^r  normalen  Tragfähigkeit. 

Die  Tragfähigkeit  ist  nicht  der  Kraftlinienzahl  proportional;  der  Versuch  lässt 
aber  immerhin  die  starke  Abnahme  des  Induktionsflusses  bei  gleich  bleibender 
magnetomotorischcr  Kraft  (der  Schenkelpole)  erkennen,  wenn  der  Widerstand  im 
Kreise  wächst. 


Fig.  33. 
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Der  Widerstand,  den  ein  Stück  eines  magnetischen  Kreises  von 
geringerer  Permeabilität  in  diesen  hineinbringt,  ist  um  so  grösser,  je 
länger  der  schlecht  leitende  Teil,  um  so  geringer,  je  grösser  sein  Quer- 
schnitt ist;  denn  bei  grossem  Querschnitt  kann  sich  derselbe  Induktions- 
fluss  über  eine  grosse  Fläche  verbreiten;  das  schwer  zu  magnetisierende 
Stück  wird  weniger  auf  Magnetisierung  in  Anspruch  genommen,  als 
wenn  der  ganze  Kraftlinienstrom  auf  einen  sehr  kleinen  Querschnitt 
zusammengedrängt  würde.  Bezeichnen  wir  mit  Qq  einen  für  das  Material 
charakteristischen  Faktor,  die  Länge  des  Stückes  mit  /  und  mit  o) 
seinen  Querschnitt,  so  können  wir  den  magnetischen  Widerstand 

«^  =  Po  i 13) 

setzen,  q^  ist  der  Widerstand  eines  Würfels  aus  dem  betreffenden 
Material  von  1  cm  Länge  bei  1  cm^  Querschnitt. 

Man  nennt  diese  Grösse  Qq  den  „spezifischen  magnetischen  Wider- 
stand". Sind  mehrere  Teile  von  den  Einzelwiderständen  m?j,  w^,  m?3  •  •  • 
zu  einem  magnetischen  Kreise  vereinigt,  so  ist  der  Gesamtwiderstand 
des  ganzen  Kreises 

W  =  tc^+w^  +  w^+ 13,a) 

115.  Grundgesetz  des  magnetischen  Kreises.  —  Ist  längs  eines 

aus  Induktionsröhren  gebildeten  magnetischen  Kreises  die  magneto- 
motorische Kraft  M  und  der  Widerstand  auf  dem  ganzen  Wege  W, 
so  ist  der  Induktionsfiuss  I  durch  das  Verhältnis  der  beiden  Grössen 
M  und  W  bestimmt. 

Der  Induktionsfiuss  I,  d.  h.  der  gesamte  Kraftlinien- 
strom innerhalb  einer  Induktionsröhre  ist  gleich  der  magneto- 
motorischen Kraft  M,  dividiert  durch  den  gesamten  magne- 
tischen Widerstand  W,  welchen  der  geschlossene  Kraftlinien- 
strom vorfindet: 

i  =  # 1^) 

Dieses  Gesetz  wurde  von  I.  und  E.  Hopkinson  und  G.  Kapp  1886  formuliert. 
Es  bildet  ein  Analogon  zum  sogenannten  OHMschen  Gesetze  in  der  Elektricitäts- 
lehre.  Während  aber  bei  diesem  der  Wideretand  eine  wirkliche  Konstante  ist,  so 
muss  nach  §  111  der  magnetische  Wideretand  q  =  Ijfi  als  Funktion  der  Feldstärke 
angesehen  werden. 

E)   Die  Energetik  der  magnetischen  Kraftfelder. 

116.  Magnetisierungsarbeit.  —  Bei  dem  Magnetisieren  eines  Stahl- 
stiickes  muss  eine  gewisse  Menge  von  Energie  aufgewendet  werden,  die 
wir  im  einfachsten  Falle  durch  das  Produkt  von  Kraft  und  Weg  messen. 
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Wird  bei  den  Strichmethoden  der  magnetisierende  Stab  parallel  mit 
sich  selbst  über  ein  Stück  Stahl  hingeführt,  so  findet,  sowie  sich  Pole 
an  diesem  ausbilden,  ein  teilweiser  Eraftlinienschluss  statt.  Wenn  beim 
Streichen  sich  die  Höhe  des  Schwerpunktes  des  bewegten  Stabes  auch 
nicht  ändert  und  wir  Ton  den  Reibungskräften,  die  zu  überwinden 
sind,  absehen,  so  muss  doch  gegen  die  Zug-  und  Druckwirkungen  der 
Kraftlinien  selbst  eine  Arbeit  geleistet  werden.  Magnetisieren  wir  mit 
dem  iV-Pole,  so  erfordert  das  Wegziehen  von  dem  an  einem  Ende 
hervorgerufenen  «-Pole  und,  nach  Überschreiten  der  Mitte,  das  An- 
nähem  an  den  n-Pol  eine  Arbeit. 

Das  Magnetisieren  beruht  darauf,  dass  in  einen  Stahl- 
stab eine  gewisse  Menge  von  Energie  einer  besonderen  Form 
hineingegeben  wird. 

Die  dazu  erforderliche  Arbeit  nennt  man  die  „Magnetisierungs- 
arbeit'^  Durch  diese  verändert  sich  die  wägbare  Masse  des  Stahl- 
stabes nicht  (§  20). 

Nach  dem  Prinzip  von  der  Erhaltung  der  Energie  geht  bei  dieser 
Übertragung  nichts  verloren.  Die  übertragene  Energie  bleibt  so  lange 
dauernd  an  der  Stahlmasse  haften,  als  sie  sich  nicht  in  andere  Energie- 
formen verwandelt. 

Beim  abwechselnden  Magnetisieren  in  dem  einen  und  dem  anderen 
Sinne,  beim  „ümmagnetisieren",  wird  der  magnetisierte  Körper  wai-m. 
Ein  erheblicher  Teil  der  Magnetisierungsarbeit  verwandelt  sich  in 
Wärmeenergie.  *• 

117.  Lokalisierung  der  Feidenergie.  —  Die  zur  Magnetisierung 
verwendete  Energie  wird  zum  Teil  zu  Umlagerungen  der  Moleküle  ver- 
wendet, die  sich  zu  den  Ketten  zusammenschliessen ,  welche  das 
Innere  eines  magnetischen  Körpers  vor  dem  des  unmagnetischen  aus- 
zeichnen. Ein  anderer  Teil  der  Magnetisierungsarbeit  ist  in  dem  Felde 
des  Magneten  aufgespeichert.  Der  Aussenraum  eines  Magneten  ist  an 
einem  Polende  ftir  das  Feld  des  gleichnamigen  Poles  eines  anderen 
Magneten  in  gewissem  Grade  undurchdringlich. 

ündurchdringlichkeit  ist  der  Ausdruck  für  das  Vor- 
handensein von  Volumenenergie.  Wir  müssen  uns  die  magne- 
tische  Energie   in   den   einzelnen   Raumelementen  eines  Magnetfeldes 

lokalisiert  denken. 

Daselbst  bestehen  Druck-  und  Zugspannungen,  die  wir  direkt  nachweisen 
können  (Quincke).  Das  optische  Verhalten  der  Feldmedien  ist  gefindert,  alles  An- 
zeichen dafür,  dass  in  den  einzelnen  Elementen  derselben  besondere  Energien 
Platz  gegriffen  haben. 

118.  Mechanisches  Beispiel  der  Energieiokalisation.  —  An  einem 

elastischen   Drahte   sei   eine   im   Vergleich    zu    seinem   Eigengewichte 
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grosse  Last  p  angehängt;  durch  dieselbe  wird  der  Draht  um  eine  dem 
Gewicht  p  proportionale  Länge  /  gedehnt  p  =  sL  Der  (innerhalb  weiter 
Grenzen)  konstante  Faktor  e  hängt  von  dem  Material,  der  Länge  und 
dem  Querschnitt  des  Drahtes,  also  von  der  besonderen  Beschaffenheit 
des  Mediums,  welches  als  Energieträger  dienen  soll,  ab.  Um  den 
Draht  um  weitere  ^/  cm  zu  dehnen,  ist  eine  Teilarbeit  d A  =  KyslÜ, 
X  Weg  =  /?'rf/=  eh  dl  aufzuwenden,  also  ein  Betrag,  der  sowohl  von 
dl  wie  von  /  selbst  abhängt.  Der  zu  einer  bestimmten  Vermehrung 
der  Längendehnung  dl  erforderliche  Arbeitsaufwand  dA  ist  um  so 
grösser,  je  stärker  die  bereits  verwendete  Kraft/)  ist.  Der  bei  einem 
gewissen  Dehnungszustande  des  Drahtes  in  ihm  vorhandene  Arbeits- 
vorrat ist  proportional  dem  Quadrate  von  /.  Denn  aus  der  Formel 
{Ar  dA  folgt 

da  für  /  s=  0  keine  Dehnungsenergie  in  dem  Drahte  aufgespeichert  ist; 
/  bestimmt  also  den  im  Drahte  lokalisierten  Betrag  der  elastischen 
Energie. 

Wir  können  dA  in  zweierlei  Weise  in  Faktoren  zerlegen: 

dA  =  $l'dl  und  dAr=zhd  («/). 

Ebenso  kann  A  geschrieben  werden: 

^  =  « •  -^  und  ^  =  («/)•— . 

Jede  Energieart  hat  die  Eigentümlichkeit,  ans  zwei  Faktoren  zu  bestehen. 
Die  Zerlegung  A  »  (6/)«//2  hat  den  Kachteil,  dass  die  beiden  Faktoren  nicht  un- 
abhängig von  einander  sind.» 

119.  Das  Maass  der  magnetischen  Feldenergie.  —  Dass  bei  dem 

Anhäufen  magnetischer  Energie  in  einem  Felde  etwas  Ahnliches  wie 
in  dem  im  §  118  zur  Erläuterung  herangezogenen  Beispiele  stattfindet, 
lassen  unsere  Eraftlinienbilder,  die  Deformationen,  welche  sie  durch 
Hineinbringen  eines  Poles,  z.  B.  des  Einheitspoles  erleiden,  und  die 
von  uns  konstatierten  Druck-  und  Zugwirkungen  im  Felde  erkennen. 
Da  ein  Pol  in  einem  Felde  eine  um  so  grössere  Druckwirkung  (Kraft  in 
Dynen)  erfährt,  je  dichter  die  Kraftlinien  verlaufen,  d.  h.  je  grösser 
die  Feldstärke  ^  ist,  so  ist  das  Hineinbringen  neuer  Kraftlinien  und 
damit  neuer  Energie  in  ein  Feld  um  so  schwerer,  je  mehr  die  Feld- 
stärke bereits  angewachsen  ist. 

^  sei  die  mittlere  Stärke  eines  beschränkten  Baumes,  z.  B.  eines 
Kubikcentimeters  des  Feldes,  dessen  Endflächen  senkrecht  zu  den  Kraft- 
linien in  1  cm  Entfernung  voneinander  stehen;  das  Feld  sei  an  der  be- 
trachteten Stelle  so  nahe  homogen,  dass  durch  jeden  cm*  innerhalb  des 
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Würfelraumes,  welcher  senkrecht  zur  magnetischen  Kraft  steht,  ^  Kraft- 
linien gehen;  die  Permeabilität  sei  zunächst  gleich  1. 

Wollen  wir  einen  Pol  von  der  Stärke  m  in  diesen  Baum  hinein- 
bringen, so  müsste  derselbe  noch  4^7n  neue  Kraftlinien  aufnehmen. 
Im  allgemeinen  wird  dieser  Zuwachs  der  Feldstärke  so  gross  sein,  dass 
von  den  schon  vorhandenen  Kraftlinien  einige  herausgedrängt  werden. 
Fig.  30  auf  Tafel  I  stellt  uns  dies  anschaulich  dar.  Wird  in  das 
homogene  Feld  von  oben  her  der  Nordpol  +  N  gegen  die  Wirkung 
der  Kraftlinien  hereingebracht,  so  werden  Kraftlinien  selbst  noch  aus 
dem  von  der  Figur  umfassten  Räume  herausgedrängt.  Erst  in  weiter 
Feme  wird  das  Vorhandensein  des  Poles  +  N  unmerklich. 

Man  kann  sich  aber  auch  umgekehrt  die  Stärke  des  Poles  so  klein 
denken,  dass  das  ursprüngliche  Feld  nur  unmerklich  deformiert  wird, 
und  jedenfalls  schon  ausserhalb  des  ihn  unmittelbar  umschliessenden 
Baumes  von  1  cm'  der  Zustand  wieder  der  ursprüngliche  ist.  Be- 
zeichnet dann  d^  die  durch  diesen  Pol  hinzugebrachte  Kraftlinienzahl, 
also  d^l4n  seine  Polstärke,  so  ist  ^-d^/in  die  dem  Eindringen 
widerstrebende  Kraft  (in  Dyne).  Wenn  wir  den  Pol  um  1  cm  gegen 
die  Feldkraftlinien  voranschieben,  so  sind  dann  seine  Linien  sämtlich 
mit  in  den  betrachteten  Baum  aufgenommen.  Wir  haben  dabei  den 
AngrifiPspunkt  der  den  Pol  zurücktreibenden  Kraft  von  einer  Stelle 
unmittelbar  vor  dem  betrachteten  cm'  bis  zu  einem  Punkte  vor  der 
gegenüberliegenden  Innenwand  verschoben.  Die  erforderliche  Arbeit 
ist  daher  dÄ  ^  ^'d^l^Tt*!,  Um  diesen  Betrag  hat  sich  die  Energie 
an  der  betrachteten  Feldstelle  in  dem  Baume  von  1  cm'  vermehrt. 
Ist  die  Permeabilität  des  Mediums  nicht  gleich  1,  sondern  gleich  fi, 
z.  B.  grösser,  so  ist  die  Aufnahmefähigkeit  des  betrachteten  Feld- 
teiles jEtmal  so  gross,  d.  h.  die  bei  derselben  Leistung  aufzuwendende 
Arbeit  fi  mal  kleiner 

oder  es  ist  für  den  allgemeinen  Fall 

oder  da  j»§  =  SB  ist  (§  109), 

So  lange  fi  als  konstant  angesehen  werden  darf  (bei  schwachen 
magnetisierenden  Kräften  und  zuvor  nicht  magnetisiertem  Medium) 
kanu  man  auch  schreiben: 
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Ähnlich  ergeben  sich  auch  flir  den  Energievorrat  pro  cm^  A  selbst 
die  Formeln: 

^-hf"^' 17) 

Die  Ausdrücke  für  die  beidcu  hier  und  in  §  118  betrachteten  Energieformen 
haben  Ähnlichkeit  mit  denen  der  kinetischen  Energie  einer  mit  der  Geschwindigkeit 
V  in  einer  bestimmten  Richtung  bewegten  Masse  m: 


»*  V 


K  =  m--—  oder  ^  =  w p» -g- • 

Die  Analogie  ist  aber  nur  eine  formale.  Ebensowenig,  wie  man  die  in  einem 
gedehnten  Körper  aufgehäufte  Energie  als  kinetische  bezeichnen  wird,  ist  ohne 
weiteres  zu  folgern,  dass  die  in  einem  Magnetfelde  aufgehäufte  Energie  von  der 
Form  der  genannten  ^^mechanischen''  Energie  sei. 
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Kinetische  und  mechanische  Theorien  der  Kraftfelder. 

Die  Wirkung,  welche  ein  Pol  in  einem  Magnetfelde  erfährt,  ist 
durch  drei  Bestimmungsstücke  ausgezeichnet:  Richtung,  Sinn  und  Grösse. 
Wir  haben  daher  oben  (§  31)  die  magnetische  Kraft  geometrisch  durch 
einen  „Vektor"  dargestellt;  ein  Magnetfeld  ist  durch  eine  Schar  von 
Vektoren  bestimmt.  Es  entsteht  die  Frage:  Können  wir  nichts  Näheres 
über  die  Zustände  von  vektoriellem  Charakter,  welche  in  den  einzelnen 
Punkten  eines  magnetisierten  Mediums  bestehen,  angeben;  giebt  es  im 
speziellen  nicht  einfache  Bewegungsvorgänge  von  demselben  Charakter? 
Die  letztere  Fragestellung  wurde  besonders  durch  jene  Richtung  natur- 
wissenschaftlicher Erkenntnis  nahe  gelegt,  welche  oft  mit  grossem  Er- 
folge Erscheinungen  wie  z.  B.  die  von  Licht  und  Wärme,  welche  ältere 
Theorien  mit  Hilfe  hypothetischer  Fluida  zu  erklären  versuchten,  durch 
Bewegungsvorgänge  darstellten.  Die  kinetischen  und  die  sich  an  sie 
anschliessenden  mechanischen  Theorien  haben  eine  grosse,  namentlich 
heuristische  Bedeutung  gewonnen;  wir  wollen  die  wichtigsten',  welche 
für  unser  Qebiet  aufgestellt  wurden,  entwickeln.  Dabei  müssen  wir 
die  Beschreibung  von  rein  Thatsächlichem  verlassen  und  notgedrungen 
mehr  oder  weniger  hypothetische  Elemente  mit  in  die  Darstellung 
aufnehmen. 

A)   Die  Sjrmmetrieeigensohaften  der  magnetischen  Felder. 

Bei  dem  Versuche,  in  den  magnetischen  Eigenschaften  gewisse, 
aus  der  Mechanik  bekannte  Vorgänge  wiederzuerkennen,  giebt  uns  die 
Natur  eine  Reihe  von  Thatsachen  an  die  Hand,  welche  ziemlich  ein- 
deutig die  Art  dieser  Vorgänge  bestimmen  und  Unsicherheiten  bei 
der  Wahl  des  mechanischen  Bildes  ausschliessen.  Wir  haben  wie  der 
Mineraloge  zu  verfahren,  welcher  aus  den  Eigenschaften  eines  Krystalls 
auf  die   Struktur   seines  Inneren  schliesst.     Auch   bei   Magnetfeldern 
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giebt  es  Erscheinungen ,  welche  nur  durch  eine  bestimmte  Symmetrie 
des  dieselben  tragenden  Mediums  erklärbar  sind;  die  Zustände  in 
den  einzelnen  Elementen  müssen  diesen  Symmetrieverhältnissen  ent- 
sprechen (Cüme). 

120.  Der  achsiale  Charakter  der  Magnetkraftlinien.  —  Die  ein- 
fachste Yektorgrösse  ist  die  der  Überführung,  Translation  einer  kleinen 
Masse  von  einem  Baumpunkte  in  einen  anderen  in  bestimmter  Richtung 
um  eine  gewisse  Strecke.  Wir  begegnen  ihr  bei  allen  Strömungs- 
erscheinungen und  konnten  uns  daher  den  Vektorcharakter  der  gerich- 
teten Zustände  eines  Magnetfeldes  durch  Strömungen  längs  der  Kraft- 
linien desselben  hervorgebracht  denken.  Wir  haben  vielfach  Bezeich- 
nungen gebraucht,  welche  an  dieses  Bild  anknüpften,  haben  aber 
wiederholt  darauf  hingewiesen,  dass  dieses  „Strömen  der  Kraftlinien^' 
eben  nur  ein  Bild  sei.  Gewisse  Erscheinungen  lassen  uns  erkennen, 
dass  wir  mit  diesen  einfachsten  Yektorgrössen  nicht  ausreichen,  son- 
dern Vektoren  anderer  Natur  zur  Erklärung  heranziehen  müssen.  So 
zeigt  sich  z.  B.,  dass  die  Polarisationsebene  geradlinig  polarisierten 
Lichtes  gedreht  wird,  wenn  wir  den  Lichtstrahl  den  Kraftlinien  eines 
magnetisierten  Mediums  entlang  schicken  (Fabaday).  Hieraus  zog 
schon  1856  Sir  William  Thomson  (Lord  Kslyin)  den  Schluss,  dass 
längs  der  Magnetkraftlinien  ein  Zustand  bestehen  müsse,  welcher  kine- 
matisch mit  dem  längs  einer  Achse  vergleichbar  ist.  Li  der  That  hat 
die  Achsendrehung  ebenfalls  vektoriellen  Charakter.  Die  Richtung  der 
Drehungsachse  bestimmt  die  Vektorrichtung,  der  Drehungssinn  ent- 
scheidet darüber,  ob  der  Vektor  hin  oder  her  zu  durchlaufen  ist;  die 
Drehungsgeschwindigkeit  endlich  kann  durch  die  Maasszahl  der  Längen- 
einheiten, welche  wir  dem  Vektor  geben,  ausgedrückt  werden.  Wir 
können  also  auch  sagen:  Die  magnetischen  Kräfte  haben  die 
Symmetrieeigenschaften  einer  Winkelgeschwindigkeit. 
Drehungen  verhalten  sich  Spiegelungen  gegenüber  anders  als  die  zuerst 
betrachteten  Vektorgrössen  der  einfachen  Translation,  die  wir  durch 
Pfeile  symbolisch  darstellten.  Dass  etwas  Ähnliches  auch  f&r  Magnet- 
felder gilt,  wollen  wir  bei  den  besonderen  Formen  derselben  zeigen, 
welche  wir  im  11.  Abschnitt  besprechen.  F.  Kglaöee,  dem  wir  die  sehr 
treffende  Bezeichnung  „achsialer  Charakter  der  Magnetkraftliuien^^  ver- 
danken, zieht  zum  Beweise,  dass  sich  um  die  Kraftlinien  als  Achse 
etwas  drehen  müsse,  das  gleichfalls  erst  später  zu  besprechende,  so- 
genannte HALLsche  Phänomen  heran. 

121.  Drehungsvelctoren.  —  Liegt  den  magnetischen  Erscheinungen 
etwas  zu  Grunde,  was  als  Bewegung  aufgefasst,  die  Form  einer  Dreh- 
bewegung hat.  so  muss  einem  bestimmten  Drehungssinn  ein  bestimmter 
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Fig.  34. 


Sinn  der  Kraftlinienrichtung  eindeutig  zugeordnet  sein.  Bezüglich  des 
letzteren  hatten  wir  bereits  früher  (§  28)  eine  Festsetzung  getroffen; 
dieselbe  zieht  daher  notwendig  eine  solche  für  den  Drehungssinn 
nach  sich: 

Um  eine  Kraftlinie  erfolge  eine  Drehung  in  dem  Sinne, 
dass    einem    die   Linie   in   positiver  Richtung   (von   i\'-   nach 

S-Pol)  entlang  blickenden   Auge   die   Drehung 
im  Uhrzeigersinne  erscheint. 

Die  Zweckmässigkeit  dieser  Voraussetzung  wird 
sich  erst  im  II.  Abschnitt  ergeben. 

Modell:  Um  sich  iu  späteren  Fällen  immer  leicht  das  hier 
festgesetzte  gegenseitige  Verhältnis  von  Drehungssinn  und 
Kraftlinienrichtung  anschaulich  zu  machen,  fertigt  man  sich  am 
besten  ein  kleines  Modell  (Fig.  34)  an: 

Der  runde  Stab  Ä  trägt  oben  eine  Spitze  S  und  in 
der  Mitte  eine  Holzscheibe  H,  an  deren  Band  zwei  Pfeile  P^ 
und  Pg  AUS  Weissbleoh  befestigt  sind ;  blickt  man  längs  A  Ä 
in  der  Richtung  des  Pfeiles  S  (Kraftlinienrichtung),  so  scheint 
die  durch  P^  und  P,  angezeigte  Drehung  der  von  unten 
gesehenen  Scheibe  H  im  Uhrzeigersinne  zu  erfolgen. 

(Drehung  der  Weinranke  beim  Emporklettern  am  Stabe; 
daher  „wein  — gleich  rechtswendige"  Drehung.) 

122.  Prinzip  von  der  Koexistenz  elementarer  Bewegungen.  — 

Um  zu  erkennen,  in  welcher  Weise  sich  die  Verhältnisse  gestalten^ 
wenn  wir  zwei  Magnetfelder,  z.  B.  die  zweier  Magnetstäbe,  einander 
superponieren,  ziehen  wir  ein  sehr  einfaches,  in  der  Physik  vielfach 
gebrauchtes  und  stets  sich  bewährendes  Prinzip  heran,  welches  für  un- 
seren Fall  lautet: 

Wenn  das  eine  Feld  an  einer  Stelle  des  Raumes  eine 
bestimmte  Drehbewegung  anstrebt  und  ein  zweites  Feld  an 
derselben  Stelle  eine  andere,  so  resultiert  in  dem  ergriffenen 
Medium  eine  Bewegung,  welche  der  unverkürzten  Zusammen- 
wirkung beider  Einzelbewegungen  entspricht. 

Ein  ähnliches  Prinzip  benutzt  die  Wellenlehre,  Akustik  und  Optik;  es  sagt 
aus,  dass  verschiedene  Wellenzüge  in  demselben  Medium  koexistieren  können. 

Sind  beide  von  einem  Punkte  ausgehenden  Drehungsvektoren  gleich 
gerichtet)  so  ist  die  Resultierende  gleich  der  Summe  der  beiden  ein-* 
zelnen  Vektoren.  In  allen  anderen  Fällen  vereinigen  sie  sich  zu  einer 
in  bestimmter  Richtung  liegenden  resultierenden  Drehbewegung,  deren 
Grosse  nach  folgender  Konstruktion  leicht  angebbar  ist. 

123.  Zusammensetzung  von  Drehbewegungen;  das  Parallelogramm 

der  Drehungsvektoren.  —  Da  jede  Drehbewegung  durch  einen  Vektor 
nach  Richtung,   Sinn   und  Grösse  dargestellt  wird,  so  wird  das  Zu- 
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sammentreffen  zweier  Drehungen  an  einem  Feldpunkte  durch  zwei  von 
diesem  Punkte  ausgehende  Strecken  geometrisch  beschrieben.  Repräsen- 
tieren diese  durch  die  Maasszahl  ihrer  Länge,  ihre  Richtung  und  den 
vom  Feldpunkte  aus  gerechneten  Sinn  die  beiden  Drehungsvektoren, 
80  wird  die  resultierende  Drehbewegung  durch  die  Diagonale  des  aus 
den  beiden  Strecken  herzustellenden  Parallelogramms  dargestellt.  Ist 
also  in  Fig.  35  €{y^  ein  Drehungsvektor  des  einen  Magnetfeldes,  q^  der 
eines  anderen  an  dem  gemeinsamen  Punkte  sich 
überlagernden  zweiten  Feldes,  so  ist  D  die  Dia- 
gonale in  dem  Parallelogramm,  welches  q^  und  q^ 
als  Seiten  hat;  dieselbe  besitzt  Richtung,  Grösse 
und  Sinn;  sie  kann  wiederum  als  Drehungsvektor 
aufgefasst  werden.  Derselbe  stellt  eine  Drehbewegung 
dar,  welche  die  beiden  zusammentreffenden  Antriebe 
qj  und  q^  gerade  ersetzt. 

Der  Beweis  dieses  kinematischen  Satzes  wird  schon  in 
den  elementaren  Lehrbüchern  in  den  verschiedensten  Formen 
gegeben.  Am  einfachsten  überzeugt  man  sich  von  seiner 
Richtigkeit,  wenn  man  die  Bewegung  eines  beliebigen 
Punktes  bei  einer  kleinen  Drehung  um  jede  der  drei  Achsen 
betrachtet. 

Fallen  beide  Vektoren  q^  und  q^  ^^  dieselbe 

Richtung,  so  ist  die  Diagonale  bei  gleichem  Sinne 

gleich  der  Summe,  bei  entgegengesetztem  Sinne  gleich  der  Differenz  der 

beiden  Vektoren.    Wir  entnehmen  daraus  die  einfache  Regel: 

Wo  sich  gleichgerichtete  Kraftlinien  übereinander  lagern,  und 
daraus  neue  Kraftlinien  hervorgehen,  werden  die  Drehbewegungen  ver- 
stärkt, wo  sich  entgegengesetzte  superponieren,  werden  die  Drehungs- 
geschwindigkeiten vermindert.  Bilden  die  ursprünglichen  Kraftlinien- 
richtungen Winkel  miteinander,  so  ergiebt  der  Satz  von  dem  Parallelo- 
gramm der  Drehbewegungen  die  im  5.  Kapitel  vielfach  angewendete 
Zeichnungsregel  zusammengesetzter  Kraftfelder. 

124.   Begriff  der  Dauerbewegungen.  —  Wenn  wirklich  um  jede 

Kraftlinie  als  Achse  eine  Drehbewegung  stattfindet,  so  entsteht  schein- 
bar eine  Schwierigkeit  für  die  Erklärung  dadurch,  dass  diese  Bewegung 
so  lange  ungeschwächt  andauern  müs^ste,  als  die  durch  sie  dargestellte 
magnetische  Kraft  ihren  Wert  ungeändert  beibehält.  Wenn  auch 
Magnetstäbe  mit  freien,  Kraftlinien  streuenden  Enden  relativ  schnell 
ihren  Magnetismus  verlieren,  so  können  doch  geschlossene  magnetische 
Kreise  (Hufeisenmagnete  mit  Ankerschluss)  Jahre  lang  sich  auf  nahe 
derselben  Magnetisierungsintensität  erhalten.  Hier  müssten  die  Dreh- 
bewegungen   ohne    Geschwindigkeitsverlust    dauernd    bestehen.     Dies 

Ebbbt,  Kraftfelder.  8 
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scheint  unseren  Erfahrungen  zu  widersprechen,  denen  zufolge  jede 
Bewegung  durch  Reibung  allmählich  vernichtet  wird,  wenn  wir  sie 
nicht  immer  wieder  von  neuem  anregen.  Indessen  erwächst  hieraus 
kein  entscheidender  Grund  gegen  das  Vorhandensein  der  genannten 
Feldbewegungen,  wenn  wir  auf  die  besondere  Natur  derselben  Rück- 
sicht nehmen.  Wir  bemerken  allerdings  täglich,  dass  die  kinetische 
Energie  bewegter,  endlicher,  ausgedehnter  Massen  durch  Reibungs- 
widerstände in  andere  Energieformen,  hauptsächlich  die  der  Wärme 
tibergeht,  und  dabei  der  Intensitätsfaktor  dieser  Energie,  die  Geschwin- 
digkeit, eine  entsprechende  Verminderung  erfährt. 

Die  mechanische  Wärmetheorie  führt  die  Wärmeerscheinungen  auf 
Bewegungen  der  kleinsten  Teilchen,  der  Moleküle,  zurück.  Wenn  wir 
auch  die  Transformation  von  Bewegungsenergie  endlicher  Massen  in 
Wärme  durch  die  Reibung  überall  beobachten,  so  braucht  doch  in  der 
Welt  der  Moleküle  eine  ähnliche  Transformation  nicht  mehr  stattzu- 
finden; man  hat  sich  immer  die  „Molekularbewegungen"  als  reibungs- 
los denken  können,  ohne  mit  Erfahrungsthatsachen  in  Widerspruch  zu 
geraten.  Die  MAXWBLLschen  Drehbewegungen  sind  an  die  kleinsten 
Teilchen  gebunden.  Wir  können  diesen  demnach  sehr  wohl  der  Reibung 
nicht  mehr  unterworfene  ,, Dauerbewegungen"  um  Achsen  zuschreiben. 

Aus  der  Annahme  solcher  Drehbewegungen  hat  Ricuarz  neuerdings  mit  Glück 
die  magnetischen  Eigenschaften  des  Eisens  hergeleitet,  indem  er  dabei  von  den 
Erscheinungen  der  elektrischen  Valenzladungen  ausging.  Die  begriflFliche  Schwie- 
rigkeit bei  der  Einführung  solcher  unendlich  lang  andauernder  Bewegungen  ist 
nicht  grösser  als  die  anderer  Vorstellungen,  mit  denen  wir  vielfach  operieren. 
So  fuhrt  man  gewisse  Eigenschaften  der  Krystalle^  ungleichmässig  gekühlter  Gläser 
oder  dünnflüssiger  Laven  auf  Spannungszustände  zurück,  welche  sich  in  diesen 
Körpern  durch  Jahrtausende  hindurch  erhalten^  obgleich  die  Molekularbewegungen 
der  W&rme  jene  Spannungen  längst  ausgeglichen  haben  müssten.  Für  uns  geben 
die  Himmelskörper  ein  Beispiel  lang  andauernder  Bewegungen. 

Achsiale  Bewegungen,  wie  wir  sie  hier  im  Felde  annehmen,  haben 
besondere  Stabilitätseigenschaften,  wie  schon  die  einfachen  Ereisel- 
bewegungen  zeigen  (Gesetz  der  freien  Achsen).  Solche  in  sich  zurück- 
laufende Bewegungen,  „cyklische  Bewegungen",  wie  sie  H.  von  Helm- 
HOLTZ  treffend  nennt,  können  ihren  Trägern  eine  gewisse  Festigkeit 
verleihen,  die  diese  sonst  nicht  haben.  Lord  Kelvin  hat  dies  durch 
sinnreiche  Modelle  erläutert  und  gezeigt,  dass  ein  System  von  Kreisel- 
bewegungen geradezu  Eigenschaften  besitzen  kann,  welche  von  den 
elastischen  fester  Körper  gar  nicht  zu  unterscheiden  sind. 

„Dauerbewcgungeu  als  scheinbare  Substanzen,"  lautete  der  Titel 
eines  Vortrages,  den  der  Altmeister  von  Helmholtz  für  die  Naturforscher -Ver- 
sammlung zu  Nürnberg  im  Jahre  1893  angekündigt  hatte,  der  aber  leider  nicht 
gehalten  wurde.  Im  Nachlasse  fand  sich  nur  die  Einleitung  zu  demselben  vor; 
der  Verfasser  ist  so  glücklich,  gesprächsweise  erfahren  zu  haben,  dass  die  eigen- 
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tümlichen  Erlmltungseigenschaften  der  „cyklischen  Bewegungen",  von  denen 
VON  Helmholtz  selbst  schon  früher  die  Wirbelbewegungen  behandelt  hatte,  den 
Gegenstand  des  Vortrages  bilden  sollten;  vergl.  weiter  unten  unter  C)  und  D). 

Bisher  fehlt  uns  noch  jedes  Mittel,  uns  direkt  von  dem  Vorhanden- 
sein der  elementaren  Drehbewegungen  in  den  Magnetfeldern  zu  über- 
zeugen; sie  gehören  zu  der  Klasse  der  sogenannten  „verborgenen  Be- 
wegungen** (von  Helmholtz),  welche  in  den  Prinzipien  der  Mechanik 
von  Heinbich  Hebtz  eine  hervorragende  Rolle  spielen. 

Die  in  diesem  Werke  nur  andeutungsweise  gegebene  höchst  bedeutungs- 
volle  kinetische  Theorie  der  elektromagnetischen  und  elektrodynamischen  Feld- 
erscheiungen  wird  im  IL  Teile  des  Buches  ausführlich  zur  Darstellung  gebracht 
werden. 

B)   Mechanische  Interpretation  der  dynamischen  Erscheinungen  der 

Magnetkraftlinien. 

Wenn  sich  ein  Magnetfeld  wie  ein  von  Drehbewegungen  der  kleinsten 
Teilchen  erfüllter  Raum  verhält,  so  liegt  es  nahe,  die  Druck-  und 
Zugwirkungen  in  demselben  aus  der  Mechanik  dieser  Bewegungen  zu 
erklären.  Dazu  müssen  wir  den  Einzelbewegungen  eine  gewisse  Menge 
von  Energie,  d.  h.  ihren  Trägern  Masse  oder  eine  bestimmte  „Träg- 
heit" zuschreiben.  Wir  kommen  so  zu  Maxvtells  Wirbeltheorie.  Die 
Annahme  der  MAXWELLschen  Molekularwirbel  hat  zu  Werten  der  Dichte 
des  bewegten  Mediums  geführt,  die  mit  den  aus  anderen  Erscheinungen 
gefolgerten  in  guter  Übereinstimmung  stehen  (Gratz).  Wir  wollen  zeigen, 
wie  die  Anwendung  der  Centrifugalgesetze  auf  die  Drehbewegungen 
qualitativ  die  ponderomotorischen  Wirkungen  im  Felde  ergeben;  die 
strenge  MAXWELLsche  Ableitung  (1861)  folgt  im  zweiten  Teile. 

125.  Druck-  und  Zugspannungen  eines  rotierenden  Elementes.  — 

Dass  bei  Rotationsbewegungen  Zugspannungen  längs  der  Achse,  welche 
eine  Verkürzung,  und  Druckspannungen  quer  dazu,  welche  eine  Quer- 
schnitts vergrösserung  anstreben,  auftreten,  möge  zunächst  an  einem 
Modelle  erläutert  werden,  das  wir  uns  als  Element  einer  Eraftröhre 
denken  können  (Ol.  Lodge). 

An  der  unteren  Fläche  des  horizontalen  Grondbrettes  C  (Fig.  36)  einer  Gen- 
trifugalmaschine  ist  die  Bolle  r  um  eine  vertikale  Achse  leicht  drehbar;  sie  wird 
durch  den  Schnurlauf  L  von  der  grossen  (rechts  ausserhalb  der  Figur  gelegenen) 
Antriebsscheibe  in  rasche  Rotation  versetzt.  An  der  Rollenachse  ist  mittels  der 
FlOgelschraube  F  eine  in  der  Figur  schraffiert  gezeichnete  elastische  cylindrische 
Trommel  befestigt.  Dieselbe  besteht  aus  zwei  kreisförmigen  Holzdeckeln  Z>,  l)j 
Über  welche  das  dickwandige  Gummirohr  O  gezogen  ist.  An  D  D  ist  der  über- 
geschobene Gummimantel  durch  die  Drähte  s^  und  s^  befestigt.  Der  obere  Deckel 
enthält  zwei  durch  Korke  KK  geschlossene  Durchbohrungen,  der  untere  den 
achsialen  Führungsstift  A.  Der  letztere  dreht  sich  in  einer  Bohrung  des  fest- 
liegenden Halters  H.    An  dem  unteren  Ende  e  der  Achse  A  können  Gewichte  an- 
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gebSngt  werden.  Durch  die  ö&UDgen  im  Decket  wird,  wenn  die  Trommel  sehr 
dickwandig  und  in  kleinem  Maaseetabe  atugefiihrt  ist,  Quecksilber,  soiisl,  nament- 
lich bei  grOaeeren  DimenBioaen  {12  cm  Höhe,  10  cm  Durchmesser)  Gljcerin,  ein- 
geflUlt 

Wird  das  mit  Flüssigkeit  gefüllte  cylindrische  Etemeot  G  (Fig.  36) 
iu  Rotation  um  seiue  Achse  A  versetzt,  so  bauchen  sich  seine  elasti- 
schen Wände  aus.  Dabei  verkürzt  es  sich,  so  dass  der  Boden  scheinbar 
vom  Deckel  angezogen  wird.  Die  Ver- 
kflrzungst«ndenz  ist  so  gross,  dass  er- 
hebliche an  e  angehängte  Gewichte  mit 
empoi^ehoben  werden;  gleichzeitigfindet 
ein  Dmck  quer  zur  Achse  gegen  die 
Gefässwände  statt.  Denken  wir  udb 
viele  solche  Cylinder  dicht  nebenein- 
ander rotierend,  so  würden  sie  sich 
gegenseitig  zurückdi^ngen :  „Verkür- 
zungszug längs,  Druckwirkung  quer  zu 
den  Kraftlinien". 

Dieses  Modell  giebt  ein  instruktives 
Beispiel  dafiir,  wie  durch  einen  Bcwegungs- 
mechanismus  eine  scheinbare  Femewirkuug 
zu  Stande  kommen  kann;  die  vunnittelnden 
Bewegungen  selbst  aiiirt  uns  „verborgen". 
Wir  künnen  das  Modell  als  „gyroskopisches 
KraftröhrenmodcU"  beECichnen.  Die  in  ihm 
enthalteue  kinetische  Energie  ist  in  jedem 
Augenblick  dem  Quadrat  der  Winkelgeschwin- 
digkeit q  proportional  (vei^l.  weiter  unten 
in  D)i  das  Gleiche  gilt  nach  §  1 1 9  von  ^  iu 
'  Bezug  auf  die  magnetische  Fcldenergic;  al^i 

Fig.  36.  können  wir  die  Feldstärke  ii  wirklich  mit  der 

Winkelgeschwindigkeit  ii  in  Parallele  stellen. 

126.  Erklärung  der  ponderomotorischen  Wirkungen  der  Magnete 
durch  die  Annahme  der  Dauerbewegungen.  —  Wir  denken  uns  ein 
Magnetfeld  vollkommen  von  den  in  sich  zurücklaufenden  Bewegungen 
erfüllt.  Dass  ein  solcher  Bewegungsmecfaanismus  möglich  ist,  ohne 
dass  sich  die  Einzelbewegungen  gegenseitig  stören,  zeigen  die  Wirbel- 
erscheinungen (vergl,  weiter  unten  unter  C). 

Lagern  sieh  zwei  Felder  übereinander,  so  wachsen  mit  den  Drehungs- 
geschvdndigkeiten  die  Zugkräfte  längs  und  die  Druckkräfte  quer  zo 
den  Kraftlinien.  Ist  der  Träger  des  einen  Systems  fest,  der  des  an- 
deren   beweglich,    so   erfährt   letzterer  ponderomotorische   Wirkungen. 

o)  Verhalten  eines  Nordpoles  in  einem  magnetischen  Felde. 
Fig.  37  stelle  einen  Schnitt  durch  ein  beliebiges  festliegendes  Kraftlinienfeld  dar; 
der  Sinn  desselben  sei  der  des  Pfeiles,  welcher  jeder  Kraftlinie  beigeschrieben  ist; 
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wir  haben  uns  also  unten  einen  Nordpol,  aus  dem  die  ELraftlinien  entspringen,  oben 
einen  Südpol  zu  denken,  in  den  sie  einmünden.  In  diesem  Felde  ^befinde  sich  eüi 
Nordpol  n.  Er  wirkt  als  Quellpunkt  neuer  ELraftlinien,  welche  allseitig  von  ihm 
ausstrahlen.  Acht  derselben  sind  in  der  Figur  gezeichnet;  bei  v  verlaufen  sie 
gleichsinnig  mit  denen  des  festliegenden  Feldes.  Hier  verstärken  sich  die  magne- 
tischen Wirkungen,  welche  sich  additiv  übereinander  lagern:  es  erhöht  sich  also 
die  Feldenergie,  ebenso  wächst  die  Zugkraft  längs  der  Kraftlinien. 

Bei  h  laufen  die  Linien  des  Poles  gegen  die  des  Feldes  an,  so  dass  dessen 
Energie  herabgedrückt,  die  Zugkraft  vermindert  wird.  Dadurch  wird  der  Pol  nach 
Vy  d.  h.  nach  vom,  im  Sinne  der  Kraftlinien  des  Feldes  gezogen. 

Ein  in  ein  Magnetfeld  mit  feststehendem  Träger  getauchter 
magnetischer  Nordpol  erfährt  einen  Bewegungsantrieb  im  Sinne  der 
Kraftlinien  des  Feldes. 

Die  seitlich  austretenden  Kraftlinien  verstärken  diese  Wirkung;  alle  nach 
vom  gerichteten  Linien  von  n  vereinigen  ihren  Zug  mit  dem  der  Feldkraftlinien, 
alle  nach  hinten  auslaufenden 
stemmen  sich  gegen  die  ihnen 
entgegen  fliessenden  (vergl. 
Fig.  30).  In  der  Fig.  37 
ist  diese  Bewegungstendenz 
durch  einen  dick  ausgezeich- 
neten kurzen  Pfeil  angedeutet. 
Wird  der  Pol  in  dieser  Be- 
wegung gehemmt,  so  entsteht 
ein  Druck  wie  bei  einer  am 
Fallen  gehinderten  Masse  im 
Felde  der  Erdschwere. 

ß)  Verhalten  eines 
Südpoles  in  einem 
magnetischen  Felde. 
Bringen  wir  in  dasselbe  fest- 
stehende magnetische  Feld 
einen  Südpol  8  (Fig.  38),  so 
müssen  genau  die  umgekehr- 
ten Wirkungen  auftreten. 
Denn  ein  solcher  macht  sich 
als  Sinkstelle  geltend,  er 
sendet  nicht  Kraftlinien  aus, 
sondern  saugt  sie  in  sich  ein. 
Dies  ist  durch  die  auf«  hin 
gerichteten  Pfeile,  an  den 
acht  Kraftlinien  angedeutet, 

welche  zur  Darstellung  des  Polfeldes  in  die  Fig.  38  eingezeichnet  wurden.  Wieder 
können  wir  eine  Begion  vor  dem  Pole  und  eine  hinter  demselben  in  Bezug  auf 
die  von  (N)  nach  (S)  gerichteten  Kraftlinien  des  Hauptfeldes  unterscheiden.  Die 
von  h  her  an  den  Pol  herantretenden  Linien  des  feststehenden  Feldes  vereinigen 
sich  mit  seinen  eigenen;  beide  Felder  verstärken  sich:  erhöhte  Feldenergie,  ver- 
grösserte  Zugspannung.  Das  Umgekehrte  findet  bei  v  statt.  Die  Folge  davon 
ist,  dass  der  Pol  s  nach  rückwärts  (h)  gezogen  wird. 

Ein  in  ein  Magnetfeld  mit  feststehendem  Träger  gebrachter 
magnetischer  Südpol  erfährt  einen  Bewegungsantrieb  im  entgegen- 
gesetzten Sinne  der  Kraftlinien  des  Feldes. 
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In   der  Figur  38   ist  diese  Bewegungstendenz  durch  einen  kurzen  an  s  an- 
gebrachten starken  Pfeil  zum  Ausdruck  gebracht 

127.  Kinematische  Bilder  von  Kraflröhren.  —  Es  könnte  schwierig 

erscheinen,    sich    von    der    unendlichen    Schar    von    Drehbewegungen 

in  einem  magnetischen 
Kraftfelde  eine  anschau- 
liche Vorstellung  zu  bil- 
den. Betrachten  wir  in- 
dessen eine  einzelne  Kraft- 
röhre, 80  bewegen  sich 
die  Teilchen  auf  ihrer 
Mantelfläche  an  allen 
Stellen  in  demselben 
Sinne.  Wenn  jedes  bei 
seiner  Drehung  um  seine 
Kraftlinie  auch  sofort 
wieder  in  das  Innere  der 
Röhre  tritt,  so  wird  es 
doch  an  der  Oberfläche 
augenblicklich  durch  ein 
anderes  gleich  beschaf- 
fenes und  gleich  bewegtes 
Teilchen  ersetzt.  Wir 
erhalten  auf  der  Kraft- 
röhre ein  System  in  dem- 


Fig.  38. 


selben  Sinne  fortlaufender  Bewegungen,  also  ein  sehr  einfaches  kine- 
matisches Bild. 

Zweckmässige  Kraft röbrenmodelle  stellt  man  sich  aus  Stucken  grauen 
Gummischlauches  (Fig.  89)  her,  auf  denen  man  durch  Reihen  äquidistanter  quer 
verlaufender  Pfeile  die  Drehrichtung  und  durch  Längspfeile  den  der  Festsetzung 
§121   entsprechenden  Richtungssinn  der  Rohre  bezeichnet.     Das  Innere  versteift 


Fig.  39. 

man  durch  einen  eingeschobenen  Draht  aus  weichem  Kupfer,  durch  dessen  Biegung 
der  Röhre  jede  gewünschte  Form  gegeben  werden  kann.  Soll  die  Röhre  in  sich 
zurücklaufen,  so  leimt  man  ihre  Enden  über  einen  kurzen  in  das  Innere  gescho- 
benen Holzpflock. 

128.    Dynamische  Modelle  einiger  wichtiger  Magnetformen.  — 

Durch  die  im  vorigen  Paragraphen  beschriebenen  Eraftröhrenmodelle 
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wird  es  möglich,  sich  die  in  den  Magnetfeldern  vorauszusetzenden  Dreh- 
bewegimgen  zu  veranschaulichen. 

a)  Modell  des  Stabmagneten  Fig.  40.  Der  von  eioem  Halter  H  in  hori- 
zontaler oder  vertikaler  Stellung  getragene  Holzstab  iVS  atellt  den  Magneten  dar, 
A'  (rotl  sein  Nordende,  S  (blau)  sein  Südende,  I  die  Indifierenzzone,  An  beiden 
Enden    werden   in    gleich  weit  voneinander  entfernte  Bohrungen  je  eechs  dicke 


Fig.  40. 

Kupferdrähte  gesteckt,  über  die  man  Gummisc bläue lie  mit  den  Drehrichtungs- 
pfeiien  schiebt  und  an  deren  Enden  mau  Bleohpfeile  in  dem  entsprechenden  Sinne 
festlötet.  Die  Drfihte  biegt  man  in  die  Richtung  der  bei  N  aus-  und  bei  S  ein- 
tretenden KraftrShren. 

b)  Modell  der  magnetischen  Lamelle  Fig.  41.  Der  auf  dem  Fasse  F 
befestigte  Messinghalter  H  trügt  die  auf  der  einen  Seite  (n)  rot,  aaf  der  anderen 
(s)  blau   angestrichene   Holzscheibe    S  von   6  cm  Durchmesser  und  1  cm  Dicke, 


Fig.  41.  Fig.  42. 

Durch  dieselbe  sind  10  dieke  Kiipferdrähte  von  2ii  tm  Länge  in  gleichen  Abständen 
voneinander  hindurchgesteckt  (einer  in  der  Mitte  der  Scheibe,  sechs  rings  um  diese, 
12  in  weiterem  Umkreis  in  derselben  Entfernung).  Über  die  Enden  dieser  Drfihto 
sind  Schläuche  geschoben,  vor  diese  diezugleich  festhaltenden  Pfeilpinnen  bezw. 
-spitzen    aufgelötet.     Die    Kupferdrähtc    sind    in   der  aus   der   Figur    ersichtlichen 
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Weise  auseinander  gebogen,  so  dass  sie  bündelförmig  von  beiden  Seiten  der  Kreis- 
scheibe auslaufen. 

c)  Modell  eines  Magneten  mit  innerem  Kraftröhrenverlauf  Fig.  42. 
Die  Molekülketten  setzen  den  Kraftfluss  des  Feldes  durch  das  Innere  des  Magneten 
hindurch  fort.     Man  bringt  dies  durch  folgendes  Modell  zur  Darstellung: 

An  einer  ca.  20  cm  langen,  2Vg  cm  weiten  Pappröhre  werden  durch  Auf- 
kleben von  rotem  und  blauem  Papier  die  Polaritäten  bezeichnet.  Durch  das 
Innere  werden  fünf  Schläuche  von  je  60  cm  Länge  gefuhrt  und  ihre  Enden  zu 
geschlossenen  Kraftröhren  vereinigt.  Die  äusseren  Teile  werden  in  die  Form  der 
Kraftlinien  gebogen.  In  Wirklichkeit  würden  sich  die  Röhren  bei  ihrem  Eintritt 
in  das  Magnetinnere  wegen  der  höheren  Permeabilität  der  Substanz  erheblich 
einschnüren. 

t 

G)  Versuche  über  Wirbelbeweg^nngen. 

Die  kinetischen  bezw.  dynamischen  Theorien  versuchen  die  magne- 
tischen Wechselwirkungen  auf  Bewegungsvorgänge  in  dem  Zwischen- 
medium zurückzuführen.  Drehbewegungen  längs  der  Magnetkraftlinien 
sind  in  der  That  imstande^  die  Grunderscheinungen  der  Wirkung  zweier 
Magnetpole  aufeinander  mechanisch  zu  interpretieren.  An  den  Peri- 
pherieen  zweier  benachbarter  Kraftröhren  bewegen  sich  aber  die  Teilchen 
bei  Gleichsinnigkeit  der  Bewegungen  im  Inneren  in  entgegengesetztem 
Sinne;  es  könnte  scheinen,  als  ob  sie  sich  gegenseitig  stören  müssten. 

Dass  aber  solche  Drehbewegungen 

a)  dauernd  und 

b)  nebeneinander  bestehen  können,  lehren  uns  die  „Wirbel- 
bewegungen". Diese  von  Helmholtz  zuerst  genauer  studierte  Be- 
wegungsform ist  unter  gewissen  Bedingungen  eine  Dauerbewegung  von 
der  hier  betrachteten  Art.  Da  sie  das  beste  Bild  (dynamical  illustration) 
der  kinetischen  Feldtheorien  giebt,  wollen  wir  sie  in  einem  tropfbar 
flüssigen  Medium  (Wasser)  und  in  einem  elastisch  flüssigen  (Luft)  hervor- 
rufen. Die  dabei  erhaltenen  Erscheinungen  sind  freilich  nur  Annähe- 
rungen an  diejenigen,  wie  sie  die  Theorie  im  Magnetfelde  voraussetzt, 
denn  die  Versuchsmedien  erfüllen  zwei  Bedingungen  nicht,  die  bei  dem 
idealen  Medium  erfüllt  sein  müssen: 

a)  Reibungslosigkeit, 

ß)  Inkompressibilität.  Das  Wasser  besitzt  eine  gewisse  Zähigkeit, 
die  durch  Reibung  die  Energie  der  Bewegungen  vernichtet.  Die  Luft  vor 
allem  eine  starke  elastische  Zusammendrückbarkeit.  Trotzdem  können 
uns  die  Wirbelbewegungen  in  ihnen  vollständig  genügende  Analoga  für 
Kraftlinien,  Linienbündel  und  Kraftröhren  geben. 

129.  Erzeugung  von  Wasserwirbeln.  —  In  einer  Flüssigkeit  ent- 
stehen Wirbel,  wenn  dieselbe  gez\^ungen  wird,  um  scharfe  Kanten 
herumzufliessen. 
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Der  Altmeister  von  Helkholtz  soll  die  Wirbel  zuerst  in  der  Tasse  beim  Um- 
rühren von  Milch  und  Kaffee  —  das  verschiedenfarbige  Gemisch  war  ein  aus- 
gezeichnetes Versuchsobjekt,  —  studiert  haben. 

Für  unsere  Versuche  benutzen  wir  einen  3 — 4  dm  breiten,  langen  und  hohen, 
mit  Wasser  gefüllten  Glastrog  (Zimmeraquarium),  in  den  wir  Sägespäne  streuen, 
die  von  den  Wasserteilchen  mitgenommen  werden.  Die  Späne  lassen  uns  dadurch 
die  DrehungBgeschwindigkeit  sowie  die  Lage  der  Drehungsachse  im  Räume  der 
einzelnen  Flüssigkeitselemente  deutlich  erkennen. 

Versuch:  Ein  flaches,  unten  halbkreisförmig  begrenztes,  scharf- 
kantiges Blech  bewegen  wir  senkrecht  zur  Wasseroberfläche,  parallel 
mit  sich  selbst  etwa  8 — 10  cm  vorwärts  und  heben  es  2 — 3  cm  vor 
der  Wand  plötzlich  heraus.  Wir  erzeugen  auf  diese  Weise  einen  an 
der  Oberfläche  endenden,  in  die  W^assermasse  hinabziehenden,  halb- 
ringförmigen  Wirbel,  welcher  gegen  die  Vorderwand  des  Gefässes  fort- 
schreitet. Den  Band  des  Bleches  begleitet  ein  Flüssigkeitsfaden,  in 
dem  die  Teilchen  deutliche  Drehbewegungen  zeigen. 

130.  Die  Wirbelbewegung  als  Dauerbewegung.  —  In  einem  Wirbel 

drehen   sich   immer   die  gleichen  Flüssigkeitsteilchen  um  Achsen  und 
schreiten  mit  denselben  fort. 

So  kamen  bei  dem  eben  beschriebenen  Versuche  Späne  im  Inneren  und 
Äusseren  des  Wirbelringes,  welche  nicht  von  vornherein  in  Drehbewegung  begriffen 
waren,  auch  bei  dem  weiteren  Fortschreiten  und  Sichausbreiten  des  Wirbels  nicht 
in  Drehung. 

Diese  Drehbewegung  individualisiert  also  ganz  bestimmte  Flüssig- 
keitsteilchen. 

Die  Wirbelbewegung  ist  dauernd  an  bestimmte  Flüssig- 
keitsteilchen gebunden  und  schreitet  mit  diesen  fort. 

Hierdurch  unterscheidet  sie  sich  wesentlich  von  der  Wellenbewegung,  welche 
selbst  weiter  schreitet,  aber  immer  andere  Teilchen  ergreift,  während  jedes  einzelne 
Teilchen  mehr  oder  weniger  eine  in  sich  zurücklaufende  Bewegung  an  demselben 
Orte  ausfährt. 

Ist  die  Wirbelbewegung  einmal  erzeugt,  so  sind  deutlich  zwei 
Arten  von  Teilchen  zu  unterscheiden:  Teilchen  mit  Drehbewegung; 
diese  behalten  ihre  Drehungen  so  lange,  als  überhaupt  die  ganze  Be- 
wegungsform andauert^  bei:  Teilchen  ohne  Drehbewegung;  diese  kommen 
nie  in  Wirbelbewegung.  Würde  diese  nicht  durch  die  Reibung  sehr 
bald  gedämpft,  so  müsste  der  Unterschied  für  alle  Zeiten  weiter  be- 
stehen, ganz  ähnlich  wie  die  Moleküle  eines  Magneten  dauernd 
Kraftlinien  tragen,  welche  unverändert  an  sie  geknüpft  erscheinen. 
H.  VON  Helmholtz  hat  gezeigt,  dass  sich  diese  Wirbelbewegungen 
unzerstörbar  bis  in  alle  Ewigkeit  erhalten,  wenn  in  dem  Medium  keine 
Beibung  auftritt. 

I3L   Wirbellinien    im   Wirbelfaden.   —  In  einem  Wirbel   reihen 
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sich  die  einzelnen  Teilchen  längs  gewisser  Achsen  aneinander,  welche 

im  Inneren  des  Wirbels  von  einem  Ende  zum  anderen  ziehen. 

Fassen  wir  z.  B.  ein  Teilchen  nahe  der  Mitte  unseres  Wirbclringes  ins  Auge, 
80  sehen  wir  seine  Drehungsachse  der  äusseren  Umgrenzung  des  ganzen  Wirbels 
parallel  laufen.  Zu  beiden  Seiten  drehen  sich  Nachbarn  um  Achsen,  welche  die 
Fortsetzung  von  der  Achse  des  erstbetrachteten  Teilchens  zu  sein  scheinen.  So 
kann  man  in  der  Achsenrichtung  eines  Teilchens  zu  seinem  Nachbar  fortschreiten, 
von  diesem  wieder  zu  einem  in  der  Nflhe  befindlichen  Teilchen  u.  s.  w.,  indem 
man  immer  in  der  Achsenrichtung  der  Drehbewegung  des  eben  angetroffenen 
Teilchens  weitergeht 

Man  kann  in  einer  wirbelnden  Flüssigkeit  Linien  unterscheiden, 

um  welche  sich  die  Teilchen  überall  als  um  ihre  Achse  drehen.    Diese 

Linien  sind  die  sogenannten  „Wirbellinien". 

In  unserem  Beispiele  sind  es  halbkreisförmig  gebogene,  von  einer  Stelle  der 
Flüssigkeitsoberfläche  ausgehende,  in  die  Flüssigkeit  nach  unten  hineinziehende, 
dann  wieder  nach  oben  gerichtete  und  an  einer  anderen  Stelle  der  Oberflftche 
endende  Linien. 

Diese  Wirbellinien  entsprechen  in  dem  mechanischen  Bilde  den 
E[raftlinien;  die  Bündel  von  nebeneinander  verlaufenden  Wirbellinien 
den  Eraftlinienbündeln.  Wir  nennen  mit  H.  von  Hblmholtz  einen 
unendlich  dünnen,  von  Wirbellinien  erfüllten  und  umhüllten  röhren- 
förmigen Teil  der  Flüssigkeit  einen  „Wirbelfaden* ^ 

Auf  derselben  Wirbellinie  liegen  immer  dieselben  wirbelnden 
Teilchen.  Der  Wirbelfaden  ist  als  Gesamtheit  aller  einzelnen  in  ihm 
enthaltenen  Wirbellinien  immer  aus  denselben  Flüssigkeitsteilchen  zu- 
sammengesetzt.    Er  entspricht  der  „Kraftröhre",  §  81. 

Die  Achse  des  Fadens  wird  durch  die  mittelste  Wirbellinie  gebildet.  Die 
anderen  Wirbellinien  laufen  parallel  mit  sich  selbst  um  diese  herum.  Den  Mantel 
bilden  bei  uns  die  äussersten  Linien,  auf  denen  noch  Drehbewegungen  bemerkbar 
sind.    Die  Teilchen  wandern  auf  diesem  in  dem  Sinne  ihrer  Drehbewegung  vorwärts. 

Wir  sehen  hier  zahllose  einzelne  Wirbellinien  nebeneinander  be- 
stehen, ohne  dass  eine  Störung  der  Bewegung  eintritt. 

132.  Richtung  der  Wirbellinien.  —  Die  Wirbellinien  haben  wie 
die  Kraftlinien  einen  bestimmten  Richtungssinn;  er  ergiebt  sich  ein- 

deutigausderDrehungs- 
—  richtung  der  sie  zu- 
sammensetzenden Teil- 
chen. Wenden  wir  die 
Festsetzung  des  §  121 
hier  an,  so  ist  ein  halb« 
kreisförmiger  Wirbel- 
faden, Fig.  43,  der  an 
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Fig.  43. 


der  Flüssigkeitsoberfläche  endet,  in  der  Pfeilrichtung  zu  durchlaufen 
(positiver  Richtungssinn). 
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Oberhalb  des  Punktes  a  würde  ein  Quellpunkt  von  Wirbelbewegung, 
Nordpol  71,  oberhalb  b  eine  Sinkstelle,  Südpol  s,  zu  denken  sein. 

Bei  den  Wirbelringen  tritt  ein  bestimmter  Richtungssinn  des  Ganzen  insofern 
hervor,  ald  sie  immer  nur  in  dem  Sinne  fortschreiten,  in  dem  die  Teilchen  aus 
ihrem  Inneren  herauswirbeln,  in  Fig.  43  also  nach  vorn. 

133«  Begritr  der  Wirbelintensität.  —  Bei  dem  Fortschreiten,  Aus- 
biegen und  sich  Vergrössern  eines  Wirbelfadens  ändert  sich  die  Ge- 
schwindigkeit, mit  der  sich  die  mitgeführten  Teilchen  um  ihre  Achsen 
drehen.  Zwar  nimmt  diese  für  alle  Teilchen  wegen  der  Reibung 
schliesslich  bis  zu  Null  ab.  Man  bemerkt  aber  gelegentlich  auch  deut- 
lich gesteigerte  Lebhaftigkeit  der  Drehbewegung. 

Führt  man  z.  B.  Wirbel filden  gegen  die  Glaswand  heran,  so  breiten  sie  sich 
in  dem  Augenblicke,  in  dem  sie  an  die  Wand  treffen,  aus.  Zugleich  wird  die  Dreh- 
geschwindigkeit ihrer  Teilchen  grösser. 

Wird  ein  Wirbelfaden  ausgezogen,  so  nimmt  die  Wirbel- 
geschwindigkeit seiner  Teilchen  zu. 

Das  Produkt  aus  Wirbelgeschwindigkeit  q  in  den  Querschnitt  co 
des  Wirbelfadens  nannte  von  Helmholtz  die  „Wirbelintensität*' 
3  =  q  ö>.     Sie  entspricht  dem  Induktionsflusse  /  =  93  «. 

134.   Satz  von  der  Erhaltung  der  Wirbelintensität.  —  Dass  die 

Wirbelintensität  3  =  q  ö>  eii^e  für  den  Wirbelfaden  charakteristische 
Grösse  ist,  wird  dadurch  bewiesen,  dass  für  sie  ein  ähnliches  Erhaltungs- 
gesetz wie  für  den  gesamten  Induktionsfluss  7  =  99 « ,  oder  für  den 
speziellen  Fall,  dass  jw  =  1  ist  und  93  in  ^  übergeht,  fiir  den  Kraft- 
fluss  ^  Ol  (§  83)  gilt. 

Dieses  ausserordentlich  bedeutungsvolle  Erhaltungsgesetz  wies 
VON  Helmholtz  dadurch  nach,  dass  er  zunächst  zeigte:  Die  Drehungs- 
geschwindigkeit wächst  proportional  dem  Abstände  zweier  Nachbar- 
teilchen derselben  Wirbellinie  voneinander. 

Da  dasselbe  Stück  eines  Wirbelfadens  immer  aus  denselben  Teilen 
zusammengesetzt  ist,  und  sich  wegen  der  Inkompressibilität  das  Vo- 
lumen dieser  Teilchen  nicht  ändern  kann,  so  muss  die  Drehungs- 
geschwindigkeit q  umgekehrt  wie  der  Querschnitt  variieren,  d.  h.  das 
Produkt  beider  muss  konstant  sein. 

Man  hat  im  Wirbelfelde  also  ein  vollkommenes  mecha- 
nisches Analogon  eines  Kraftfeldes. 

Wie   in   diesem   der  Kraftfluss   in  den   einzelnen  Röhren,  in  die 

man  sich  das  Feld  zerlegt  denken  kann,  konstant  bleibt,  so  erhält  sich 

hier  der  Wert  der  Intensität  längs  eines  jeden  Wirbelfadens. 

Die  im  II.  Teile  zu  gebende  strengere  mathematische  Analyse  lässt  die  Ana- 
logie noch  weiter  verfolgen. 
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135.  Versuche  mit  Rauchringen.  —  Rauchringe,  wie  sie  ein 
geschickter  Raucher  direkt  mit  dem  Munde  bläst,  stellen  sehr  an- 
schaulich die  Bewegungen  bei  in  sich  zurücklaufenden  kreisförmigen 
Kraftröhren  dar,  wie  wir  sie  namentlich  im  IL  Abschnitt  wiederholt 
zu  betrachten  haben  werden. 

In  grosser  Zahl  und  Regelmässigkeit  erzeugt  mau  sie  mit  Hilfe  eines  hori- 
zontal liegenden  cylindrischen  Kastens  aus  Blech  oder  Pappe,  der  etwas  länger 
als  breit  ist  und  der  in  der  Mitte  seines  Bodens  ein  kreisförmiges  Loch  hat.  Durch 
den  Deckel  wird  Rauch  eingeblasen.  Wird  dieser  geschlossen  und  ist  die  Luft  im 
Inneren  des  Kastens  zur  Ruhe  gekommen,  so  schiesst  jedesmal  ein  wohlgeformter 
Ring  zur  Bodenöfinung  heraus,  wenn  man  auf  den  Deckel  klopft.  Die  Beimischung 
der  Rauchpartikelchen  eimöglicht  uns,  die  herausgetriebenen  Luftteilchen  auch  auf 
ihrem  weiteren  Wege  zu  verfolgen  und  zu  erkennen,  dass  es  immer  dieselben  Luft- 
mengen sind,  welche  von  Anfang  an  wirbeln. 

Die    aus   der  Öffnung  austretenden  Ringe  beobachtet  man  am  besten  in  der 
Richtung  ihrer  Bewegung,  indem  man  sie  von  vom  oder  rückwärts  durchleuchtet. 

An  solchen  Rauchringen,  Fig.  44,  bemerkt  man  folgende  Einzel- 
heiten : 

a)  Jeder  Ring  ist  ein  in  sich  zurücklaufender  Wirbelfaden,  eine 
geschlossene  Wirbelröhre.     Sie  besteht  aus  lauter  ihrer  kreisförmigen 

Achse  parallel  laufenden  Wirbellinien,  um 
die  man  sich  die  einzelnen  Rauchteilchen 
drehen  sieht. 

b)  Der  Wirbelring  wandert  in  demselben 
Sinne  vorwärts,  in  welchem  die  Luft  durch 
sein  Inneres  strömt.  Diese  wird  dabei  aus 
der  Umgebung  immer  wieder  nachgesogen;  sie 
ist  nicht  mit  Rauch  beladen.  Die  Rauch- 
p.    ^^  teilchen   lassen   erkennen,    dass   es   die   vom 

Beginne  an  wirbelnden  Teilchen  sind,  welche 
die  Wirbelbewegung  weiterfuhren,  und  dass  keines  dieser  Teilchen  (für 
die  Zeit  des  deutlichen  Bestehens  der  Erscheinung  wenigstens)  von 
dieser  Bewegungsform  lässt. 

c)  Der  positive  Richtungssinn,  den  wir  diesem  Rauchringe  als 
Ganzem  zu  geben  haben,  ergiebt  sich  aus  unserer  Pestsetzung  §  121, 
dass  ein  längs  der  positiven  Drehungsachse  hinblickendes  Auge  die 
Teilchen  im  Uhrzeigersinne  umlaufend  erblicken  soll.  Da  die  Be- 
wegung in  jedem  Ringquerschnitt  im  Inneren  vorwärts,  d.  h.  im  Fort- 
schreitungssinne,  aussen  rückwäils,  d.  h.  dem  Fortschreitungssinne 
entgegengesetzt  erfolgt,  ist  als  positiv  die  Richtung  anzusehen,  welche 
ihn  uhrzeigermässig  umkreist,  wenn  wir  im  Sinne  der  Luftströmung  im 
Inneren,  d.  h.  im  Fortschreitungssinne  ihnen  nachblicken,  vergl.  die 
Pfeile  in  der  Fig.  44. 
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d)  Durch  Luftzug  wird  oft,  namentlich  in  grösserer  Entfernung 
von  dem  Ausgangspunkte  der  Ringe,  ein  Teil  des  Fadens  länger  aus- 
gezogen; man  bemerkt  dann  eine  rasche  Zunahme  der  Drehgeschwin- 
digkeit, wie  bei  den  Wasserwirbeln,  die  freilich  sehr  bald  durch 
Reibung  wieder  vermindert  wird.  Dies  entspricht  der  Konstanz  der 
Wirbelintensität. 

e)  Wenn  man  einen  Rauchring  senkrecht  gegen  eine  Wand,  etwa 
eine  Glastafel  anlaufen  lässt,  so  prallt  er  nicht  zurück,  sondern  breitet 
sich  vor  derselben  aus.  Dabei  verlängert  er  sich,  der  Querschnitt  des 
Fadens  nimmt  ab,  dagegen  nimmt  (im  ersten  Momente  deutlich  sicht- 
bar) die  Drehgeschwindigkeit  in  ihm»  zu.  (Konstanz  der  Wirbelinten- 
sität 3  =  q  G}.) 

D)   Cyklische  Bewegungen. 

Bei  allen  neueren  Theorien  der  Felderscheinungen  spielen  in 
sich  zurücklaufende,  kreisel-  oder  wirbelartige  „cyklische**  Bewegungen 
eine  grosse  Rolle.  H.  von  Helmholtz  hat  diese  Bewegungen  einer 
systematischen  Behandlung  unterworfen,  zunächst  mit  Rücksicht  auf 
Probleme  der  Thermodynamik.  Hertz  hat  in  seinen  Prinzipien  der 
Mechanik  diese  Betrachtungen  weiter  ausgeführt  und  Anwendungen 
derselben  auf  das  hier  zu  behandelnde  Gebiet  angedeutet. 

Wie  man  bei  der  Lehre  von  den  akustischen  Erscheinungen  eine  kurze  Über- 
sicht über  die  Eigenschaften  der  ihnen  zu  Grunde  liegenden  Bewegungsformen,  der 
„Wellenbewegungen"  vorauszuschicken  pflegt,  so  wollen  wir  hier  einige  Andeu- 
tungen über  die  in  Betracht  kommenden  „Cykelbewegungen"  einschalten.  Dabei 
wollen  wir  zunächst  uns  darauf  beschränken,  an  einfachen,  allgemein  bekannten 
Beispielen  die  Natur  dieser  Bewegungen  und  ihre  Haupteigenschaften  zu  erläutern. 
Im  II.  Teile  wollen  wir  die  Theorie  derselben,  wie  sie  von  H.  von  Helmholtz  be- 
gründet und  namentlich  von  H.  Hertz  weiter  ausgebaut  worden  ist,  ausführlicher 
geben. 

136.    Begritr  der  cyklischen  Bewegungen.  —  Wenn  in  einem 

Systeme  von  Körpern  eine  Bewegung  stattfindet,  verändert  sich  in  der 
Regel  die  räumliche  Anordnung  derselben  fortwährend  und  damit  der 
Zustand  des  Systems.  Ausser  diesen  fortschreitenden  Bewegungen 
giebt  es  aber  in  sich  zurücklaufende,  bei  denen  jedes  Teilchen,  welchem 
seinen  Ort  verlässt,  sofort  durch  ein  gleich  beschaffenes,  gleich  be- 
wegtes ersetzt  wird,  so  dass  trotz  der  Bewegung  der  Zustand  des 
ganzen  Systems  sich  nicht  ändert. 

Die  gleichförmige  Rotation  eines  homogenen  Umdrehungskörpers,  das  Fliessen 
einer  Flüssigkeit  durch  einen  in  sich  selbst  zurückkehrenden  Kanal  bieten  Bei- 
spiele hierfür  (H.  von  Helmholtz). 

Wir  wollen  solche  Bewegungen  mit  H.  von  Helmholtz  unter  dem 

Namen  der  „cyklischen  Bewegungen"  zusammenfassen  und  erhalten 
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demnach  für  eine  cyklische  und  zwar  eine  „echt  cyklische  Be- 
wegung" (vergl.  weiter  unten  S.  131)  folgende: 

Definition:  Eine  echt  cyklische  Bewegung  eines  materiellen 
Substrates  ist  eine  solche,  bei  der  an  jeder  Stelle  für  jedes  seinen  Ort 
verlassende  Teilchen  nach  verschwindend  kurzer  Zeit  ein  vollkommen 
gleich  beschaffenes  Teilchen  eintritt,  welches  mit  derselben  Geschwin- 
digkeit nach  derselben  Richtung  bewegt  ist,  wie  das  vorher  an  dieser 
Stelle  gewesene. 

Diese  Definition  erfordert,  in  aller  Strenge  angewendet,  dass  das  Bewegte  ein 
kontinuierliches  Medium  ist  Ist  dies  nicht  der  Fall,  sondern  bewegt  sich  x.  B. 
die  ponderable  Materie,  die  man  sich  {lus  einzelnen  Molek&len  aufgebaut  denkt,  in 
der  in  der  Definition  angegebenen  Weise,  so  können  wir  die  Bewegung  nur  insoweit 
noch  als  echt  cyklische  betrachten,  als  wir  von  den  Unterschieden  in  der  Raum- 
erfüUung  absehen. 

Modell  eines  einfachen  Cykels.  Eine  Holzscheibe  von  ca.  10  cm  Radius 
und  2  cm  Dicke  dreht  sich  um  eine  horizontale  Achse,  welche  an  einem  vertikalen 
Ständer  befestigt  ist.  In  der  Einheit  der  Entfernung  von  der  Achse  ist  in  die  Scheibe 
«in  Stift  geschlagen,  an  dem  die  in  Bewegung  setzende  Kraft  angreifen  soll  („An- 
triebspunkt"). Vor  der  Scheibe  reicht  ein  an  dem  Ständer  befestigter,  nach  der 
Achse  zeigender  Stift  bis  nahe  an  den  Antriebspunkt;  durch  ihn  soll  eine  bestimmte 
Anfangsrichtung  markiert  werden.  Die  Lage  der  Scheibe  ist  dann  durch  die  Bogen- 
entfemung  des  Antriebspunktes  von  der  Anfangsrichtung  für  jeden  Augenblick 
gegeben.  Drehen  wir  die  Scheibe  mit  konstanter  Geschwindigkeit  um  die  Achse, 
so  folgt  an  jeder  Stelle  auf  jedes  Teilchen  unmittelbar  ein  gleich  beschafienes, 
gleich  bewegtes.  Sehen  wir  von  den  kleinen  Inhomogenitäten  des  Materials  ab, 
so  können  wir  sagen:  Die  gesamte  Konfiguration  der  einzelnen  Teile  ändert  eich 
gar  nicht;  drehen  wir  rasch,  so  bemerken  wir  in  der  That  auch  nichts  von  der 
Bewegung  („verborgene  Bewegung"),  höchstens  durch  unser  Tastgefuhl  (!)  über- 
zeugen wir  uns  davon,  dass  hier  wirklich  eine  Bewegungsform  vorliegt. 

137.  Cyklische  Koordinaten  und  cylclische  Geschwindigiceiten.  — 

Die  Lage  einzelner  Teile  eines  jeden  bewegten  Systems  kann  man  sich 
durch  gewisse  Variable,  die  von  der  Zeit  abhängen,  bestimmt  denken; 
wir  wollen  sie  „Koordinaten"  nennen. 

Dabei  soll  dieser  Begriff  hier  eine  allgemeinere  Bedeutung  als  in  der  Kar- 
tesianischen  Koordinatengeometrie  haben,  wo  die  Koordinaten  bei  rechtwinkligem 
System  z.  B.  den  Abstand  der  Massenpunkte  von  den  Koordinatenebenen  be- 
zeichnen. Wir  bezeichnen  jede  variable  Grösse,  welche  die  Lage  eines  Körpers 
oder  eines  seiner  Teile  oder  den  Zustand  eines  Systems  irgendwie,  sei  es  eindeutig 
oder  nur  in  der  Weise  bestimmt,  dass  ihre  Angabe  zur  Bestimmung  der  Lage  oder 
des  Zustandes  beiträgt,  als  Koordinate. 

Um  uns  gleichzeitig  der  Bezeichnung  von  H.  von  Helmholtz  und 
H.  Hertz  möglichst  eng  anzuschliessen,  fuhren  wir  für  diese  Koordi- 
naten, wenn  sie  sich  auf  cyklische  Vorgänge  beziehen,  den  Buchstaben 
p  ein;  p  heisst  dann  eine  „cyklische  Koordinate". 

In  dem  Beispiele  des  Modelles  in  §  136  würde  der  bei  der  Hotation  immer 
mehr  wachsende  Bogen  zwischen  Antriebspunkt  und  Anfangslage  als  cyklische 
Koordinate  p  zu  wählen  sein. 


Euergetik  einfacher  Cykel.  127 

Es  sei  dp  die  Änderung,  welche  der  Wert  von  p  in  der  kleinen 
Zeit  dt  erfährt;  dann  ist 

dp/dt  =  \>  =  q 19) 

die  Anderungsgeschwindigkeit  der  cyklischen  Koordinate  oder  die 
„cyklische  Geschwindigkeit". 

In  unserem  ^Beispiele  ist  q  die  Bogengesch windigkeit,  mit  welcher  der  Au- 
triebspunkt  fortschreitet. 

Die  Geschwindigkeit  in  einem  beliebigen  Punkte  der  rotierenden  Scheibe, 
dessen  Entfernung  von  der  Achse  r^  sei,  ist  Vi  =  r,  q.  Die  Geschwindigkeiten  aller 
Massen  des  Cykels  sind  also  durch  dieselbe  Geschwindigkeit  q  des  Antriebspunktes 
darstellbar,  sie  sind  ihnen  direkt  proportional;  der  Proportional itfttsfaktor  r^  hängt 
von  der  speziellen  Verknüpfung  mit  dem  Antriebspunktc  ab,  hier  einfach  von  der 
Lage  des  betreffenden  Teiles  des  Systems  zu  demselben. 

Ein  wesentliches  Merkmal  der  HELMHOLTZschen  cyklischen  Systeme 

besteht  darin,  dass  ihr  Zustand  gar  nicht  durch  den  augenblicklichen 

Wert   der   cyklischen  Koordinate  p   selbst,    sondern  nur  durch  deren 

Ableitung  nach  der  Zeit,  der  cyklischen  Geschwindigkeit  q  bestimmt  ist. 

In  der  That,  wenn  jeder  Teil  des  Systems  dem  anderen  gleicht 
und  auch  der  Antriebspunkt  der  wirkenden  Kraft  unserer  Beobachtung 
nicht  direkt  zugänglich  ist,  so  können  wir  in  dem  einzelnen  Momente 
gar  nicht  unterscheiden,  welchen  Wert  p  hat,  da  immer  gleiche  Teil- 
chen auf  gleiche  folgen ;  auf  den  absoluten  Wert  von  p  kommt  es  also 
gar  nicht  an,  dagegen  wird  alles  durch  die  cyklische  Geschwindigkeit  q 
bestimmt. 

Li  dem  Beispiele  der  mit  konstanter  Winkelgeschwindigkeit  q  rotierenden 
homogenen  Kreisscheibe  ist  dies  unmittelbar  ersichtlich. 

138.  Energie  cyklischer  Systeme;  das  cyklische  Moment  —  Da 

in  einem  cyklischen  Systeme  die  Geschwindigkeit  eines  jeden  Teilchens 
durch  die  cyklische  Geschwindigkeit  bestimmt  ist,  so  gilt  Gleiches  auch 
für  die  kinetische  Energie  aller  einzelnen  Teile  und  damit  auch  des 
gesamten  Systems. 

Für  einen  um  eine  Achse  rotierenden  Körper,  z.  B.  unsere  Kreisscheibe  §  136, 
erkennt  man  dies  sofort.  Ein  in  der  Entfernung  r,  von  der  Achse  mit  der  Ge- 
schwindigkeit Vi  =  rrc\  bewegtes  Teilchen  von  der  Masse  w,  hat  die  kinetische 
Energie  Vs '"^»^'i'^*i  ^^^  Gesamtenergie  des  ganzen  bewegten  Systems  ist: 

fi  =  V,(2:'»('-.')q*. 

oder  wenn  wir  setzen: 

wo  T  das  „Trägheitsmoment"  der  Scheibe  ist, 

;^  =  V,  7'q2 20) 

Bei  Rotationsbewegungen  tritt  in  den  Ausdruck  für  die  kinetische  Energie 
statt  der  Masse  das  Trägheitsmoment  ein. 
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Die  Ableitung  der  kinetischen  Energie  nach  der  Geschwindigkeit  q 
nennt  man  das  cyklische  Moment 

f  =  l^- 21) 

Es  ist  fi=  Vgqf. 

Im  genannten  Beispiele  ist  z.  B.  f  =  Tq,  also  Q  =  Vi^l*  ^  i^^  femer 
d\  =  Tdc\  {T  konstant).    Das  Energiediflferential  hat  die  Form 

rffi  =  Tq-dq  =  q.rff 22) 

Dieser  Ausdruck  ist  ganz  analog  wie  die  Differentialausdrücke  in  §  118  und 
in  §  119  (16)  aus  zwei  Faktoren  zusammengesetzt. 

139.  Kräfte,  welche  an  cyklischen  Koordinaten  angreifen.  —  Be- 
wegt sich  der  Cykel  ohne  Reibung  mit  der  cyklischen  Geschwindigkeit  q, 
so  ist  in  ihm  eine  gewisse  kinetische  Energie  aufgespeichert.  Will 
man  q  steigern,  etwa  um  dq,  indem  man  an  dem  Antriebspunkte 
eine  Kraft  ^  wirken  lässt,  so  muss  man  eine  gewisse  Arbeit  d% 
leisten;  ändert  sich  ausser  q  nichts,  so  muss  die  ganze  in  das  System 
hineingebrachte  Arbeit  rfÄ  gleich  dem  Zuwachs  du  der  kinetischen 
Energie  sein. 

In  unserem  Beispiele  ist 

d?I  =  dfi  =  J.q-rfq  =  q-df 23) 

Wir  definieren  die  Kräfte  („Kraftmomente",  Helmholtz)  durch 
das  Verhältnis  der  geleisteten  Arbeit  zu  der  Änderung  der  betreffen- 
den Variablen,  welche  sich  bei  der  Arbeitsleistung  ändern.  In  unserem 
Falle  wird  die  Arbeit  (f  S(  an  dem  Antriebspunkte  des  Systems  in  dieses 
hineingebracht,  dessen  Lage  durch  die  Koordinate  p  gegeben  ist.  Wir 
setzen  daher  allgemein  die  Kraft 

*=4f •     •     24) 

und  * 

d^ä^Sß-dp^^q-dt 25) 

Diese  Definition  der  Kraft  ist  allgemeiner  als  die  gewöhnliche  der  Mechanik, 
sie  umfasst  auch  die  Fälle  von  Zustandsänderuugen ,  bei  denen  wir  gewöhnlich 
nicht  von  Kräften  sprechen,  z.  B.  bei  Druck-  und  Volumenänderungen  eines  Gases, 
zu  denen  Arbeitsleistungen  nötig  sind.  Der  Vergleich  der  Formeln  25  und  23 
giebt  für  unser  Beispiel 

^'q'dt=  T-(\'dc\  =  q-rff 
oder 

*=47 ''^ 

Die  zeitliche  Änderung  des  Momentes  ist  der  auf  die  cyklische 
Variable  wirkenden  Kraft  gleich. 
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140.  Erweiterung  des  CykelbegrifTes.  —  Der  Typus  der  cyklischen 

Bewegung  bleibt  bewahrt,  wenn  auch  im  Laufe  der  Zeit  die  cyklische 
Geschwindigkeit  q  allmählich  in  andere  Werte  übergeht.  Wir  können 
ein  System  in  einem  gegebenen  Augenblick  immer  noch  als  ein  echt 
cyklisches  betrachten ,  wenn  sich  seine  cyklische  Geschwindigkeit  q 
ändert,  falls  nur  diese  Änderung  mit  der  Zeit  dqjdt^  q  hinreichend 
klein  ist,  und  erhalten  daher  für  die  analytische  Darstellung  dea 
Systems  (Konfiguration  aller  Massenteilchen,  Geschwindigkeit  und 
kinetische  Energie  eines  jeden  einzelnen,  gesamte  Energie  des  ganzen 
Systems)  folgende  charakteristische  Momente: 

Koordinate  p:     kommt  gar  nicht  in  den  zu  bildenden 

Ausdrücken  vor. 

Anderungsgesch windigkeit  q:     bestimmt  den  Zustand  des  Systems. 
Anderungsbeschleunigung  -jj\     ist  klein  gegen  q  selbst. 

141.  Gekoppelte  Cykeln.  —  Wir  haben  bisher  immer  nur  einen 
sehr  einfachen  Fall  cyklischer  Bewegung  ins  Auge  gefasst.  Als  cyklische 
lassen  sich  aber  auch  sehr  verwickelte  Bewegungssysteme  auffassen,  so 
dass  der  Begriff  und  damit  der  Gültigkeitsbereich  unserer  Formeln  ein 
sehr  weiter  ist.  Verbinden  wir  zwei  homogene  Scheiben  von  verschie- 
denen Durchmessern  und  verschiedenem  Materiale,  die  um  zwei  parallele 
Achsen  drehbar  sind,  durch  einen  Kiemen,  so  passt  auf  dieses  System 
von  Kreisbewegungen  vollständig  die  Definition  §  136;  es  stellt  einen 
reinen  und  echten  Cykel  dai-;  denn  jedes  fortbewegte  Teilchen  wird 
sofort  in  d  e  r  Weise  durch  ein  gleich  beschaffenes  gleich  bewegtes  Er- 
setzt, dass  sich  die  Konfiguration  des  Ganzen  trotz  der  Bewegung  gar 
nicht  ändert;  selbst  in  dem  Zugkraftorgan  des  Riemens  folgt  Teil  auf 
Teil  und  bei  völliger  Homogenität  bleibt  die  Gesamtanordnung  dieser 
Teile  äusserlich  betrachtet  unverändert. 

Als  cyklische  Koordinate  wählen  wir  am  einfachsten  die  Bogen- 
entfernung  p  des  Antriebpunktes  der  einen  Scheibe  von  einer  Anfangs- 
lage. Da  kein  Teilchen  vor  dem  anderen  ausgezeichnet  ist,  spielt  der 
absolute  Wert  p  dieser  Koordinate  selbst  keine  Rolle.  Wohl  aber 
werden  die  Geschwindigkeiten  aller  Teilchen  durch  ihre  Ableitung  q 
nach  der  Zeit  bestimmt  und  damit  auch  die  kinetische  Energie  sämt- 
licher mitbewegter  Teile  sowie  die  Energie  des  ganzen  Systems. 

Eine  solche  Verbindung  mehrerer  Kreisbewegungen  miteinander 
nennt  man  „Koppelung"  (in  der  Technik  „Kuppelung"). 

Modell  gekoppelter  Cykeln:  Auf  eiuem  Brette,  Fig.  45,  ist  a)  um  eine 
Achse  eine  einfache  Holzscheibe  vom  Radius  R^  mit  einer  Riefe  an  dem  Rande, 
b)  eine  Doppelscheibe  um  eine  andere  Achse  drehbar,  welche  aus  einer  kleineren, 
Ebsbt,  Kraftfelder.  9 
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mit  Randriefe  versehenen  Scheibe  vom  Badius  r,  und  einer  damit  fest  verbundenen 
grösseren  vom  Radius  i2,  besteht  Die  Umfönge  von  i?,  und  r,  sind  durch  einen 
in  sich  zurücklaufenden  Gummifaden  vv  miteinander  verbunden.  Die  gestrichelt« 
Linie  a  bezeichne  (die  willkürlich  gewählte)  Anfangslage  eines  auf  der  ersten 
Scheibe  in  der  Achsenentfemung  1  festgelegten  Antriebspunktes;  seine  Bogen- 
entfemung  p  sei  die  cyklische  Koordinate  des  ganzen  Systems;  in  seiner  Tangenten- 
richtung ist  die  Kraft  $  angreifend  zu  denken.  Für  eine  Masse  m^  der  ersten 
Scheibe  in  der  Entfemung  r^  von  der  Achse  ist  die  Greschwindigkeit  Vi  =  r^q,  die 
kinetische  Energie  V«^i*'<*'fl*?  ^^  ^^^  Massenelement  m/  der  zweiten  Scheibe  in 

der  Entfemung  r/  von  der  zweiten  Drehungs- 
I*  achse  sind  diese  Grössen  Eilr^'r/  q,  bezw. 

»;,  m/  (RJr^)*  r/^-q*.  Das  Verhältnis  RJr^, 
das  sogenannte  ,,Über8etzungsverhältnis^S 
ist  eine  für  die  Art  der  Übertragung  (der 
j^Verknüpfung'O  charakteristische  Konstante. 
Wir  finden  also  auch  bei  diesem 
Cykel  die  Geschwindigkeit  in  irgend  einem 
p-      ^^  Punkt«   i    in    der   Form    r,  =  a^q    ausge- 

drückt, wo  a,  ein  von  der  Verknüpfung  des 
Punktes  i  mit  dem  Antriebspunkte  abhängiger  Proportional itätsfaktor  ist  (die  ein- 
fache Entfemung  von  der  Drehungsachse  für  alle  Punkte  der  ersten  Scheibe,  der 
Radius  derselben  für  die  in  dem  Riemen  zum  Teil  geradlinig  bewegten  Massen  und 
eine  mit  dem  Übersetzungsverhältnis  multiplizierte  Entfernung  für  alle  Punkte  der 
zweiten  Scheibe). 

Alle  durch  Riemen  verbundenen  homogenen  Scheiben,  überhaupt 
jede  Verbindung  von  homogenen  Rotationskörpern  durch  Riemen  oder 
Schnüre  (ohne  Gleitung)  geben  zu  echten  Cykelbewegungen  Veranlassung. 

Die  cyklische  Bewegung  ist  daher  nicht  auf  eine  Bewegung  um  eine  Achse 
beschränkt;  cyklische  Bewegungen  um  beliebig  weit  voneinander  entfernte  Achsen 
können  zu  einem  Cykel  zusammengeschlossen  werden.  Es  ist  nicht  einmal  not- 
wendig, dass  alle  in  dem  Cykel  beteiligten  Bewegungen  kreisförmig  in  sich 
zurücklaufen;  es  können  ebenso  geradlinige  Bewegungen  vorkommen  oder,  wenn 
die  Riemen  nicht  straff  gespannt  sind,  Bewegungen  in  einer  Kettenlinie.  Noch 
immer  bleibt  der  Grundcharakter  der  Bewegung  auch  hierbei  bewahrt,  da  jedes 
Riementeilchen  immer  durch  ein  gleiches  ersetzt  wird. 

An  der  cyklischen  Bewegung  können  femer  sehr  verschiedene  materielle 
Substrate  Teil  nehmen:  Die  Substanzen  der  Scheiben  und  die  Riementeilchen. 
Endlich  brauchen  die  Achsen  der  einzelnen  Teiibewegungen  nicht  einander  parallel 
zu  sein,  die  Drehungen  können  (durch  „Riemenschränkung'')  in  entgegengesetzt 
verlaufende  verwandelt  werden,  immer  bleibt  der  Grundcharakter  der  Cykel- 
bewegung  bewahrt. 

Wir  haben  hierdurch  den  Begriff  der  cyklischen  Bewegungen  schon 
erheblich  erweitert.  Wir  können  uns  einen  Raum  (Feld)  ganz  von 
solchen  einzelnen  in  sich  zurücklaufenden  Kreisel-  oder  Wirbel- 
bewegungen erfüllt  denken,  die  alle  zusammen  nur  einen  einzigen 
Cykel  ausmachen.  Die  Bedingung  dafür  ist  nur  die,  dass  sie  alle 
durch  ein  und  dieselbe  cyklische  Geschwindigkeit  bestimmt  sind. 

Wir  werden  im  II.  Abschnitt  in  der  sogenannten  Strombewegung  ein  solches 
gekoppeltes   cyklischcs  Bewegungssystem   kennen  lernen.     Dass  die  Natur  dabei 
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mit  solch'  einfachen  „Elementenpaaren'S  wie  wir  bei  der  Kiemenkoppeluug,  arbeitet, 
ist  nicht  anzunehmen;  diese  geben  uns  nur  ein  willkommenes  Bild,  durch  welches 
wir  uns  die  Energieverteilung  im  Felde  veranschaulichen  können. 

Wenn  die  Geschwindigkeiten  aller  einzelnen  Teilchen  eines  solchen 
cyklischen  Bewegungsmechanismus  der  cyklischen  Geschwindigkeit  q 
proportional  sind,  gelten  die  Formeln  19  bis  22,  welche  wir  zunächst 
für  einen  sehr  einfachen  Fall  aufgestellt  haben. 

Die  Gesamtenergie  des  gekoppelten  Cykels  Fig.  45  beträgt  z.  B. 

a  =  V,  (2. »».  r,*  +  (^)*2,  »«.•'♦■/*)  q*> 

WO  sich  die  erste  Summe  auf  alle  Teile  der  ersten  Scheibe,  die  zweite  auf  die  der 
Doppelscheibe  bezieht.  Den  Klammerausdruck  könnte  man  als  Trägheitsmoment 
T  des  ganzen  Systems  bezeichnen.  Aus  S  =  Va  ^^^  folgen  aber  alle  anderen  For- 
meln, namentlich  auch  26. 

Vergleicht  man  die  Formeln  20  und  22  flir  die  Energie  eines 
cyklischen  Beweguugsmechanismus  mit  den  Formeln  17  und  16,  §  119 
für  die  Feldenergie,  so  fällt  die  vollkommene  Analogie  sofort  ins  Auge. 
Dieselbe  liefert  die  wichtigste  Stütze  für  die  Anschauungen,  welche 
die  magnetischen  Erscheinungen  auf  in  sich  zurücklaufende  Bewegungen 
zurückzuführen  versuchen.  Will  man  vermeiden,  die  magnetische  Feld- 
energie auf  eine  bestimmte  Form  mechanischer,  hier  der  kinetischen 
Energie  zurückzuführen,  so  kann  man  die  Cykelbewegungen  als  in- 
struktive, „energetische  Modelle"  betrachten,  welche  zeigen,  wie 
man  sich  die  Anordnung  der  Feldenergie  realisiert  denken  könnte. 

142.  Unechte  Cykeln.  —  Um  den  Cykelbegriff  noch  nach  einer 
anderen  Seite  hin  zu  erweitem,  knüpfen  wir  an  ein  Beispiel  an.  Ein 
Kad  mit  Speichen  werde  mit  konstanter  Geschwindigkeit  um  seine  Achse 
gedreht.  Können  wir  dieses  System  bewegter  Massenteilchen  mit  Rück- 
sicht auf  die  Definition  §  136  als  einen  Cykel  betrachten?  Im  Rad- 
kranze und  in  der  Nabe  folgen  ununterbrochen  gleich  beschaffene  und 
gleich  bewegte  Teilchen  aufeinander,  hier  ist  das  System  also  ein  rein 
cyklisches.  Dort  aber,  wo  die  Speichen  umlaufen,  folgen  an  einem 
bestimmten  Orte  Teilchen  derselben  Beschaffenheit,  z.  B.  des  Speichen- 
materiales,  nur  eine  gewisse  Zeit  lang  aufeinander,  dann  treten  andere 
Teilchen  ein,  hier  die  unregelmässig  bewegten  Luftteilchen.  Dieser 
Prozess  wiederholt  sich  periodisch  an  einer  solchen  Stelle  des  Raumes, 
so  lange  als  die  Bewegung  andauert. 

Nach  jeder  Periode  ist  die  Konfiguration  des  ganzen  Systems  in 
Bezug  auf  den  betrachteten  Raumpunkt  genau  wieder  die  gleiche. 
Auch  hier  ist  die  Geschwindigkeit  irgend  eines  Teilchens  i  von  der 
Masse  m.  gleich  v.  =  r-'q,  wo  r.  die  Entfernung  von  der  Achse,  q  die 
Winkelgeschwindigkeit  des  Rades  bedeutet.     Daher  ist  die  kinetische 
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Energie  der  einzelnen  Massenteilchen;  ilir  Moment,  sowie  die  kinetische 
Energie  des  ganzen  Systems  und  das  Gesamtmoment  wie  bei  den  echten 
Cykeln  nur  von  der  cyklischen  Geschwindigkeit  abhängig.  Das  Bad  mit 
Speichen  stellt  einen  sogenannten  ,,unechten  Cykel^^  dar.  Dasselbe 
gilt  für  Räder  mit  Zähnen  und  Systeme  von  Zahnrädern,  welche  in- 
einander greifen ;  für  alle  ist  v.  =  a.q^  wo  a^  einen  von  der  Anordnung 
des  Mechanismus  abhängigen  Faktor  bedeutet. 

Selbst  ein  nicht  homogener  Körper,  der  um  irgend  eine  Achse 
mit  konstanter  Geschwindigkeit  gedreht  wird,  stellt  uns  einen  Cykel 
dar,  wenn  auch  nur  einen  „unechten",  falls  er  sich  während  der 
Eotation  nicht  verändert.  Denn  nach  Ablauf  einer  Umdrehungsperiode 
kehrt  er  immer  wieder  in  den  urspiiinglichen  Zustand  zurück,  im 
Laufe  einer  grossen  Zahl  von  Perioden  bleibt  der  Bewegungszustand 
des  Systems  vollkommen  stationär.  Wir  können  schliesslich  bei  den 
„unechten"  Cykeln  ebenso  wie  bei  den  „echten"  die  Voraussetzung 
fallen  lassen,  dass  die  Umdrehungsgeschwindigkeit  völlig  konstant  ist. 
Sie  kann  sich  ändern,  wenn  nur  die  Änderungen  selbst  klein  sind  im 
Vergleich  mit  dem  absoluten  Werte  der  cyklischen  Geschwindigkeit 
selbst. 

143.  Monocykeln,  Dicykeln,  Polycykeln.  —  Wir  hatten  bisher 
cyklische  Systeme  betrachtet,  bei  denen  die  Geschwindigkeiten  und 
damit  die  Energien  aller  Teile  nur  von  der  Ableitung  q  einer  Koor- 
dinate p  abhängen.  Solche  Systeme  nennt  man  nach  yon  Helmholtz 
„Monocykeln".   Sie  sind  durch  die Beziehnung  v.  =  a.q  charakterisiert. 

Alle  um  feste  Achsen  rotiereuden  beliebig  gefitalteten  Körper  sowie  Verbin- 
dungen, Koppelungen  solcher  Körper  sind  als  monocyklische  Bewegungssysteme 
aufzufassen,  so  lange  die  Konfigurationsflnderungen  im  System  langsam  gegenüber 
den  Bewegungsperioden  erfolgen. 

Auf  Felderscheinungen,  welche  das  vollkommenste  Analogon  zu  monocyklischen 
Bewegungsmechanismen  bieten,  kommen  wir  im  II.  Abschnitt  bei  dem  galvanischen 
Strome  zu  sprechen.  Die  Formeln  20 — 26,  namentlich  letztere,  werden  uns  bei  der 
„Induktion^*  wieder  begegnen. 

Ausser  den  Monocykeln  kommen  aber  auch  Systeme  in  sich  zurück- 
laufender Bewegungen  vor,  bei  denen  die  Geschwindigkeit  eines  jeden 
Teilchens  durch  zwei  voneinander  unabhängige  cyklische  Geschwindig- 
keiten qj  und  q^  bestimmt  ist,   für  welche  also  im  einfachsten  Falle 

ist.     Solche  Systeme  nennt  von  Helmholtz  „Dicykel". 

Das  Kegelradgetriebe  stellt  uns  ein  einfaches  mechanisches  Modell  eines 
solchen  Dicykels  dar.  Zwei  Kegelzahnräder ,  von  denen  jedes  auf  einer  selbst- 
ständigen  Achse  aufgekeilt  ist,  greifen  in  den  Zahnkranz  eines  dritten  Kegelrades 
ein.  Dessen  Geschwindigkeit  hängt  von  den  Antriebsgeschwindigkeiten  der  beiden 
ersten  Räder  in  einer  durch  die  Formel  allgemein  beschriebenen  Weise  ab.    Wir 
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kommen  später  bei  den  Erscheinungen  der  wechselseitigen  elektrischen  Induktion 
auf  dieses  wichtige  mechanische  Analogen  der  Dicykelbewegung  zurQck. 

Sind  die  Geschwindigkeiten  der  einzelnen  Massen  eines  Systems 

gleichzeitig  von  vielen  cyklischen  Geschwindigkeiten  abhängig, 

^•  =  «i<li  +M2  +  ^,-^3  +  •  •  • 

so  spricht  man  von  einem  ,,polycyklischen  Bewegungssysteme",  einem 
„Polycykel". 

144.  Langsam  veränderliche  Parameter.  —  Die  in  der  Natur  uns 

entgegentretenden  in  sich  zurücklaufenden  Bewegungen  sind  gewöhnlich 
derart,  dass  sie  oft  in  derselben  Weise  hintereinander  ablaufen,  ehe 
eine  merkliche  Änderung  in  der  Art  und  Weise,  wie  sie  ablaufen,  ein- 
tritt. Nach  einer  Zeit,  welche  lang  ist  im  Vergleiche  zu  der  Perioden- 
dauer der  cyklischen  Bewegung  selbst,  können  aber  allmähliche  Ände- 
rungen des  Bewegungszustandes  hervortreten,  so  dass  die  späteren  Cykeln 
unter  etwas  anderen  Bedingungen  ablaufen  äIs  die  ersten.  Man  kann 
diese  Zustandsänderungen  als  „langsam^*  vor  sich  gehend  bezeichnen 
im  Vergleiche  zu  den  schnelleren  Cykelbewegungen  selbst;  der  Wert 
der  cyklischen  Geschwindigkeit  entscheidet  darüber,  ob  man  eine  An- 
dening  als  langsam  oder  schnell  zu  betrachten  hat. 

So  ist  die  Achsendrehung  der  Erde  eine  Cykelbewegung,  welche  im  Laufe 
eines  Tages  abgeschlossen  ist.  Im  Laufe  vieler  Tage  und  Jahre  ändert  sich  die 
Richtung  der  Erdachse  langsam  im  Räume  infolge  der  Nutation  und  Präzession 
Die  Nutatioüs-  und  Präzessionsschwankungen  erfolgen  ., langsam"  im  Vergleich  zur 
täglichen  Cykelbewegung. 

Man  nennt  Grössen,  welche  den  Zustand  eines  Körpers  oder 
Körpersystems  bestimmen:  „Parameter".  Die  die  langsamen  Zustands- 
änderungen beschreibenden  Parameter  können  wir  als  „langsam  ver- 
änderliche Parameter**  bezeichnen.  Schreiben  wir  für  sie  im  Gegensatz 
zu  den  cyklischen  Koordinaten  lateinisch  p,  so  sind  diese  Variablen 
in  den  Bewegungsgleichungen  durch  Folgendes  charakterisiert  (vergl. 
§  140): 

Parameter  p :     kommt  in  den  zu  bildenden  Ausdrücken 

vor. 

Änderungsgeschwindigkeit    q\     ist  klein  (gegen  q). 
Änderungsbeschleu;nigung  -~ :     ist  erst  recht  klein. 


n.  Abschnitt. 


Erscheinungen  des  galvanischen  Stromes 
und  des  Elektromagnetismus. 


Dem  induktiven  Charakter  aller  Naturwissenschaften  entsprechend 
gehen  wir  bei  dem  in  diesem  Abschnitt  zu  behandelnden  , .galvanischen 
Strome^'  von  seinen  Eigenschaften  aus,  ohne  zunächst  nach  seinen 
Entstehungsursachen  zu  fragen.  Ebenso  hat  man  die  Besonderheiten  der 
Schwerkraft  erforscht,  ohne  bis  heute  über  das  Zustandekommen  der- 
selben irgend  welche  befriedigende  Vorstellung  zu  haben.  Wir  betrachten 
den  „Strom"  als  eine  gegebene  Naturerscheinung  und  ziehen  die  Be- 
zeichnung „galvanisch"  der  gleich  üblichen  des  „elektrischen  Stromes" 
schon  deshalb  vor,  weil  erstere  nicht  an  die  zunächst  weiter  abliegende 
Beziehung  unseres  Phänomens  zu  den  Erscheinungen  des  geriebenen 
Bernsteins,  des  „Elektron"  {yjXexTQov)  erinnert.  Abweichend  von  dem 
gewöhnlichen  Gange  der  Darstellung,  stellen  wir  dabei  die  magnetischen 
Eigenschaften  des  Stromes  voran.  Sie  sind  die  einfachsten,  da  sie  nur 
durch  die  geometrischen  Bestimmungsstücke  des  Trägers  der  Erschei- 
nung, des  „Strom trägers",  und  durch  seine  Umgebung  bedingt  sind. 
Die  Besonderheiten  des  Materials,  und  Vorgänge,  welche  sich  zwischen 
den  kleinsten  Teilchen  des  Trägers  abspielen,  bleiben  dabei  noch  aus 
dem  Spiele. 

Wir  beginnen  daher  mit  dem  Stromfelde  und  seinen  Beziehungen 
zu  Magnetfeldern,  also  mit  den  Erscheinungen  des  „Elektromagnetis- 
mus" ;  die  sogenannte  Stromstärke  ist  uns  zunächst  nur  eine  den  Feld- 
zustand bestimmende  Grösse.  Erst  im  II.  Teile  des  Buches  werden 
wir  bei  den  Induktionserscheinungen  die  wichtigste,  aus  den  elektro- 
magnetischen Wechselwirkungen  hervorgehende  Methode  zur  Erzeugung 
der  hier  benutzten  „galvanischen  Ströme"  kennen  lernen.  Wir  be- 
trachten sie  zuerst  nur  als  rein  magnetische  Phänomene,  welche  sich 
in  der  Umgebung  namentlich  drahtförmig  gestreckter  Metallmassen 
ausbilden,  wenn  wir  sie  an  andere,  sogenannte  ,, Polklemmen"  an- 
schliessen. 

Was  sich  hinter  diesen  Klemmen  verbirgt,  lassen  wir  vorläufig 
ausser  Betracht. 


8.  Kapitel 

Einachsige  Magnetkraftfelder.    (Einfacher  Strom.) 

In  dem  vorliegenden  Kapitel  stellen  wir  zunächst  die  magnetische 
Eigenschaft  eines  drahtförmigen  Stromträgers  fest  und  ermitteln  die 
Struktur  des  ihn  umgebenden  Feldes,  indem  wir  die  Gestalt  und  den 
Richtungssinn  seiner  Kraftlinien  verfolgen.  Um  mit  möglichst  ein- 
fachen Fällen  zu  beginnen,  strecken  wir  das  zu  untersuchende  Draht- 
stück geradlinig  aus  und  entfernen  alle  übrigen  mit  den  Polklemmen 
verbindenden  Teile  des  Trägers  so  weit,  dass  eine  Beeinflussung  durch 
sie  nicht  zu  befürchten  ist.  Es  wird  sich  dabei  ein  ganz  eigentüm- 
liches Magnetfeld  ergeben,  welches  sehr  von  den  im  I.  Abschnitt  unter- 
suchten abweicht.  Wenn  wir  indessen  den  Leiter  zu  einer  Schleife 
zusammenbiegen,  deren  Teile  sich  nirgends  berühren,  aber  doch  sehr 
nahe  aneinander  vorüber  gehen,  so  erhalten  wir  ein  Gebilde,  welches 
mit  den  magnetischen  Lamellen  §  23  eine  grosse  Ähnlichkeit  hat. 
Indem  wir  uns  dabei  an  den  achsialen  Charakter  der  Magnetkraftlinien 
und  ihre  Symmetrieeigenschaften  erinnern,  §  120,  gelangen  wir  zu  Hilfs- 
vorstellungen, welche  die  üblichen  Bezeichnungen:  „Strom",  „Strom- 
richtung", „Leiter",  „Strombahn"  u.  s.  w.  auch  in  unser  Begriffssystem 
einzureihen  gestatten,  ohne  dass  wir  darum  annehmen  müssten,  dass 
in  dem  Leiter  wirklich  ein  gewisses  Etwas  „fliesst". 

In  einem  besonderen  Abschnitt  wollen  wir  uns  dann  noch  einmal 
des  durchgreifenden  Unterschiedes  von  Magnetkraftfeldern  und  „Strom- 
feldem"  bewusst  werden;  wir  bemerken,  dass  dieser  Unterschied 
wesentlich  durch  die  räumliche  Anlage  der  beiden  Arten  von  Kraft- 
feldern bedingt  ist. 

A)  Konaohsiale  Hagnetkraftliniensysteme. 

145.  Der  galvanische  Strom  als  System  magnetischer  Kraft- 
linien. —  Es  handelt  sich  zunächst  um  den  Nachweis,  dass  wirklich 
mit   dem   Auftreten   eines    sogenannten    „galvanischen    Stromes"  eine 
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.magnetische  Wirkung  verbunden  ist  und  um  nähere  Erforschung  des 
sich  hierbei  ausbildenden  Magnetkraftliniensystems. 

Versuch  51.  Ein  ca.  5  mm  dicker,  60  cm  langer,  an  den  Enden 
etwas  umgebogener  Kupferdraht  wird  in  eine  mit  weissem  Kartonpapier 
beklebte  flache  Holzrinne  gelegt  und  mit  Eisenfeilicht  gleichmässig  be- 
streut. Es  bleibt  nichts  an  dem  Drahte  hängen  ausser  einigen  durch 
Adhäsion  festgehaltenen  Teilchen.  Schliesst  man  aber  mit  Hilfe  von 
Leitungsschnüren  und  messingnen  Klemmschrauben  den  Kupferdraht 
an  Polklemmen  metallisch  an,  so  bleibt  eine  dichte  Schicht  von  Eisen- 
teilchen an  dem  Drahte  haften,  die  ihn  filzartig  gleichförmig  umkleidet. 
Der  Draht  ist  zum  Träger  magnetischer  Wirkungen  geworden. 
Löst  man  die  Verbindung,  so  fallen  die  Späne  wieder  ab. 

Wir  haben  also  hier  nur  einen  temporären  Magneten  vor  uns  ohne 
merkliche  Remanenz  (vergl.  §  101)  im  Gegensatz  zu  den  im  1.  Kapitel 
betrachteten  „Dauermagneten^^ 

Der  Draht  wird  von  Bippen  aus  aneinander  geketteten  Eisen- 
teilchen gleichmässig  umschlossen,  keine  Stelle  seiner  Oberfläche  ist 
besonders  bevorzugt,  wie  es  die  Polarregionen  eines  Magneten  sind; 
die  Späne  bilden  nicht  Barte  oder  Büschel,  sondern  geschlossene,  den 
Draht  umgebende  Binge. 

Will  man  diesen  wichtigen  Grundversuch  einem  grösseren  Auditorium  vor- 
führen, so  empfiehlt  sich  die  Projektionsmethode.  Ein  nicht  zu  dünner  Kupfer- 
draht wird  über  eine  Glasscheibe  gebogen,  welche  in  den  vertikalen  Teil  des  durch 
geeignete  Reflexionen  (vergl.  p.  6)  abgelenkten  Strahlenbündels  der  Projektionslampe 
gebracht  wird.  Auf  die  Scheibe  streut  man  Eisen feilicht.  Beim  Anschliessen  des 
Drahtes  an  die  Polklemmen  springen  die  Teilchen  auf  den  Draht  zu  und  umkleiden 
denselben,  beim  Abnehmen  einer  Zuleitungsschnur  fallen  sie  ab. 

Schon  der  Versuch  51  legt  die  Vermutung  nahe,  dass  für  das 
entstehende  Magnetfeld  die  Längsrichtung  des  Drahtes  in  besonderer 
Weise  maassgebend  ist.  Ahnlich  wie  beim  Stabmagneten  §  21  unter- 
suchen wir  hier  die  Struktur  des  Feldes  in  zwei  zu  einander  senk- 
rechten Ebenen,  wodurch  wir  ein  vollständiges  Bild  über  die  räumliche 
Anordnung  des  Kraftlinienverlaufes  erhalten. 

a)  Verlauf  der  Kraftlinien  in  einer  der  Trägerachse 
parallelen,  dem  Leiter  benachbarten  Ebene.  Wir  legen  das 
geradlinige  Leiterstück,  welches  wir  zum  Stromträger  machen,  horizontal 
und  bedecken  es  mit  einem  dünnen  Papierblatt. 

Die  folgende  Anordnung,  welche  wir  noch  zu  anderen  Versuchen  verwenden, 
empfiehlt  sich  besonders  für  Vorlesungszwecke: 

In  ein  Brettchen  von  ca.  12  cm  Breite  und  20  cm  Länge  wird  eine  durch 
die  Mitte  gehende  den  Schmalseiten  parallele  Nut  von  solcher  Tiefe  ausgehobelt, 
dass  ein  etwa  Va  cm  dicker  Kupfeidraht  ganz  darin  versenkt  werden  kann;  die 
obere  Kante  desselben  soll  sich  mit  der  Oberfläche  des  Brettes  gerade  vergleichen. 
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Auf  dieses    legt  mac  ein  Stück  düaneB,  weisaes   Schreibpapier,   welches   durch- 
HefCz wecken  festgehalten  wird. 

Streut  man  Feilicht  auf,  so  entsteht  beim  Klopfen  das  Bild  Fig.  46. 

Man    sieht,    wie    sich   über   dem   Drahte    die   Eisenteichen   zu    feinen 

Rippen  zusammenschliessen,  die  quer 

zur  Drahtrichtuiig  verlaufen.    Hier  in 

unmittelbarster  Nähe  muss  die  Kraft, 

welche    die   Teilchen    sammelt,    am 

stärksten  sein.   Denn  zu  beiden  Seiten 

der  Zone  mit  den  Rippen  liegen  zwei 

begleitende  hellere  Striche,  aus  denen 

die  Späne  herangezogen  worden  sind. 

Fig.  48.  In  grösserer  Ferne   lässt  sich   keine 

Einwirkung  erkennen.     Dort  kann  in 

die   Ebene    der  Bildfläche   nur   eine    sehr    schwache    Komponente    der 

magnetischen  Kraft  fallen. 

h)  Verlauf  der  Kraftlinien  in  einer  zu  der  Trägerachse 
senkrechten  Ebene.  Die  vorigen  Versuche  wiesen  unzweideutig 
darauf  hin,  dass  der  Verlauf  der  Kraftlinien  in  der  Umgebung  des 
Drahtes  senkrecht  zur  Richtung  desselben  erfolgt.  Wir  erhalten  daher 
erst  dann  einen  klaren  Einblick  in  die  Anordnung  des  Feldes,  wenn 
wir  die  Kraftlinienbilder  in  einer  horizontalen,  zu  einem  vertikal  ge- 
stellten geradlinigen  Drabtstück  senkrecht  stehenden  Ebene  untersuchen. 
Dazu  dietit  zunficlist  etwa  die  folgende  einfiiche  Anordnung:  Durch  einen 
ca.  12  X  15  cm  grossen,  (>  cm  dicken  Holzklotz  ist  in  ilcr  Mitte  ein  ca.  0,4  cm 
weites,  zur  Oberfläche  genau  senkrecht  stehendes  cjlindrischcB  Loch  gebohrt,  durch 
dns  ein  unten  umgebogener,  0,4  cm  dicket'  Kupferdraht  gezogen  ist,  der  oben 
vertikal  hcrausragt,  dessen  unteres  Ende  aber,  in  einer  Nut  verborgen,  seitlich 
unter  dem  Klotze  hervorgezogen  ist.  Auf  den  Klotz  wird  ein  Kartoublatt  gelegt, 
in  dessen  Mitte  mittels  eines  Durcbscblnges  ein  kreisförmiges  Txich  von  der  Grösse 
dee  Drahtqucrschnitles  geschlagen  isL  An  die  Enden  des  Leiters  werden  die  Ver- 
bind ungsklcmmen  angesetzt 

Will  man  den  Versuch  einem  griiascrcn  Auditorium  vorfiiliren,  so  bedient 
man  sich  besser  noch  des  folgenden  Apparates  Fig.  47,  der  namentlich  auch  bei 
spKteren  Versuchen  noch  mehrfach  Venvendung  findet; 

Auf  einem  Grundbrette  A  von  40  x  40  cm'  FISche  ist  vertikal  das  100  cm 
hohe,  10  cm  breile  Brett  B  befestigt.  Das  Brett  A  steht  auf  drei  Füssen  und  ist 
mit  einem  Hände  versehen;  in  einer  Ecke  befindet  sich  eine  durch  einen  Holzpflock 
zu  verschliesscnde  Öffnung  (in  der  Figur  links)  zum  Entfernen  etwa  verschütteten 
Quecksilbers  oder  herabgefallener  Feilspäne.  In  mittlerer  Hohe  trägt  der  Stftnder 
B  das  horizontsle  Bretteben  C  Ton  30  x  20  cm*  Fläche.  Dasselhe  besitzt  in  seiner 
Mitte  eine  Anzahl  von  Durchbohrungen  fdr  die  hier  durchzuführenden  Drähte; 
auf  dasselbe  werden  die  Karton papiere  P  gelegt.  Am  oberen  Ende  ist  auf  dem 
Ständer  B  das  10  em  lange  Querbrett  D  befestigt.  Auf  D,  sowie  auf  dem  Grund- 
brette A  sind  die  Holzklötze  Ei  und  E,  angebracht,  von  denen  jeder  zwei  gleich 
tiefe,    voneinander  durch  eine  schmale  Holzzwischenwand  getrennte,  mit  Queck- 
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Silber  gefüllte  Kinnen  enthält,  in  welche  die  Drahtenden  eingetaucht  werden,  verg]. 
die  links  stehende  Nebenfigur,  welche  einen  dieser  Klötze  im  Querschnitt  von  vom 
gesehen  darstellt.  Die  Mittellinien  der  Rinnen  in  E^  sind  von  der  Vorderfläche 
von  B  um  ca.  8 ,  die  von  E^  um  ca.  10  cm  entfernt  Zu  jedem  Holzklotz  fährt 
von  den  Klemmschrauben  K^  und  K^  aus  ein  Zuleitungsdraht  H^^  bezw.  H^,  Bei 
den  zunächst  hier  anzustellenden  Versuchen  wird  nur  ein  geradliniger  Leiter  L 
benutzt.  Derselbe  besteht  aus  4  mm  dickem  Kupferdraht,  welcher  oben  haken- 
foi*mig  umgebogen  ist.  Seine  Enden  sind  amalgamiert.  Mit  ihnen  taucht  er  in  je 
eine  der  Quecksilberriunen  der  Holzklötze  E^ 
und  J?2,  nachdem  er  durch  eine  entsprechende 
Durchbohrung  des  Brettes  C  und  des  Karton- 
papieres  P  hindurchgesclioben  worden  ist.  Im 
12.  Kapitel  werden  die  Felder  in  der  Umgebung 
zweier  gleichzeitig  vorhandener  Träger  unter- 
sucht. Dazu  wird  an  dem  Apparate  neben  dem 
eraten  ein  zweiter  ähnlich  gestalteter  Draht  L^ 
eingehängt.  Um  beide  Drähte  gleichsinnig  oder 
im  entgegengesetzten  Sinne  in  den  Kreis  der 
hier  vereinigten  Leiter  einschalten  zu  können, 
befindet  sich  noch  an  der  Hinterfläche  des  verti- 
kalen Trägers  B  ein  Hilfsdraht  zwischen  den 
beiden  Zuleitungen  R^  und  H^,  dessen  Enden 
RR  in  die  eine  oder  die  andere  der  beiden 
Hinnen  oben  oder  unten  getaucht  werden  können. 
Zur  Vermittelung  einer  metallischen  Zuleitung 
aus  einer  Einne  in  die  Nachbarrinne  dient  ein 
Kupferdrahtbügel  b  (vergl.  die  Nebenfigur)  mit 
amalgamierten  Enden.  Wir  werden  auf  diese 
gleichzeitige  Einschaltung  von  zwei  linearen 
Kraftlinienträgem  erst  später  zu  sprechen 
kommen. 

Alle  diese  Drähte  H^,  H^  und  7v' i?  bestehen 
am  besten  ausLeitungsschnüren,  welche  aus  vielen 
dünnen  Einzeldrähten  zusammengedreht  und  mit 
einer  isolierenden  Seiden-  oder  Baumwollenschicht 
umklöppelt    sind;    an  den   Enden    sind   dickere 

Drahtstücke  angelötet.    Diese  Schnüre  lassen  sich  leicht  selbst  bei  grossem  Quer- 
schnitt in  die  gewünschte  Form  biegen. 

Das  Eraftlinienbild ,  welches  man  in  der  zu  dem  geradlinigen 
Drahte  senkrechten  Ebene  erhält,  ist  das  der  Fig.  48.  In  der  Mitte 
des  Bildes  liegt  der  kreisförmige  Querschnitt  S  des  cylindrischen 
Drahtes.  Rings  um  ihn  herum  schliessen  sich  die  einzelnen  Feilicht- 
teilchen zu  geschlossenen  Ringen  zusammen,  welche  den  Draht  kon- 
zentrisch umgeben.  Nirgends  sehen  wir  Kraftlinien  entstehen  oder 
verschwinden;  es  giebt  in  unserem  Felde  also  weder  Quellpunkte  noch 
Sinkstellen,  d.  h.  es  lassen  sich  keine  bestimmten  Pole  angeben,  von 
denen  etwa  die  beobachteten  magnetischen  Wirkungen  ausgingen.  Alle 
Kraftlinien  sind  schon  im  freien  Felde  geschlossene  Linien,  ohne  dass 
sie,  wie  bei  den  Dauermagneten,  erst  durch  die  von  uns  in  dem  Inneren 


£ 
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derselben    vorauszusetzenden    aber   immerhin    hypotbetisch   bleibenden 
Molekülketten  ibren  Schluss  erhalten  milssten. 

Nahe   dem  Drahte   muss  die  Kraft  am   stärksten   sein;    denn  wir 
bemerken    hier   das  Sichzusammenhäufen   und  Fortnitschen   der  Feil- 
späuchen,  was  nach  unseren  Erfahrungen  an  den  Dauermagneten  immer 
au  den  Stellen  eintritt,  an  denen  die  magnetische  Wirkung  am  grössten 
ist.     Bis   auf  ca.   1  cm  Entfernung  vom  Drahte   finden  wir  die  Eisen- 
teilchen fest  aneinander  geschlossen,  in  1 — 2  cm  Entfernung  wird  der 
Zusammenhalt      allseitig      ein 
lockerer,  in  grösserer  als  2  cm 
weiter  Kntfemung  ist  die  Kraft 
nicht   mehr   imstande   gewesen, 
in    merklicher    Weise    richtend 
auf  die  Teilchen  zu  wirken. 

Teile  unseres  Trägers,  welche 
in  grösseren  als  4  cm  betragen- 
den Entfernungen  aneinander 
vorUbergefahrt  sind,  beeinflussen 
sich  in  unserem  Falle  also  nicht 
mehr  merklich. 

146.  Begriff  der  Achse  des 
konzentrischen  Magnetkraft- 
liniensystems oder  der  Kraft- 
achse (Faradat).  —  Sämtliche 
Kraftlinien  in  den  verschiedensten 
zu  dem  geradlinigen  Drahte  senk- 
rechten Bildebenen  bilden  in  den 
Fig.  48,  ^^^^    untersuchten  Kraftfeldern 

konzentrische  Einge ,  deren 
Mittelpunkt  stets  im  Drahte  selbst  liegt.  Alle  Kraftlinien  sind  also 
auf  Cylinderfiächen  aufgereiht,  welche  den  Träger  als  Achse  besitzen. 
Wir  nennen  diesen  daher  passend  ,, Achse  des  Krafthnienfeldes"  und 
sprechen  von  achsialen  Kraftfeldern.  Mit  Fabaday  wollen  wir  den 
kürzeren  Ausdruck:  „Kraftachse"  einführen,  ohne  damit  etwas  anderes 
von  dem  Träger  aussagen  zu  wollen,  als  dass  er  die  Achse  eines  kon- 
zentrischen MagnetkraftUniensystems  geworden  ist. 

147.  Richtungssinn  der  konzentrischen  Kraftlinien  ringe.  —  Um 
festzustellen,  ob  auch  den  konzentrischen  Kraftlinienringen  ein  be- 
stimmter Riclitungssinn  innewohnt,  wenden  wir  den  im  2.  Kapitel  er- 
wähnten leicht  beweglichen  Magnetstab  oder  eine  kurze  Nadel  an, 
wenn   wir  auch   erst  später  auf  die  Wechselwirkung  zwischen  unseren 
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einachsigen  Magnetkraftfeldem  und  den  Dauermagneten  eingehender  zu 
sprechen  kommen.  Hier  genügt  es  aus  beobachteten  Bewegungsantrieben 
auf  den  Sinn  des  Kraftlinienverlaufes  zu  schliessen. 

Versuch  52.  Wir  biegen  einen  langen  dicken  Kupferdraht  zu 
einem  Rechteck  von  etwa  ^/^  m  Seitenlänge  zusammen,  welches  wir 
vertikal  stellen  und  hängen  den  ca.  1  m  langen  Magnetstab  §  28  so 
auf,  dass  sein  unterer  Pol  in  1  — 2  cm  Entfernung  neben  der  Mitte  einer 
vertikalen  Rechteckseite  frei  schwebt.  Der  andere  Pol  ist  dann  ge- 
nügend weit  ausserhalb  des  Wirkungsbereiches  unseres  Stromes.  Ferner 
sind  (vergl.  Fig.  48)  auch  die  übrigen  Teile  des  achsialen  Feldes  dann 
so  weit  von  dem  gerade  betrachteten  Trägerstück  entfernt,  dass  eine 
Beeinflussung  von  ihrer  Seite  her  nicht  zu  befürchten  ist.  Stellt  man 
die  Verbindung  des  Drahtrechteckes  mit  den  Polklemmen  her,  so  wird 
der  Magnetpol  zur  Seite  geschoben,  d.  h.  in  bestimmter  Richtung  längs 
der  Kraftlinien  des  achsialen  Systems  bewegt. 

Der  Pol  kann  den  Kraftlinien  nicht  rings  um  den  Draht  herum  folgen,  da 
der  Stab  oben  an  der  Rechteckseite  anstösst;  nichtsdestoweniger  lässt  er  den  Kraft- 
liniensinn eindeutig  erkennen. 

Vertauscht  man  die  Pole  des  Magnetstabes  miteinander,  so  kehrt 
sich  der  Bewegungssinn  um: 

Den  achsialen  Magnetkraftlinien  wohnt  also  ein  bestimmter 
Sinn  inne;  wenn  ein  Nordpol  in  einem  Sinne  von  ihnen  vor- 
wärts getrieben  wird,  so  wird  der  Südpol  im  anderen  Sinne 
bewegt. 

Dasselbe  findet  an  den  verschiedensten  Stellen  des  Drahtes  und 
in  allen  Entfernungen  von  ihm  statt,  so  weit  sich  überhaupt  Wirkungen 
nachweisen  lassen,  d.  h.  bis  an  die  Grenzen  des  Feldes.  Das  ganze 
achsiale  Kraftliniensystem  hat  einen  bestimmten  Richtungssinn. 

Wir  können  daher  schon  auf  Grund  des  Kraftlinienverlaufes  selbst 
dem  Träger  eine  bestimmte  Richtung  zuweisen,  ihn  z.  B.  im  positiven 
Sinne  durchlaufen  denken,  wenn  in  dieser  Richtung  die  Kraftlinien 
uhrzeigermässig  um  ihn  herumzugehen  scheinen.  Dass  diese  Fest- 
setzung mit  der  üblichen  in  Übereinstimmung  stehen  würde,  zeigen  die 
folgenden  Betrachtungen,  dass  sie  auch  zweckmässig  ist,  geht  aus 
späteren  Weiterbildungen  unseres  BegriflFssystems  hervor. 

Vertauschen  wir  die  Verbindungen  des  Drahtrechteckes  mit  den 
Polklemmen,  so  kehrt  sich  mit  der  Richtung  des  Überganges  von  einer 
zur  anderen  im  Träger  der  Richtungssinn  des  ganzen  Kraftlinien- 
systems um.  Wir  können  dies  kurz  so  ausdrücken:  Den  Klemmen, 
denen  wir  die  magnetisierende  Wirkung  entnehmen,  wohnt  also  eine 
bestimmte  polare  Verschiedenheit  inne. 
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Gewöhnlich  ist  diese  Polarität  an  ihnen  schon  durch  die  Zeichen 
+  und  —  zum  Ausdruck  gebracht  oder,  wenn  auch  nicht  so  gut,  durch 
verschiedene  Buchstaben,  z.  B.  K  und  Z. 

Wir  wollen  die  an  die  Klemmen  angesetzten  Drahtleitungen  immer 
im  Richtungssinne  +  nach  —  oder  K  nach  Z,  also  im  Sinne  des 
Alphabets  betrachten  (positiver  Bichtungssinn).  Dann  können  wir  das 
Ergebnis  sämtlicher  Versuche  eindeutig  so  formulieren: 

Blicken  wir  längs  des  Drahtes  in  positiver  Richtung  hin, 
so  wird  ein  Nordpol  immer  im  Sinne  des  Uhrzeigers,  ein 
Südpol  immer  diesem  Sinne  entgegengesetzt  längs  der 
Magnetkraftlinien  des  konachsialen  Systems  bewegt. 

Die  Kraftlinien  laufen  also  uhrzeigermässig  um  die  Kraftachse 
herum,  wenn  wir  sie  in  dem  Sinne  +  nach  —  oder  K  nach  Z  be- 
trachten. 

Wir  bezeichDen  in  Zukunft  durch  rot  geförbte  Blechpfeile  oder  die  Richtung 
der  Mittelfinger  diesen  Sinn  an  den  Drähten,  welche  wir  zu  Kraftachsen  machen, 
wie  wir  durch  weisse  Pfeile  und  die  Zeigefinger  die  Richtung  von  Magnetkraft- 
linien bezeichnen  wollten. 

Da  auch  die  hier  studierten  Kraftlinien  sich  Nord-  und  Südpolen 

gegenüber  in  der  angegebenen  Weise  polar  verschieden  verhalten,  so 

muss  eine  kurze  Magnetnadel  sich  quer  zur  Kraftachse  stellen. 

Versuch  53.  Wir  setzen  auf  das  Brett  C  des  Apparates  Fig.  47 
die  kleine  Magnetnadel  mit  dem  Schreibstift  Fig.  7,  am  besten  zunächst 
so,  dass  sie  im  magnetischen  Meridian  des  Drahtes  dicht  vor  diesem 
steht.  Stellt  man  die  Verbindungen  mit  den  Polklemmen  her,  so 
schlägt  die  Nadel  um .  und  stellt  sich  quer  zum  Drahte.  Blickt  man 
diesem  entlang,  wie  es  der  Sinn  +  nach  —  erfordert,  so  wird  der 
i\^-Pol  nach  rechts,  der  /S-Pol  nach  links  abgelenkt.  Führt  man  die 
Nadel  immer  in  ihrer  Richtung  den  Nordpol  vorausschiebend  weiter, 
so  legt  sie  sich  stets  aufs  neue  um,  so  dass  sie  senkrecht  zur  Ver- 
bindungslinie ihrer  Mitte  mit  dem  nächsten  Punkte  des  Drahtes  steht. 
Folgt  man  der  jeweiligen  Nadelstellung,  so  wird  man  rings  um  den 
Draht  herumgeführt,  ohne  dass  der  Richtungssinn  je  wechselte.  Die 
Nadel  zeigt  immer  die  Richtung  der  Tangente  an  die  Kraftlinie  an, 
der  Schreibstift  verzeichnet  auf  dem  Kartonblatt  sehr  nahe  (Erdmagne- 
tismus!) einen  Kreis. 

Wechselt  man  die  Verbindungen  nach  den  Polklemmen,  so  schlägt 
auch  die  Nadel  um,  das  gesamte  Kraftliniensystem  hat  sich  umgekehrt. 

Von  nun  an  wollen  wir  von  irgend  einem  der  zahlreichen  Hilfsmittel  Ge- 
brauch machen,  den  Richtungssinn  in  einem  Leiterstück  schnell  umzukehren.  Das 
Loslösen  und  Umwechseln  der  Verbindungen  mit  den  Polklemmen  ist  unbequem, 
zeitraubend  und  der  Funkenbildung  wegen  beschwerlich.    Besser  ist  es,  eine  Kom- 
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biuation  von  Leiterstücken  vorzulegen,  bei  denen  man  etwa  durch  Umlegen  einer 
Wippe  oder  durch  Drehen  einer  Walze  die  Richtung  schnell  wechseln  kann.  Eine 
solche  Vorrichtung  nennt  man  Kommutator  oder  Umschalter;  sie  wird  in  zahl- 
reichen Formen  in  den  Handel  gebracht.  Wir  verbinden  mit  ihnen  einen  roten 
Pfeil,  der  in  jedem  einzelnen  Falle  erkennen  lässt,  wie  die  Richtung  +  nach  — 
in  dem  vorgeschalteten  Leiterstücke  liegt. 

148.  Bewegungen  im  konzentrischen  Kraftliniensysteme.  —  Die 

kinematischen  Hypothesen  erfordern  zur  Erklärung  der  in  den  ein- 
zelnen Feldpartien  enthaltenen  Energie  in  sich  zurücklaufende  Be- 
wegungen von  dem  in  §  121  festgesetzten  Drehungssinne  längs  der 
Kraftlinien. 

Blicken  wir  längs  der  Achse  eines  konzentrischen  Kraftlinien- 
systems im  ßichtungssinne  +  nach  —  hin,  so  gehen  die  Kraftlinien 
uhrzeigermässig  um  diese  herum.  Da  die  Drehbewegungen  längs  der 
Kraftlinien  ebenso  verlaufen,  so  müssen  sich  die  Teilchen  auf  der 
Innenseite  der  Kraftlinienringe  im  Sinne  +  nach   —  bewegen. 

Fig.  49  giebt  einen  schematischen  Längsschnitt  durch  das  Feld.  5  ist  der 
Stromträger,  in  unserem  Falle  der  geradlinig  gestreckte  Leiterteil.  Die  vier 
Kreise  rj  bis  r^  oberhalb  und  unterhalb  stellen  die  Querschnitte  von  je  einer  um 
den  Draht  S  herumgehenden  magnetischen  Kraftröhre  dar.  Hat  die  Kraftachse  iS 
die  Richtung  +   nach  —  von  rechts  nach  links  in  unserer  Figur,  so  müssen  wir 


Fig.  49. 

uns  oberhalb  S  die  Magnetkraftlinien  in  die  Zeichenebene  hineingehend,  unterhalb 
S  aus  dieser  heraustretend  denken.  Das  auf  diese  oberen  Querschnitte  gerichtete 
Auge  sieht  also  den  Kraftlinien  selbst  entlang.  Die  Drehbewegungen  gehen  uhr- 
zeigermässig vor  sich,  so  wie  es  die  Pfeile  andeuten.  Die  unteren  Querschnitte 
müflsen  in  der  Zeichnung  Bewegungen  im  umgekehrten  Sinne  enthalten.  Da  die 
Kraftrohren  bis  an  die  Drahtoberfläche  hin  direkt  verfolgbar  sind,  so  muss  in  den 
benachbarten  Teilen  des  Feldes  eine  Bewegung  stattfinden,  wie  sie  die  inneren 
Pfeile  andeuten,  d.  h.  im  Sinne  der  Richtung  +  nach  —   oder  K  nach  Z, 

An  unserem  Apparate  Fig.  47  versinnlichen  wir  uns  diese  Verhältnisse  am 
einfachsten  dadurch,  dass  wir  eine  Reihe  von  geschlossenen  Kraftröhren  §  127  über 
den  Draht  L^,  diesen  als  Achse  benutzend,  übereinander  legen.  Haben  wir  die 
Ringe  der  Richtung  des  roten  Pfeiles  an  diesem  Drahte  (vergl.  §  147)  entsprechend 
orientiert,  so  tritt  der  genannte  Bewegungssinn  unmittelbar  hervor. 

Dies  ermöglicht  uns,  in  einfacher  Weise  ein  Bild  von  den  Be- 
wegungen in  dem  konzentrischen  Kraftlinienfelde  zu  benutzen,  welches 
wir  uns  jederzeit  vergegenwärtigen  können  und  das  sich  zur  unmittel- 

EVBRT,  Kraftfelder.  10 
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baren  Ableitung  aller  folgenden  Beziehungen  und  Regeln  nützlich  er- 
weist: Die  Bewegungen  in  der  Umgebung  einer  Kraftachse  gleichen 
denen  einer  Beihe  dicht  aufeinander  folgender  Kauchringe,  welche  in 
derselben  Richtung  fortschreiten. 

Systeme  von  konachsialeii  Baucbringeii.  Mit  dem  Rauchringapparate 
§135  kann  man  durch  rasche  Aufeinanderfolge  der  einzelnen  Stösse  eine  ganze 
Schar  von  Wirbelringen  erzeugen,  die  alle  dieselbe  Achse  haben.  Klopft  mau 
in  dem  Rythmus  ^  — ,  d.  h.  schwachstark,  so  erhält  man  erst  einen  Ring,  der 
trfige  voranschreitet,  dann  einen,  der  schnell  folgt.  Ist  die  Bewegung  des  zweiten 
Ringes  zu  heftig,  so  zerstört  er  den  ersten.  Im  anderen  Falle  gelingt  es  leicht, 
einem  voranschreitenden  Wirbelring  einen  schneller  folgenden  nachzusenden,  der 
ihn  einholt  und  sich  ihm  konzentrisch  anschmiegt     Man  bemerkt  dann  folgendes: 

a)  Jeder  der  beiden  Ringe  bewahrt  seine  Individualität.  Erfolgt  der  Stoss 
des  nachfolgenden  genau  achsial,  so  behalten  beide  ihre  Ringgestalt  bei.  Keines- 
falls tritt  eine  Mischung  der  wirbelnden  Luftteilchen  ein,  die  Wirbelf&den  bestehen 
also  nebeneinander,  ohne  sich  zu  zerstören. 

b)  Prallt  der  zweite  Ring  kräftig  an  den  ersten  an,  so  erweitert  sich  dieser, 
lässt  den  zweiten,  schneller  vorandrängenden  durch  seine  Ringhöhlung  hindurch- 
treten und  schliesst  sich  wieder.  Dieses  Hindurchkriechen  eines  Wirbelringes 
durch  einen  anderen  zeigt  am  klarsten,  wie  diese  in  sich  zurücklaufenden  Be- 
wegungen im  Räume  nebeneinander  bestehen  können. 

B)   Aohsenschleifen. 

Fremdartig  und  von  den  Kraftlinienfeldern  des  I.  Abschnittes 
gänzlich  verschieden  erscheint  uns  das  eben  betrachtete  konzentrische 
Ringsystem  magnetischer  Linien,  welches  den  Träger  eines  galvanischen 
Stromes  begleitet.  Die  schon  früher  angewendeten  Hilfsmittel:  Eisen- 
feilicht, bewegliche  Magnetpole,  kleine  magnetische  Probiernadeln  über- 
zeugten uns  indessen  davon,  dass  wir  echte  Magnetkraftlinien  vor  uns 
haben.  Dm  diese  achsialen  Felder  zu  früher  betrachteten  in  engere 
Beziehung  bringen  zu  können,  müssen  wir  die  einfachste  geometrische 
Gestalt  der  Achse,  die  geradlinige,  verlassen  und  zu  komplizierteren 
Feldern  übergehen.  Zu  diesen  gelangen  wir  dadurch,  dass  wir  den 
Träger  geeignet  biegen,  wobei  die  Kraftlinien  den  einzelnen  Teilen 
der  Achse  folgen. 

149.  Umgestaltungen  des  konzentrischen  Kraflliniensystems  durch 

Deformation  der  Achse.  —  Wir  biegen  eine  Kraftachse  zu  einer  ebenen 
kreisförmigen  Schleife  derart  zusammen,  dass  zwei  vorher  weit  von- 
einander entfernte  Teile  derselben  sehr  nahe  in  entgegengesetzter 
Richtung,  ohne  sich  zu  berühren,  aneinander  vorübergeführt  werden. 
Die  an  die  einzelnen  Achsenteile  gebundenen  Kraftlinien  werden  da- 
durch zu  einem  Bündel  zusammengeschnürt,  welches  durch  die  fast  ge- 
schlossene Schleife  hindurchgeht.  Diese  Linien  bleiben  bei  den  Achsen- 
biegungen   noch    immer  in  sich  zurücklaufende  Ringe.     In  der  Nähe 
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des  Trägers,  wo  die  Kraft  am  grössten  and  der  Inhalt  der  einzelnen 
Binge  an  magnetischer  Eigenenergie  nach  unseren  vorläufigen  Er- 
fahrnngen  darüber  am  reichsten  ist,  wahren  sie  sogar  angenähert  ihre 
Kreisform.  Dadurch  aber,  daas  wir  Ringe,  welche  weit  voneinander 
entfernt  waren,  zusammenschnüren,  werden  die  Induktionsröhren  ge- 
ringeren Knergieinhalts  derart  deformiert,  daas  sie  im  Inneren  der 
Schleife  dichter  an  den  Träger  heran  zusammengedrängt  werden  und 
an  der  Ausseneeite  derselben  weiter  auseinander  gehen. 

a)  Kraftlinienbild  der  Ai^liaensclileife.  Um  durch  Eisen feilicht  den 
Kraftlinien  verlauf  im  Inneren  nnd  Äusseren  einer  AtliaenBchleife  zu  veranschau- 
licben,  biegt  man  einen  dicken  Kupferdraht  hnibkrcisförmig  um,  steckt  beide 
Schenkel  durch  entsprechende  öfinangen  eines  horizontal  liegenden  Kartonblattea 
and  führt  die  Drahtenden  so  weit  zusammen,  dasa  ein  Vollkreis  entsteht,  ohne  doss 
die  aneinander  vorQ hergehenden  Drahtteile  eich  berühren,  Fig.  SO.  Bei  einer  durch 
die  Pfeile  angedeuteten  Acbaeorichtung  +  nach  —  verlaufen  die  Kraftlinien  so, 
wie  es  in  der  schematischen  Fig.  50  angedeutet  ist  Fig.  51  giebt  das  direkte 
Feilichtbild. 

Die  Bichtung  der  Kraftlinien  können  wir  dabei  leicht  aus  der  der  Kraftachse 
ableiten.    VerlSnft  diese,  wie  in  Fig.  50  angenommen  ist,  von  links  nach  rechts,  so 


Fig.  50.  Fig.  51. 

gehen  die  Kraftlinienringe  links  von  oben  gesehen  uhrzeigennfissig  um  den  TrBger 
herum,  sie  quellen  also  aus  dem  Inneren  der  Schleife  nach  vorn  heraus;  ebenso 
sind  die  rechtsliegendcn  und  alle  dazwischen  befindlichen  Kraftlinien  auf  den  Bo- 
achaner  zn  gerichtet.  Blicken  wir  auf  die  Stromschleife,  so  sehen  wir  sie  der  Be- 
wegung des  Uhrzeigers  entgegengesetzt  durchlaufen;  in  einem  solchen  Falle  quellen 
nns  die  Kraftlinien  entgegen.  Die  magnetische  Kraft  hat  also  asu  der  erzeugenden 
Achsen  schleife  dieselbe  Eichtung  wie  die  Linie  vom  Zeiger  nach  dem  Werk  zur 
Uhrze  igerbe  wegu  ng. 

Die  Beziehung  der  Leiterschleife  zu  den  Kraftlinieu  kann  man  sieh  auch 
leicht  durch  die  ringförmig  zusammengebogenen  ersten  Finger  {Daumen  nud 
Zeigefinger)  beider  HSnde  veranschaulichen,  welche  man  kettenglied artig  ineiu' 
ander  schliesst  Geben  die  Zeigefinger  für  beide  Liniengebildo  die  positive  Rich- 
tung an,  so  hat  man  den  der  rechten  Hand  von  auBsen  durch  den  von  Zeigefinger 
und  Daumen  der  linken  Hand  gebildeten  Bing  einzuführen;  dann  stellt  der  Bing 
der  Bechten  die  Stromachse,  der  der  Linken  die  Kraftlinien  dar  oder  umgekehrt. 

b)  Modell  des  KraftröhrenbUndels  einer  Achsenschleife.  Ober  ein 
StQck  Kupferdraht  S  iS  Fig.  &2  schiebt  man  eine  Reihe  von  geschlossenen  Kraft- 
linienringen von  gleicher  Grösse  in  der  der  Stromrichtung  +  nach  —  ent- 
sprechenden Weise.  Man  biegt  deu  Draht  zu  einer  Schleife;  die  Ringe  werden 
im  Inneren    zusammengedrfingC   und    divergieren   nach   aussen  gleichmässig.     Die 
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Fig.  52. 


Pfeile  lassen  erkenneD,  dass  die  Richtufig  der  Bewegungen  im  Inneren  der  Schleife 

überall  dieselbe  ist  und  zwar  die  der  Kraftachse. 

Das  Modell  Fig.  52   mit   den   auf  ihm  bezeichneten  Drehbewegungen  giebt 

ein  Bild    der  Vorgänge   in    dem  Felde    einer  Stromschleife  nach  den  kinetischen 

Hypothesen,  erläutert  also  den  „vortez  sponge'S 
den  „Wirbelschwamm",  zu  dem  der  Ausbau 
dieser  kinetischen  Auffassung  in  der  englischen 
Schule  gefuhrt  hat.  So  kompliziert  diese  Be- 
wegungen auch  ei*scheinen  mögen,  so  ist  ihre 
Anordnung  doch  sehr  übersichtlich,  da  alle  Einzel- 
bewegungen eine  ganz  bestimmte  Beziehung  zu 
der  Achsenrichtung  zeigen.  Ausserdem  lässt 
das  Modell  die  Anordnung  und  Verteilung  der 
Energie  in  der  Umgebung  der  Schleife  deutlich 
erkennen. 

150.  Eine  Achsenschleife  ais  Magazin 
magnetischer  Feldenergie.  —  Jede  Induk- 
tionsröhre, oder  soweit  wir  uns  in  einem 
.  Medium  von  der  Permeabilität  1  befinden, 
jede  Kraftröhre,  umschliesst  einen  gewissen 
Vorrat  an  magnetischer  Feldenergie  (vergl. 
§  119).  Wenn  wir  nun  beim  Zusammen- 
biegen eines  Stromträgers  in  dem  schleifenartigen  Inneren  Kraftröhren, 
welche  ursprünglich  weit  voneinander  getrennt  waren,  zusammendrücken, 
so  sammeln  wir  in  dieser  Schleife  eine  gewisse  Menge  Energie,  ähnlich 
wie  z,  B.  in  einem  gehobenen  Gewichte  ein  gewisser  Energievorrat 
aufgehäuft  ist. 

Dazu  müssen  wir  eine  Arbeit  leisten,  wir  müssen  den  Druck  der 
einzelnen  Energieröhren,  den  sie  quer  zu  einander  ausüben,  durch 
unsere  Muskelkraft  überwinden. 

Dass  ein  solcher  Querdruck  zwischen  den  einzelnen  in  einer 
Schleife  eingeschlossenen  Kraftröhren  wirklich  vorhanden  ist  und  sich 
auf  den  Leiter  selbst  überti'ägt,  davon  können  wir  uns  durch  Versuche 
leicht  überzeugen. 

Versuch  54.  Ein  schmales,  kurzes,  dünnes  Goldband  wird  mit 
seinen  Enden  an  Stromzufuhrungsdrähte  angeschlossen;  hält  man  diese 
dicht  aneinander,  so  sucht  sich  die  frei  herabhängende  Bandschleife 
jedesmal,  wenn  man  den  Strom  schliesst,  zu  erweitern,  indem  sich  die 
Seiten  ausbauchen;  sie  strebt  der  Kreisform  zu,  welche  dadurch  aus- 
gezeichnet ist,  dass  sie  bei  gegebenem  Umfange  die  grösstmögliche 
Fläche  umschliesst.  Das  durch  einen  Stromkreis  hindurchgehende 
Kraftlinienbündel  übt  auf  den  umschliessenden  Träger  einen  Druck  aus 
wie  ein  eingeschlossenes  Gas  auf  die  Wände  seines  Gefässes. 

Eine  Stromschleife  mit  ihren  Kraftlinien  verhält  sich  also  wie  ein 
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Magazin  magnetischer  Feldenergie.  Diese  ist  umso  grösser,  je  mehr 
Kraftlinien  dem  Träger  ursprünglich  eigen  waren,  je  dichter  sie  sich 
um  ihn  zusammendrängten  und  ein  je  längeres  Stück  des  Trägers  wir 
in  unsere  Schleifenbildung  hineingezogen  haben.  Der  Inhalt  ist  ferner 
viel  grösser,  wenn  die  Umgebung  des  Trägers  oder  ein  Teil  derselben 
den  Kraftlinien  günstige  Durchgangsbedingungen  liefert,  wenn  also  z.  B. 
weiches  Eisen  im  Inneren  der  Achsenschleife  vorhanden  ist.  Wir 
kommen  auf  diese  wichtigen  Verhältnisse  später  noch  ausführlicher 
zurück.     Hier  genüge  diese  vorläufige  Hindeutung. 

151.  Die  Achsenschleife  als  Äquivalent  einer  magnetischen  Doppel- 
fläche. —  Eine  schleifenartige  Biegung  der  Achse  eines  konzentrischen 
Magnetkraftliniensystems  führt  zu  einem  Gebilde  von  der  Art  einer 
magnetischen  Lamelle,  welche  den  Stromträger  zur  alleinigen  und 
vollständigen  Kontur  hat.  Denn  auch  sie  sendet,  wie  die  in  §  23 
und  §  128  besprochenen  Modelle  erläutern,  auf  der  einen  Seite  Kraft- 
linien aus,  auf  der  anderen  nimmt  sie  solche  wieder  auf.  Die  eine 
Seite  verhält  sich  wie  die  nordmagnetische  (rote)  Fläche  des  in  §  23 
besprochenen  JWodelles,  die  andere  wie  die  südmagnetische  (blaue). 
Der  Vergleich  mit  den  Figuren  50  und  52  lässt  die  folgende  Eegel 
erkennen : 

Blickt  man  die  Fläche  einer  Achsenschleife  an,  so  treten 
die  Kraftlinien  heraus,  die  Fläche  erscheint  nordmagnetisch, 
wenn  die  Achsenrichtung  der  ührzeigerbewegung  entgegen- 
gesetzt läuft;  dagegen  gehen  die  Kraftlinien  hinein,  die 
Fläche  erscheint  südmagnetisch,  wenn  die  Achsenrichtung 
uhrzeigermässig  um  die  Schleife  herumführt. 

Versuch  55.  Zur  Erlänterung  dieses  Satzes  biegt  man  einen  dicken  Alu- 
miniumdraht zu  einer  kreisförmigen  Schleife  von  der  Grösse  der  in  §  23  erwähnten 
rot  und  blau  beklebten  Pappscheibe  zusammen  und  hfingt  ihn  an  zwei  etwa  meter- 
langen Goldbändern  auf.  Damit  sich  der  Ring  wesentlich  nur  vor-  und  rückwärts 
bewegen,  weniger  leicht  aber  drehen  kann,  und  die  Goldbänder  nicht  zur  gegen- 
seitigen Berührung  gelangen,  fuhrt  man  die  Drahtenden  dicht  aneinander  vorbei, 
streckt  sie  geradlinig  und  befestigt  die  Bänder  in  Sägeschnitten  in  den  Enden  des 
Drahtes,  so  dass  sie  um  den  Durchmesser  des  Ringes  voneinander  entfernt  sind. 
Unter  ihn  stellt  man  einen  Stift,  der  seine  Ruhelage  markiert  Verbindet  man  die 
oberen  Enden  der  Bänder  unter  Zwischenhaltuug  eines  Kommutators  mit  ent- 
sprechenden Polklemmen,  so  erhält  man  in  dem  Ringe  einen  sehr  leicht  beweg- 
lichen Träger  eines  Kraftlinienbündels.  Durch  Anlegen  der  Pappscheibe  ver- 
gegenwärtigt man  sich  in  jedem  Falle  die  Polaritäten  der  Schleife.  Beim  Annähern 
des  Nord-  oder  Südendes  eines  Magnetstabes  erhält  man  genau  die  magnetischen 
Anziehungs-  und  Abstossungserscheinungen  wie  sie  in  §  33  beschrieben  wurden. 

Man  kann  auch  die  mit  Spitzen  versehenen  Enden  eines  Drahtringes  in  zwei 
untereinander  stehende  QuecksilbeiTiäpfchen  hängen  (AMp&REsches  Stativ)  und  diesen 
den  Strom  zufuhren.  Indessen  hindern  schon  geringe  Verunreinigungen  der  Queck- 
silberoberflächen  die  leichte  Beweglichkeit  des  Systems. 
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Des  Vergleiches  wegen  und  um  der  Anwendungen  willen,  welche 
wir  davon  später  machen  wollen,  denken  wir  uns  eine  Achsenschleife 
mit  einer  Reihe  der  durch  sie  hindurchgehenden  Induktiousröhren  als 
Modell  ausgeführt,  wie  es  Fig.  53  andeutet. 

Eine  Anzahl  der  mit  Pfeilen  versehenen  gleichgerichteten  Kraftröhren  §  127 
^rd  zu  einem  Bündel  vereinigt  und  durch  einen  dicken  einmal  herumgewnndenen 


Fig.  53. 

Kupferdraht  S  S  zusammengeschnürt.  Werden  die  Röhren  dem  Kraftlinienverlaufe 
entsprechend  etwas  nach  aussen  gebogen,  so  erhält  man  ein  der  Lamelle  §  128 
sehr  ähnliches  Gebilde.  Die  in  der  Figur  verkürzt  erscheinende  Achsenschleife 
geht  von  oben  gesehen  dem  Uhrzeigersinne  entgegengesetzt  um  das  Bündel  herum, 
der  Draht  also  von  links  her  vor  den  Röhren  vorbei,  nach  rückwärts  um  dieselben 
herum  und  in  der  Figur  vom  nach  rechts  hin. 


C)   Der  Begriff  des  Stromes. 

Die  Betrachtung  der  Achsenschleife  eines  konzentrischen  Magnet- 
krafüiniensystems  führt  uns  zu  dem  BegriiF  des  Stromes.  Wir  haben 
zu  zeigen,  wie  man  von  unseren  Vorstellungen  aus  zu  der  einen  fort- 
schreitenden Bewegung  in  der  Krattachse  selbst  kommt  und  zwar  zu 
einer  Bewegung  in  demselben  Sinne  wie  der  der  Elementarbewegungen 
innerhalb  der  Schleife.  Diese  Vorstellung  einer  Bewegung  längs  oder 
sogar  in  der  Achse,  in  unseren  Beispielen  also  längs  oder  innerhalb 
des  umschliessenden  Drahtes,  ist  die  gewöhnliche  und  geläufige.  Man 
sagt,  es  zirkuliere  in  jenem  Drahte  „ein  Strom".  Um  die  in  sich  zu- 
rücklaufenden Bewegungen  im  Inneren  der  Schleife  mit  einem  be- 
stimmten Umkreisungssinne  in  Beziehung  zu  setzen,  wird  uns  eine  in 
der  Physik  sehr  häufig  angewandte,  schon  von  Ampjsbe  eingeführte 
Schlussweise  behilflich  sein,  die  wir  iiiglich  den  AMP£:BEschen  Kunst- 
griff nennen  können.     Dabei  knüpfen  wir  an  das  Modell  Fig.  53  an. 

152.  Der  Amperesche  Kunstgriffl  —  Wenn  eine  von  einer  ein- 
zigen  einfachen,   d.  h.   sich   nirgends   selbst   durchschneidenden   Um- 
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grenznngslinie  umschlossene  Fläche  Fig.  54  von  gleichsinnigen  in  sich 
zuröcklanfenden   Bewegungen    vollständig   erfüllt   ist,    so   kann    dieses 
Bewegungssystem  für  den  ferner  stehenden  Beobachter  den   Eindruck 
machen,  als  sei  es  nicht  über  die  Fläche  ausgebreitet,   sondern   allein 
auf  die  Umgrenzungslinie  beschränkt.     Denn   im  Inneren  grenzt  jedes 
von  einer  in  sich   zurücklaufenden   Bewegung  erfüllte  Flächenelement 
ringsum  an  ähnliche  Nachbarn,     Dadurch  kommt  es,  dass  längs  jeden 
Stückes  der  Grenzlinie  eines  solchen  Elementes  Beweji^ngen  in  entgegen- 
gesetztem Sinne  stattfinden,  vergl.  in  der  Figur  z.B.  die  aneinander  gren- 
zenden Flächenelemente  f^  und  f^.     Sind  die  Bewegungen  gleich  stark, 
d.  b.  erfolgen  sie  auf  gleich  grossen  Flächenelementen  mit  derselben  Ge- 
schwindigkeit, so  heben  sich  ihre  Wirkungen  nach  aussen  längs  jeder 
solchenZwischenlinie  je  zweier  Elemente 
auf.  Eine  derartige  Kompensation  findet 
auf  der  ganzen  Fläche  statt;  nur  die 
am  Randu  gelegenen   Flächenelemente 
erfahren   längs   derjenigen   Teile   ihrer 
Umgrenzung,  welche  an  der  Kontur  UV 
der  ganzen  Fläche  (in  der  Figur  stark 
ausgezogen)  liegen,  keine  Kompensation, 
weil  nach  dieser  Seite  hin  die  Nachbar- 
elemente fehlen.    Sind  die  Bezirke,  auf 
denen  sich  die  in  sieb  zurücklaufenden 
Bewegungen  abspielen,  sehr  klein,  wie  „. 

es  hei  uns  der  Fall  ist,  wo  wir  es  mit 

Qaerschnitteu  von  Kraftröhren  zu  thun  haben,  so  ist  die  Kompensation 
eine  vollkommene.  Von  dem  gesamten  Bewegungssystem  tritt  also  nur 
der  Teil  in  die  Erscheinung,  welcher  längs  der  Kontur  verläuft.  Ks 
sieht  80  au»,  als  ob  nicht  im  Inneren  der  Kontur,  d.  h.  auf  der  von 
ihr  umschlossenen  Fläche  Bewegung  stattfände,  sondern  als  ob  sich 
ein  gewisses  Etwas  längs  der  Umgrenzungslinie  bewegte,  „in  ihr  flösse". 

Diese  Zurilckfilhrung  der  Vorgünge  innerhalb  einer  FISche  auf  Vot^ttnge  in 
der  Begreuzungalinie  bildet  einen  speziellen  Fall  dea  den  Matfaematikeni  unter  dem 
Namen  des  STOEESschen  Theorema  bekannten  Satzes;  derselbe  lehrt  ganz  allgemein 
die  Summe  gewisser  Grössen,  welche  sieb  auf  die  einzelnen  Elemente  einer  Plficfae 
beziehen,  durch  eine  Summe  von  Werten  auszudrQcken ,  die  den  einzelnen  Teilen 
der  Begren Zungslinie  entsprechen.  So  llisst  sich  mit  Hilfe  des  SroKESSchen  Satzes 
in  aller  Strenge  nachweisen,  dass  die  doppelte  Summe  der  einzelnen  Elemente 
einer  Flüche,  jedes  multipliziert  mit  einer  Drehbewegung  mit  senkrecht  zu  deu 
Elemente  stehender  Rotationsachse,  gleich  ist  der  Summe  der  einzelnen  Linien- 
elemenle  der  Kontur,  jedes  noch  multipliziert  mit  der  Projektion  einer  gewissen 
Lineargeschwindigkeit  auf  die  Richtung  des  Linienelementes.  Dieses  Ergebnis 
apielt  eine  grosse  Rolle  bei  den  Theorien,  welche  die  magnetischen  und  damit  aneh 
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die  StromerscheiDungen  auf  Wirbelbewegungeu  zurückführen.  Man  erkennt,  dass 
der  ÄMpiiREscbe  Kunstgriff  den  einfachsten  Fall  der  hier  ausgedrückten  allgemeineren 
analytischen  Beziehung  darstellt. 

153.  Die  Stromrichtung;  Nomenlclatur.  —  Die  innerhalb  einer 
Achsenschleife  von  den  kinetischen  Theorien  vorausgesetzten  in  sich 
zurücklaufenden  Bewegungen  äussern  sich  am  Träger  des  Kraftlinien- 
systems, als  dem  Rande  der  umschlossenen  Fläche,  in  Form  einer 
längs  desselben  fortschreitenden  Bewegung.  Diese  können  wir  einen 
„Strom"  nennen  und  sprechen  demgemäss  von  einem  „Stromträger*- 
und  einer  ,, Stromschleife".  Die  Richtung  dieses  Stromes  muss  zufolge 
des  ÄMPiiREschen  Kunstgriffes  dieselbe  wie  die  der  an  den  Träger 
grenzenden  Elementarbewegungen  sein ;  diese  Richtung  ist  aber  die  von 
uns  für  die  Kraftachse  bereits  gewählte  von  K  nach  Z  oder  +  nach  — 
wie  die  Figg.  49,  52  und  53  erkennen  lassen. 

Wir  hatten  sie  zur  vorläufigen  Orientierung  für  die  Achsen  als 
positive  Richtung  festgesetzt,  indem  wir  von  der  Bezeichnung  der  Pol- 
klemmen ausgingen.  Dies  wird  jetzt  gerechtfertigt,  da  der  Achsensinn 
+  nach  —  nach  dem  AMPftREschen  Kunstgriff  dem  Bewegungssinne 
in  der  Kontur  der  Fläche  entspricht,  welche  vom  Strom  träger  ein- 
geschlossen ist.  Durch  die  magnetischen  Eigenschaften  ist  diese  Strom- 
richtung also  vollkommen  eindeutig  bestimmt.  Nachdem  wir  den  Sinn 
der  Kraftlinien  in  bestimmter  Weise  im  2.  Kapitel  festgelegt  haben, 
ist  di^  Beziehung  eines  Stromes  zu  seinem  Magnetfelde  sowie  seine 
Richtung  gegeben  und  alle  Willkürlichkeit  ausgeschlossen. 

Dadurch  wird  das  ganze  Begriffsystem  ein  sehr  einheitliches.  Nur 
mit  der  Nomenklatur  geraten  wir  in  eine  eigentümliche  Schwierigkeit. 
Bei  uns  fliesst  nichts  im  Drahte,  ja  zunächst  spielt  sich  für  uns  über- 
haupt noch  nichts  im  Drahte  ab,  sondern  der  ganze  Vorgang,  den  wir 
betrachten,  geht  in  erster  Linie  ausserhalb  des  Drahtes,  im  „Felde" 
vor  sich.  Aber  alle  Bezeichnungen,  wie  „Strom,  Stromrichtung, 
Leiter*'  u.  s.  w.,  die  wir  nicht  entbehren  können,  wollen  wir  nicht  ein 
ganz  neues  Bezeichnungssystem  einführen,  knüpfen  an  das  nicht  aus- 
reichende mechanische  Bild  des  „Strömens  eines  gewissen  Etwas"  an. 

Nirgends  haben  sich  die  Vorstellungen  so  vollkommen  umgekehrt,  wie  gerade 
auf  dem  Gebiete  der  ,,Stromphänomene".  Die  vielfachen  Versuche  der  Engländer 
mit  den  neuen  Vorstellungen  auch  gänzlich  neue  Namen  einzuführen,  haben  daher 
viel  für  sich.  Uns  kommt  es  hier  darauf  an,  zu  zeigen,  wie  von  den  neuen  Stand- 
punkten aus  bekannte  Phänomene  aufzufassen  sind;  dies  rechtfertigt  das  Bei- 
behalten der  alten  Bezeichnungen. 

154.  Das  Krafllinienfeld  einer  Stromschleife  und  sein  Spiegelbild.— 

Wir  wollen  hier  im  Anschluss  an  das  Vorige  den  Beweis  für  den 
achsialen  Charakter   des    die  magnetische  Feldintensitilt  darstellenden 
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Vektors  geben,  auf  den  wir  schon  in  §  1 20  hinwiesen.  Der  längs  einer 
Achsenschleife  verlaufende  galvanische  Strom  ist  nur  die  Randerschei- 
nung des  durch  diese  hindurchgehenden  Kraftlinienstromes.  Beide 
Erscheinungen  bedingen  sich  gegenseitig.  Nach  einem  allgemeinen 
Satze  der  Symmetrielehre  unbegrenzter  Medien  müssen  sich  die  Sym- 
metrieeigenschaften der  Ursache  in  denen  der  Wirkungen  wiederfinden 
und  umgekehrt. 

Denken  wir  uns  eine  Stromschleife  in  eine  beiderseitig  spiegelnde 
Ebene  gelegt,  so  werden  durch  die  Spiegelung  allen  Baumpunkten 
oberhalb  der  Schleife  Punkte  in  dem  unter  derselben  liegenden 
Räume  und  umgekehrt  allen  unteren  Punkten  solche  im  oberen  Räume 
eindeutig  zugeordnet.  Ebenso  können  wir  allen  Vorgängen  des  wirk- 
lichen Feldraumes  Spiegelbilder  dieser  Vorgänge  in  einem  denselben 
Raum  erfüllenden  Spiegelraum  an  die  Seite  setzen.  Wir  wollen  unter- 
suchen, wie  sich  die  von  uns  in  diesem  Räume  vorausgesetzten  ein- 
fachen Bewegungen  diesen  Spiegelungsprozessen  gegenüber  verhalten, 
um  daraus  einen  Schluss  auf  deren  Symmetrieverhältnisse  zu  ziehen. 
Das  Stromphänomen  bleibt  bei  der  Spiegelung  oflFenbar  sich  selbst 
gleich,  weil  es  unserer  Voraussetzung  nach  in  der  Spiegelebene  ab- 
läuft, es  „verträgt  die  angegebene  Spiegelung*^  Das  zugehörige  Kraft- 
linienbündel dagegen  wird  umgekrfirt.  Gingen  die  Kraftlinien  vorher 
von  unten  nach  oben,  so  steigen  sie  jetzt  von  oben  her  durch  die 
Schleife  nach  unten.  Wenn  ihnen  also  ein  Vorgang  von  dem  ein- 
fachsten vektorieUen  Charakter  der  Translation  oder  des  Strömens 
inne  wohnte,  so  könnte  ein  bestimmter  Strömungssinn  (von  unten  nach 
oben  oder  umgekehrt)  nicht  an  eine  bestimmte  Umkreisungsrichtung 
der  Schleife  gebunden  sein;  denn  diese  letztere  bleibt  bei  der  Spiege- 
lung ungeändert,  während  sich  die  Strömungsrichtung  der  Kraftlinien 
umkehrt  Das  widerspricht  aber  der  Erfahrung.  Denn  mit  einem  be- 
stimmten Kraftlinienverlauf  ist  immer  eine  bestimmte  Stromrichtung 
und  umgekehrt  mit  dem  Strome  eine  bestimmte  magnetische  Polarität 
der  Schleife  eindeutig  verknüpft  (§  151).  Also  muss  der  vektorielle, 
den  Kraftlinien  zu  Grunde  liegende  Prozess  oder  Zustand  andere 
Symmetrieeigenschaften  als  die  der  einfachen  Strömung,  Translation 
haben. 

Machen  wir  den  Spiegelungsversuch  mit  den  Drehbewegungen 
um  die  Kraftlinien  als  Achsen.  Die  der  Spiegelebene  parallelen 
Drehungen  kehren  sich  nicht  bei  dem  Spiegelungsprozesse  um,  wie  man 
ohne  weiteres  sieht.  Die  zu  ihr  schräg  verlaufenden  Drehbewegungen 
verwandeln  sich  in  solche,  die  derselben  Kraftlinie  angehören,  vergl. 
Fig.  53.     Bewegungen  im  Kraftlinienbündel,  welche  im  realen  Räume 
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gleichsinnig  mit  der  Stromrichtung  verlaufen,  thun  dies  auch  im  Spiegel- 
raume;  diese  Drehbewegungen  im  Felde  vertragen  also  die  genannte 
Spiegelung  ebenso  wie  das  Stromphänomen  in  der  Schleife  selbst.  In 
den  Slraftlinien  geht  etwas  vor  sich,  was  die  Symmetrieeigenschaft  von 
Drehbewegungen  um  Achsen  hat.  Dies  war  ein  wichtiger,  schon  oben 
angedeuteter  Grund  für  die  Annahme  des  „achsialen  Charakters  der 
Ma^ne tkraftlinien  *  * . 

Wir  finden  unsere  Schlussfolgerung  bestätigt,  wenn  wir  uns  eine 
Spiegelung  des  gesamten  Feldmediums  in  Bezug  auf  eine  durch  die 
(zur  Schleifenebene  senkrecht  stehende)  Schleifenachse  gehende  Spiegel- 
ebene vorgenommen  denken.  Der  Sinn  der  senkrecht  gegen  den 
Spiegel  verlaufenden  Stromrichtung  kehrt  sich  um;  Strömungen  längs 
der  Kraftlinien  würden  sich  nicht  umkehren,  wohl  aber  wird  in  jedem 
Punkte  eine  ührzeigerdrehung  in  einer  zum  Spiegel  senkrechten  Ebene 
in  eine  dem  Uhrzeiger  entgegengesetzte  Bewegung  verwandelt.  Also 
hat  die  Randerscheinung  des  Stromes  längs  der  Schleife  dieselben 
Symmetrieeigenschaften  wie  das  durch  sie  hindurchgehende  Kraftlinien- 
bündel nur  dann,  wenn  wir  diesem  einen  achsialen  Charakter  beilegen. 

Ein  magnetisches  Kraftfeld  verträgt  eine  Spiegelung  in 
Bezug  auf  eine  senkrecht  zu  seinen  Kraftlinien  verlaufende 
Ebene,  es  verträgt  dagegen  keine  Spiegelung  in  Bezug  auf 
eine  durch  seine  Kraftlinien  hindurchgehende  Ebene. 

Curie  drückt  dieses  Resultat  sehr  anschaulich  aua^  wenn  er  sagt:  „Magnet- 
kraftlinien haben  nicht  die  Symmetrie  eines  Pfeiles,  sondern  die 
einer  Drehungsachse ^^  In  der  in  der  Kristallographie  üblichen  Symbolik 
würde  man  die  Symmetrie  eines  Magnetkraftfeldes 


■^ao'oo 


zu  schreiben  haben. 


'-  C 


155.    Der  galvanische  Strom  als  Kraftlinienbundel.  —  Verfolgen 

wir  einen  Strom  träger  noch  so  weit,   immer  treflfen  wir  auf  Magnet- 
kraftlinien, die  ihn  begleiten.     So  kommen  wir  zu  dem  Schlüsse: 

Jeder  galvanische  Strom  ist  äquivalent  mit  einem  Kraftlinien- 
bündel. Jeder  Stromträger  kann  durch  eine  magnetische  Lamelle  ver- 
körpert gedacht  werden,  welche  sich  mit  ihrer  Umrandung  der  Strom- 
bahn anschliesst.  Ein  Strom  kann  also  auch  als  Ganzes,  als  sogenannter 
„Stromkreis",  als  Magnet  betrachtet  werden. 

AmpMe  verwertete  diese  Vorstellungen  nach  der  entgegengesetzten 
Seite,  indem  er  eine  Zurückführung  aller  magnetischen  Erscheinungen 
auf  Sti'omerscheinungen  versuchte.  Wenn  eine  Stromschleife,  ein  „Kreis- 
strom",   eine   magnetische  Lamelle  ersetzt,    so  kann   man  sich  einen 
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Magneten  aus  solchen  Ereisströmen  aufgebaut  denken,  welche  kleinste 
Flächen  umkreisen.  Die  Durchführung  dieser  Vorstellung  glückte;  sie 
war  die  erste  Andeutung  für  die  innere  Verwandtschaft  der  magne- 
tischen Erscheinungen  mit  denen  des  galvanischen  Stromes.  Wir 
müssen  an  dieser  nahen  Beziehung  festhalten ,  wenn  wir  sie  auch  im 
umgekehrten  Sinne  verwerten. 

So  ähnlich  aber  auch  Magnete  und  Ströme  sich  in  mancher  Be- 
ziehung verhalten,  so  giebt  es  daneben  doch  durchgreifende  und  nicht 
zu  übersehende  unterschiede,  auf  die  wir  noch  kurz  eingehen  müssen. 

D)   unterschiede  in  den  Feldern  der  Magnete  und 

der  galvaniflchen  Ströme. 

Ohne  auf  tiefere  mathematische  Betrachtungen  über  die  Eigen- 
tümlichkeiten der  magnetischen  Felder  von  Strömen  und  von  Magneten 
eingehen  zu  wollen,  können  wir  doch  auf  hier  bestehende  unterschiede 
aufmerksam  machen  und  sie  mehr  anschaulich  als  rechnerisch  zu  be- 
gründen suchen.  Das  „Feld"  war  für  uns  der  Aussenraum  eines  Ge- 
bildes, an  dem  sich  magnetische  Wirkungen  nachweisen  lassen.  Wenn 
auch  der  Kraftlinienverlauf  durch  einen  Stromkreis  oder  eine  Achsen- 
schleife mit  dem  einer  magnetischen  Lamelle  eine  grosse  Ähnlichkeit 
hat,  so  besteht  doch  in  Bezug  auf  die  Felder  ein  wesentlicher  Unter- 
schied: Das  Feld  .des  Stromes  setzt  sich  durch  das  Innere  der  Schleife 
oder  des  Kreises  hindurch  ungestört  fort;  wir  können  den  Kraftlinien 
folgend  von  einer  Seite  der  Schleife  auf  die  andere  gelangen,  ohne 
durch  den  Strom  träger  selbst  daran  behindert  zu  werden  (vergl.  Fig.  53); 
bei  der  magnetischen  Lamelle  dagegen  hindert  uns  das  Material  des 
Kraftlinienträgers  daran,  wenn  dieser  auch  noch  so  dünn  ist.  Der 
Unterschied  wird  also  durch  die  räumliche  Anordnung  der  Felder 
bedingt. 

156.  Einfach  und  mehrfach  zusammenhängende  Räume.  —  Wir 

wollen  das  Feld,  d.  h.  den  Aussenraum  eines  plattenförmigen  lamellar 
magnetisierten  Körpers  einerseits  und  eines  ringförmig  sich  schliessenden 
stromdurchflossenen  Drahtstückes  andererseits  betrachten.  Um  die  hier 
bestehende  Verschiedenheit  möglichst  klar  zu  erkennen,  denken  wir  uns 
das  eine  Feld  wie  das  andere  durch  eine  Hülle  begrenzt,  welche  die  Ober- 
fläche des  Feldträgers  selbst  nicht  schneidet,  z.  B.  Wände,  Boden  und 
Decke  des  Zimmers.  Zieht  man  durch  den  Raum  eine  irgendwie  gestal- 
tete, einfache  Scheidewand,  welche  überall  bis  an  die  begrenzenden 
Flächen  reicht,  so  zerfällt  ein  Raum  von  gewöhnlicher  Gestalt  in  zwei 
völlig  voneinander  getrennte  Räume,  deren  jeder  durch  einen  Teil  der  ur- 
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sprÜDglichen  Oesamtoberfläche  und  je  eine  Seite  der  ganzen  Zwischen- 
wand vollständig  begrenzt  ist.  Solche  Bäume  nennt  man  „einfach 
zusammenhängend".  (Listinq:  Ceusus  räumlicher  Gebilde.)  Braucht 
man  zu  dieser  Zerlegung  zwei  oder  mehrere  Schnitte,  so  ist  der  Raum 
„mehrfach  zusammenhängend".  Das  Magnetfeld  einer  Ächsenschteife 
erfüllt  im  Gegensatz  zu  dem  eines  gewöhnlichen  Magneten  einen  ,,zwei- 
fach  zusammenhängenden"  Raum.  Um  dies  zu  erkennen,  betrachten 
wir  zunächst: 

a)  den  räumlichen  Zusammenhang  des  freien  Feldes  eine» 
gewöhnlichen  Magneten,  und  zwar  um  der  Ähnlichkeit  willen  so- 
gleich den  eines  flachen  Magneten,  einer  magnetischen  Lamelle  L 
Fig.  55  a.  Der  Feldraum  erstreckt  sich  von  der  Oberfläche  des 
Magneten  L  theoretisch  bis  ins  Unendliche,  praktisch  bis  zu  einer 
leicht  angebbaren  Entfernung,  etwa  den  Zimmerwandungen  {Decke  und 
Diele  mit  inbegriffen),  welche  wir  durch  Ä  in  der  Figur  andeuten 
wollen.  Das  Feld  füllt  also 
einen  schalenförmigen 
Raum  aus,  dessen  Begren- 
zung einerseits  die  Ober- 
fläche von  L,  andererseits 
die  Fläche  A  bildet.    Wir 

F,g   55  a  Fig.  55  b.  '««^"^   """    ^'°«   beliebige 

Schnittfläche  SS  durch 
diesen  Raum,  welche  aber  vollständig  zwischen  seinen  Begrenzungsfläcben 
liegt,  d.  h.  itir  welche  die  Schnittlinien  mit  den  den  Raum  begren- 
zenden Flächen  die  alleinigen  und  vollständigen  Begrenzungslinien  sind. 
SS  geht  TOD  A  aus  und  muss  auf  der  Oberfläche  von  L  endigen;  in 
der  Figur  ist  ihr  Schnitt  mit  diesen  Flächen  durch  punktierte  Linien 
angedeutet.  Die  Fläche  S  selbst  hat  ringförmige  Gestalt  etwa  wie 
Fig.  55  b. 

Durch  sie  ist  der  Raum,  den  das  Feld  einnimmt,  in  zwei  voll- 
ständig voneinander  getrennte  Räume  SR;  und  SR^  zerlegt,  Fig.  55  a. 

Betrachten  wir  b)  den  Aussenraum  eines  ringförmig  sich 
schliessenden  Feldträgers. 

Ein  dicker,  mit  seinen  beiiien  Enden  auf  einen  runden  Holzpflock  gesteckter 
und  dadurch  zoBammengehaltener  Gummischlauch  nag  zur  Versinnlichung  dienen. 

Das  Feld  erstreckt  sich  von  der  Oberfläche  G,  Fig.  56a,  des 
Ringes  bis  etwa  wieder  zu  den  Zimmerwänden  A.  Wo  hier  aber  auch 
die  Schnittfläche  SS  anliegen  mag,  immer  bleibt  noch  eine  Kommuni- 
kation des  Raumes  9ij  zu  dem  Räume  9Ij  übrig  durch  die  Ringöfhung 
hindurch    vergl.  die   Figg.   56  a  und  b,    in   denen   einige  Formen  der 
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Schnittfläche  S  S  und  der  Begrenzungsflächen  A  und  G  im  Querschnitt 
gezeichnet  sind: 

Die  Begrenzungsflächen  sind  einerseits  die  genannte  Oberfläche 
des  Ringes  6r,  sowohl  die  Aussenwand  a  desselben  wie  die  die  innere 
Höhlung  begrenzende  Fläche  i,  und  andererseits  die  Fläche  A.  Legen 
wir  eine  Schnittfläche 
von  A  bis  heran  an  die 
innere  Begrenzungs- 
tiäche  G,  so  entsteht 
wieder  eine  ringförmig 
begrenzte  Schnittfläche 

wie  sie  Fig.  56  c  dar-  Fig.  56  a.  Fig.  56  b. 

stellt.    Die  äussere  Be- 
grenzungslinie liegt  auf  ^,  die  innere  jetzt  auf  G.     Da*  die  Fläche  S 
eine  einfache,  nirgend  sich  selbst  überdeckende  oder  schneidende  sein 
soll,     so    ist    es 
nicht  möglich,  den 
Aussenraum    von 
G  durch  eine  ein- 
zigesolcheSchnitt- 
fläche  S  in    zwei 
vollständig       ge- 
trennte Teilräume 

zu  zerlegen.  Dies  wird  erst  möglich,  wenn  wir  einen  zweiten  Schnitt 
zu  Hilfe  nehmen,  wie  er  in  der  Querschnittsfigur  56 d  angedeutet  ist. 
Hier  ist  JRj  vollständig  von  JRj  getrennt,  jeder  der  beiden  Teilräume 
ist  von  einem  Teil  der  Begrenzungsflächen  Aj  G  und  durch  je  eine 
ganze  Seite  einer  jeden  der  beiden  Scheidewände  S^  und  S^  vollständig 
umschlossen. 

Wir  haben  also  beim  Stromfelde  einen  Eaum,  aus  dem  ein  ring- 
förmig in  sich  zurücklaufender  Hohlraum  ausgespart  ist;  ein  solcher 
Raum  ist  aber  zweifach  zusammenhängend. 

In  dieser  Baumanordnung  des  elektromagnetischen  Feldes  liegt  die  Möglichkeit 
begründet,  dass  Kraftlinien  sich  ringförmig  um  den  Feldträger  herumziehen  und 
sich  in  dem  Feldraume  selbst  vollkommen  schliessen  können,  ohne  dass  Quellpunkte 
oder  Sinkstellen  in  sie  eingeschaltet  sind,  ohne  dass  sie  also  von  Polen  aus  diver- 
gieren (Divergenz  gleich  Null)  oder  in  solche  zusammenlaufen  (Konvergenz  gleich 
Null).  Auf  andere  mit  dem  Kaumcensus  zusammenhängende  Besonderheiten  dieser 
Felder  kommen  wir  weiter  unten  in  §  169,  p.  178  noch  andeutungsweise  zu 
sprechen. 


Fig.  56  c. 


Fig.  56  d. 


9.  Kapitel. 

Wechselwirkung  zwischen  Strom  und  Magneten. 

Wir  haben  Wechselwirkungen  von  galvanischen  Strömen  auf 
Magnetpole  bei  dem  Nachweis  der  Stromkraftlinien  und  der  Feststellung 
ihres  Bichtungssinnes  schon  benutzt.  Da  die  Kraftlinien  eines  Stromes 
sich  vollkommen  wie  die  eines  Magneten  verhalten  und  nur  die  An- 
ordnung derselben  in  dem  konachsialen  Systeme  von  der  gewöhnlichen 
abweicht,  so  ist  von  vornherein  zu  erwarten,  dass  beide  Kraftlinion- 
systeme  in  der  Art  aufeinander  wirken,  dass  ihre  Träger  pondero- 
motorische  Antriebe  erfahren. 

Wir  wollen  in  diesem  Kapitel  die  wichtigsten  Formen  der  Wechsel- 
wirkung eines  festliegenden  Stromträgers  auf  bewegliche  Magnete  ins 
Auge  fassen  und  zwar  einmal  lediglich  nach  ihrem  qualitativen  Cha- 
rakter, zweitens  aber  auch  ihrer  Quantität  nach,  indem  wir  die  Grund- 
züge der  Messmethoden  besprechen,  welche  auch  diese  Wirkungen  dem 
oben  skizzierten  allgemeinen  Maasssystem  zu  unterwerfen  lehren.  Wir 
treten  damit  in  das  Gebiet  ein,  welches  man  gewöhnlich  als  „Elektro- 
magnetismus^'  zu  bezeichnen  pflegt. 

A)    Qualitative  Erscheinungen. 

Um  die  elektromagnetischen  Wechselwirkungen  kennen  zu  lernen, 
wählen  wir  einfache  Beispiele,  welche  eine  besondere  Wichtigkeit  teils 
historischer  Art,  teils  in  ihren  Anwendungen  haben.  Immer  werden 
uns  auch  hier  die  Kraftlinien  leiten  und  die  entsprechenden  Kraft- 
linienbilder sind  es,  auf  die  wir  das  Hauptgewicht  legen. 

157.  Ein  Magnetpol  im  Stromfelde.  —  Wir  untersuchen  zunächst 

den  Fall  eines  einzigen  in  das  Feld  eines  Stromes  gebrachten  Poles 
und  verwenden  dazu  einen  langen  dünnen  Stabmagneten.  Die  Bild- 
ebene legen  wir  senkrecht  zu  einem  geradlinigen  vertikalen  Teil  der 
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Strombahn  und   befestigen   den  Magnetstab  parallel  neben  dem  Lei- 
tungsdraht. 

Die  Figg-  57  uod  i6  warden  in  der  Weise  erhalten,  dass  man  in  dem  Stativ 
Fig.  47  dicht  neben  der  Durchbohrung,  durch  welche  der  Stromtrttger  hindurch- 
geht, die  Enden  langer  Magnetstäbe  in  entap  rech  ende»  Löchern  im  Brette  C  so 
befestigte,  dasB  ihre  Achsen  der  Stroniachse  parallel  liefen. 

Die  Fig.  57  zeigt  uns  die  Deformation,   welche  wir  in  dem  kon- 
zentrischen Magnetkraftlinienfelde  eines  Stromes  durch  einen  Magnetpol 
und  zwar  einen  Südpol  s   hervorbringen.     Der  Strom  S  steigt  durch 
die  Bildebene  von  unten  nach  oben  hindurch.    Wir  vergleichen  das 
Bild  mit  dem  der  Fig.  48,  welches  das  ungestörte  Feld  darstellt    Von 
den  Eraitlinien,  welche  in  dichter  Schar  den  Drahtquerschnitt  S  um- 
strömen,  endet  ein  grosser  Teil  in   der  Sinkstelle  s.     Hier  treten  sie 
aus   dem   offenen   Felde  aus  und   dringen  in 
das   Material    des    magnetisierten  Stahlstäbes 
ein,    wodurch    oberhalb  s   eine   Astasierungs- 
stelle  {verg!.  §  34)  entsteht.     Erst  in  weitem 
Bogen  strömen  Kraftlinien,  welche  nicht  mehr 
in  den   Bereich    der  Sinkstelle  hineingezogen 
werden,  um  diese  herum  und  schliessen  sich 
mit  Linien  auf  der  anderen,   nicht  gestörten 
Seite  zusammen.     Denken   wir  an  die  Zug- 
wirkung längs  der  Kraftlinien,  denen  dieMassen. 
an  denen  sie  festhaften,  nachgefUhrt  werden, 
so  lehrt  der  Anblick  unseres  Bildes,  dass  der 
Pol  s   einen   Bewegungsantrieb  quer  zu   dem  Fig.  57. 

Stromträger  S  erfahren    miiss,    der  ihn  im 

Sinne    der   Kraftlinien,   im  Bilde  also  uhrzeigermässig,   rings  um  den 
Strom  herum  zu  ziehen  strebt. 

Bringen   wir  eine   hinreichend  ergiebige  Kraftlinienquelle  iu  Ge- 
stalt des  Nordpoles  n,  Fig.  58,   in  das  Stromfeld,   so  bemerken  wir, 
dass  die  von  dem  Pole  n  ausgehenden 
Kraftlinien  sich  mit  einer  entsiirechän- 
den  Zahl  von  Kraftlinien,  welche  den 
Strom  S  umschliessen,  Tereinigen  und 
so   vollständige  Stromkraftlinien  wer- 
den.    Der  Strom    hat     absteigende        ; 
Richtung,  die  Kraftlinien  gehen  also 

im     Sinne     des     Uhrzeigers     um     S  p-     '  s 

herum. 

Innerhalb  der  aus  n  hei-vorquelleiideii  Linien  bemerken  wir  noch 
echte  in  sich  zurücklaufende  Stiomkraftlinien.    Von  n  gehen  ausserdem 
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Kraftlinien  nach  unten  ^  welche  keinen  Zusammenschluss  mit  Strom- 
kraftlinien finden;  sie  werden  weggedrängt,  so  dass  im  unteren  Teile 
des  Bildes  ein  von  Kraftlinien  ziemlich  freier  Raum  entsteht.  Hierauf 
beruht  das  schon  von  uns  benutzte  Zustandekommen  eines  einseitigen 
Bewegungsantriebes,  §  147.  Die  beiden  Bilder  Fig.  57  und  58  zeigen, 
dass  Stromkraftlinien  und  Magnetkraftlinien  wesensgleich  sind.  Sie 
verschmelzen  miteinander  und  vereinigen  sich  zu  einem  gemeinsameu 
Felde  wie  die  Kraftlinien  zweier  Dauermagnete. 

158.  Ponderomotorische  Bewegungsantriebe,  welche  ein  beweg- 
licher  Magnetpol  in  einem  Stromfelde  erfllhrt.  —  Den  Kraftlinien- 
bildern  Fig.  57   und   58   entsprechend,    mtisste   ein   frei   beweglicher 

Magnetpol  in  einem  Stromfelde  rings  um  den  Träger  herum  rotieren. 
In  der  That  zeigten  die  Stabpole  in  §  147  diese  Bewegungstendenz, 
wurden  aber  an  der  völligen  Umkreisung  durch  das  obere  Querstück 
unseres  Drahtrechteckes  behindert.  Man  hat  Anordnungen  getroflfen, 
bei  denen  Magnetpole  ohne  Unterbrechung  um  feststehende  Stromträger 
rotieren.  Bei  denselben  ist  aber  immer  die  Leiterbahn  zwischen  den 
beiden  gleich  gerichteten  Magneten,  die  man  der  Symmetrie  wegen 
verwendet,  zu  einem  Kniestück  gebogen,  welches  dann  gewöhnlich  in 
eine  Quecksilberrinne  taucht,  von  der  eine  feststehende  Ableitung 
weiterführt.  Diese  letztere  ist  es  dann,  welche  die  Wirkung  ausübt. 
Die  kontinuierliche  Rotation  durch  eine  Wirkung  der  konzentrischen 
Kraftlinienringe  auf  die  in  ihrer  Richtung  beweglichen  Magnetpole  selbst 
ist  hier  ebensowenig  realisiert,  wie  es  je  möglich  ist,  einen  vollkommen 
isolierten  für  sich  bestehenden  Magnetpol  ohne  den  Gegenpol  her- 
zustellen.^) 

Nur  dadurch,  dass  man  eine  stromdurchflossene  Röhre  verwendet  und  gleich- 
namige Pole  hakenförmig  umgebogener  Magnetstäbe  in  das  Innere  derselben  bringt, 
kann  man  eine  kontinuierliche  Rotation  der  in  das  Aussenfeid  ragenden  Enden 
hervorbringen  (W.  König). 

159.  Magnetnadel  parallel  zu  einem  Stromträger,  Orsteds  Grund- 

vereuch.  —  Wir  wollen  jetzt  zu  dem  Verhalten  zweier  ungleichnamiger 
Magnetpole  übergehen,  welche  gleichzeitig  in  dem  Stromfelde  in  der- 
selben Entfernung  vom  Träger  vorhanden  sind,  wozu  wir  die  beiden 
ungleichnamigen  Pole  derselben  Magnetnadel  verwenden.  Parallel  zu 
ihr  strecken  wir  einen  Teil  der  Leiterbahn  geradlinig  aus.  So  gelangen 
wir  zu  0RSTEDS  Grundversuch  (1821): 

Versuch  56.  Ein  Strom  träger  wird  mit  seinem  geradlinigen  Teile, 
in  der  Richtung  des  magnetischen  Meridians  von  oben  her  einer  Dekli- 


»)  E.  Lecher,  Wied.  Ann.    54.    p.  282.    1895. 
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nationsiiadel  geuäbert,  wobei  er  horizontal,  also  der  Niulel  parallel 
gehalten  wird:  Diese  wird  aus  der  A-i'-Kichtung  abgelenkt. 

Der  Stromträger  wird  in  gleicher  Weise  von  unten  her  an  die 
Nadel  herangebracht:  sie  schlägt  wiederum  aus,  aber  mich  der  ent- 
gegengesetzten Seite. 

Das  KrAftlinienbild  beim  öBSTEDsclieti  Grund  versuche 
zeigt  Fig.  59. 

Auf  <iem  dicken  Leitungsdrali te,  den  wir  in  s  H5  benutzten,  befestigen  wir, 
etwa  mit  KIcbwHclis,  ein  kurzes  Magnct^täbclien  mit  seiner  Aebee  der  Drahtachse 
parallel  und  legen  tiuf  dasselbe  ein  Kartonblatt. 

Wir  erkennen  am  Rande  des  Bildes  bei  S  und  S,   wo  der  Strom 
allein  wirkt,   die  Querrippung,   welche  von   den  den  Stromträger  kon- 
zentrisch umgebenden  Kraftlinien  herbeigeführt  wird.    Ihnen  wohnt  ein 
Ricbtungssinn    inne,    der   in   unserem  Falle  {vergl.   die   über  -S'  und  ^S' 
eingezeichneten  Pfeile)  in  der  Bild- 
ebene von  unten  nach  oben  gerichtet 
ist.     Dort,  wo  der  Wirkungsbereich 
des    in    dem    Stromfelde    liegenden 
Magnetstäbchens  sich  geltend  macht, 
werden  diese  Rippen  aber  stark  ver- 
schoben.    Bei  dem  Nordpole  n  sind 
die   von   unten   kommenden   Strom-  p. 

kraftlinien    ganz  verdrängt   worden, 

denn  hier  liegen  die  Eisenteilchen  ohne  jede  erkennbare  Richtung  durch- 
einander. Dagegen  sind  die  von  n  hervonjuellenden  Magnetkraftlinien 
mit  den  von  hier  ans  nach  oben  zu  weiter  gehenden  Strom  kraftlinien 
verschmolzen.  Man  sieht  die  oberhalb  n  ausgehenden  Krafthnien  am 
rechten  Kude  des  Stäbchens  geradezu  in  echte  „Stromrippen"  übergehen. 

Jenseits  der  Indifferenzzone  des  Magneten  kehrt  sich  das  Ver- 
hältnis vollkommen  um.  Der  Südpol  s  nimmt  die  von  unten  her 
kommenden  Stromkraftlinien  in  sich  auf,  sie  verschwinden  au  dieser 
Sinkstelle,  der  darüber  liegende  Baum  ist  ganz  von  ihnen  gesänbert. 
Denken  wir  uns  das  Magnetstäbcheu  um  seinen  Mittelpunkt  in  einer 
zur  Drahtachse  parallelen  Ebene  drehbar,  so  wird  durch  die  Kraffc- 
iinienspannung  der  n-Pol  nach  oben,  der  j-PoI  nach  unten  gezogen 
werden.  Wir  sehen  also,  wie  die  Ablenkung  der  Nadel,  die  der  Ver- 
such 56  ergab,  wirklich  durch  den  Kraftlinienverlauf  bedingt  ist. 

160.  Die  Daumenregel;  Amperes  Schwimmregel.  ~  Das  Kraft- 
linienbild Fig.  59  lässt  auch  den  Sinn  der  Ablenkung  erkennen. 
Wollen  wir  diesen  mit  der  Stromricbtung  in  eine  einfache  Beziehung 
setzen,   so  ist  es   am  bequemsten,   die  Richtungsverhältnisse   gewisser 

Ebcrt,  KrgtifrMor,  ]  | 
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Teile  unseres  Körpers  zu  einander  dabei  zu  benutzen.  Denken  wir 
uns  z.  B.  die  rechte  Hand  so  an  den  Stromträger  gelegt,  dass  der 
Strom  die  Richtung  von  der  Handwurzel  nach  dem  Mittelfinger  hat, 
und  die  Handfläche  der  Magnetnadel  zugekehrt  ist,  so  wird  der  Nord- 
pol  der  Nadel  in  der  Richtung  des  Daumens  abgelenkt.  In  Fig.  59 
müsste  die  rechte  Hand  von  rechts  (Handwurzel)  nach  links  (Mittel- 
finger) mit  dem  Handrücken  nach  unten  gelegt  werden,  weil  der  Leiter 
unterhalb  der  Nadel  vorbeifuhrt. 

Da  die  Stromkraftlinien  diesen  uhrzeigermässig  umkreisen  und 
ihnen  der  Nordpol  einer  Magnetnadel  folgt,  so  muss  dieser  immer  in 
der  Daumenrichtung,  in  unserem  Falle  nach  oben  bewegt  werden. 
Wir  wollen  diese  Regel  die  „Daumenregel*'  nennen.  Dem  Gedächt- 
nisse einzuprägen  ist  bei  ihr,  dass  sie  sich  auf  die  rechte  Hand  und 
den  Nordpol  bezieht.  Die  Ablenkung  des  Südpoles  ergiebt  sich  von 
selbst,  da  sie  immer  die  entgegengesetzte  des  Nordpoles  ist. 

Eine  andere  Regel,  von  Amp^ibe  angegeben,  ist  unter  dem  Namen 
der  „Schwimmregel''  bekannt.  Sie  bezieht  sich  auf  eine  dem  ganzen 
Körper  im  Stromkreise  gegebene  Lage  und  lautet:  Denkt  man  sich  in 
dem  Leiter  mit  dem  Strome  schwimmend  und  sieht  die  Nadel  an^  so 
wird  ihr  Nordpol  nach  der  Seite  der  linken  Hand,  ihr  Südpol  nach 
der  der  rechten  abgelenkt.  In  Fig.  59  müsste  man  also  auf  dem 
Rücken  mit  den  Füssen  rechts,  mit  dem  Kopfe  links  liegend,  von  unten 
her  gegen  das  Kraftlinienbild  blicken ;  dann  wird  der  n-Pol  der  darüber 
liegenden  Magnetnadel  nach  links,  in  der  Figur  nach  oben,  der  «-Pol 
nach  rechts  (nach  unten)  hin  abgelenkt.  Bei  der  AMPtiRBschen  Regel 
ist  „Linke  Hand  =  Nordpol'*  zu  merken. 

Diese  Schwimmregel  hat  eine  grosse  Berühmtheit  erlangt  Wir  ziehen  die 
„Daumenregel"  vor,  denn  das  Hineindenken  des  ganzen  Körpers  in  eine  oft  höchst 
unbequeme  Lage  ist  komplizierter,  als  das  auch  nur  gedachte  Anlegen  einer 
Hand.  An  einer  in  Gang  befindlichen  Dynamomaschine  mit  der  AMP^RESchen 
Schwimmregel  zu  operieren,  kann  lebensgefährlich  werden;  jeder  weiss,  wie  das 
intensive  Sichhineindenken  in  eine  Körperlage  dazu  verführt,  dieselbe  thatsächlich 
zum  Teil  einzunehmen,  was  inmitten  von  Treibriemen,  Kurbeln  und  Stangen  nicht 
unbedenklich  ist 

161.  Galvanoskope.  —  Auf  der  Anwendung  der  soeben  betrach- 
teten Ablenkungserscheinung  einer  Magnetnadel  in  dem  Felde  eines 
ihrer  Ruhelage  parallelen  Stromträgers  beruht  eine  Reihe  von  Instru- 
menten, welche  zunächst  den  Zweck  haben,  das  Vorhandensein  eines 
Stromes  überhaupt  anzuzeigen.  Wird  an  einer  in  der  Horizontal-  oder 
Vertikalebene  beweglichen  Magnetnadel  ein  Strom  dicht  vorübergefuhrt, 
80  schlägt  sie  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  aus  und  lässt  neben 
dem  Vorhandensein  eines  Stromes  auch  seinen  Richtungssinn  erkennen. 
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Aus  der  Grösse 'des  Ausschlages  kann  man  einen  ungefähren  Schluss 
auch  auf  die  Zahl  der  ausgebildeten  Stromkraftlinien  ziehen,  denn  es 
ist  ohne  weiteres  klar,  dass  die  Ablenkung  caet  par.  um  so  grösser 
sein  wird,  je  mehr  Stromkraftliuien  sich  bei  der  Erscheinung  beteiligen. 

162.  Zwei  Magnetpole  in  einer  zum  Strome  senkrecliten  Ebene.  — 
Eine  Magnetnadel  muss  auch  abgelenkt  werden,  wenn  ihrem  Nord-  oder 
Sudpole  ein  vertikal  verl.iufendes  Stück  eines  Stromtrügers  in  der 
Richtung  des  durch  die  Nadelmitte  gehenden  ma^etischen  Meridians 
genähert  wird. 

Versuch  57.  Nähert  man  einen  geradlinig  gestreckten  und  ver- 
tikal gehaltenen  Teil  eines  Stromkreises,  auf  dem  der  Richtungssinn 
durch  Pfeile  bezeichnet  ist,  von  Norden  oder  Süden  her  dem  ent- 
sprechenden Pole  einer  auf  hohem  Stative  stehenden  Deklinationsnadel, 
so  erfolgt  eine  Ablenkung,  welche  dem  Kraftliniensinne  entspricht. 

Auch  hier  beatÄtigen  sich  die  „Daumenregel"  oder  die  „ÄMpfeBEsche" 
Schwimmreget". 

Das  Kraftlinienbild  zeigt  Fig.  60. 

Neben  dem  Strointräger  wird  auf  dem  Brette  C  des  Gestelles  Fig.  i1  in  einer 
kleinen  länglichen  Vertiefung  ein  kurzes  MagnetetSbchen  so  festgelegt,  dass  es 
gerade  auf  die  Stromachse  zeigt,  und  darüber  das  Kraftlinieohild  Fig.  60  erzeugt. 

Um  den  Leiterquerschnitt  S  herum  zieht  sich  das  konzentrische 
Ringsystem  der  Stromkraftlinien  (vergl.  das  ungestörte  Bild  Fig.  48). 
Auf  der  Seite,  wo  der  Magnet  mit  seinem 
Quellpnnkte  n  und  seiner  Sinkstelle  s 
hinzutritt,  verschmelzen  die  beiden  Felder 
miteinander.  Der  Strom  floss  bei  seiner 
Entstehung  von  unten  nach  oben,  denn 
von  oben  gesehen  laufen  die  Stromkraft- 
linien dem  Uhrzeiger  entgegengesetzt 
herum,  wie  ihr  Verhalten  zu  den  Magnet- 
polen n  und  s  zeigt.  Ist  das  Magnet- 
stäbchen um  seinen  Mittelpunkt  drehbar, 
so  erfolgt  eine  Ablenkung  (Versuch  57). 
Denkt  man  sich  die  rechte  tiache  Hand 
bei  S  durch  die  Papierebene  gestreckt,  '^' 

Handwurzel  unten,  die  Finger  oben,  also  der  Stromricbtung  entsprechend 
und  kehrt  man  die  Handfläche  der  Nadel  zu,  so  wird  der  n-Pol  nach 
der  Richtung  des  ausgestreckten  Daumens  hin  getrieben. 

i83.   Magnetnadel  mit  einem  Grade  der  Freiheit  innerhalb  einer 

Stromschleife.  —  Die  ablenkende  Wirkung  eines  Stromes  auf  eine 
Magnetnadel    wird   vergrössert,    wenn    man    die  Wirkungen   der.Ver- 
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suche  56  und  57  miteinaiider  kombiniert.    Dazu  biegeif  wir  den  Strom- 
träger  kreisförmig  um  die  Nadel  herum  zu  einer  Schleife  zusammen. 
Um  ein  eiiUprecbendee  Eraftlinienbild  zu  erhalten,  bedient  man  sich  etwa 

der  folgenden  eiofaphen  Anordnung:  Von  zwei  ca.  12  cm  langen,  Sem  breiten, 
2  cm  dicken  Holzklötzen  wird  der  eine  zum  Halten  des  obereu  Teiles  der  Strom- 
achleife  verwendet.  Durch  zwei  Benkrecht  zu  seinen  HauplflHcheti  stehende  cy- 
lindriBche  Durchbohrungen  von  ca.  5  cm  gegenseitigem  Abstand  wird  ein  n -förmig 
umgebogenes  Stück  dicken  Kupfi:rdTahtes  geschobL'n,  nachdem  der  Klotz  mit  einem 
an  den  betretfenden  Stellen  durciibolirten  KarConblntt  bedeckt  worden  ist.  In  den 
unteren  Klotz  sind  dort,  wo  die  Drahtenden  aus  dem  oberen  beim  Aufeinander- 
legen hcrvorti'eten ,  Näpfchen  eingetieft,  welche  mit  etwas  Quecksilber  gefQlIt 
werden,  zu  dem  über  Kreuz  gezogene  metsJUsehe  Zuleitungen  hingeben.  Man 
kann  das  Kraftlinien bild  durch  Herausziehen  des  Hügels  frei  legen  und  fixieren. 
Wenn  dieser  etwa  doppelt  so  lang  als  breit  ist,  gleicht  das  Bild  sehr  nahe  dem, 
welches  man  bei  vollem  Schluss  des  Trfigers  zu  einer  Schleife  erhalten  würde. 

In  dem  Kraftlinienbilde  Fig.  61   sind  die  mit  c,  und  c^  bezeich- 
neten Funkte  die  beiden  Stellen,  in  denen  die  Drahtschleife  senkrecht 
durch  die  Ebene  der  Zeichnung  hindurchgeht.     Der  Strom  tritt  bei  Cj 
von   unten  nach  oben,    bei  c^   geht  er  wieder   hinunter.     Demgemäss 
verlaufen  bei  Cj   die  Stromkraftlinien  im   entgegengesetzten  Sinne  des 
Uhrzeigers;    an    der  Stelle  c^,    wo  wir  in  der  Stromrichtung  auf  die 
Figur  blicken,  im  Sinne  desselben. 
Zwischen    den   Punkten    Cj    und    c^ 
liegt  die  Nadel  n—s,  wie  die  Defor- 
mation des  Kraftlinienverlaufes  zeigt. 
Zwei    Bündel  von   Stromkraftlinien, 
nach  verschiedenen  Kichtungen  wir- 
kend,  greifen  an  dem  Magnetstabe 
'  an.   In  der  Mitte,  an  der  Indifferenz- 

zone, treffen  sie  aufeinander.  Der  Zag  längs  der  Kraftlinien  sucht 
die  Nadel  aus  der  durch  c,  und  c,  gehenden  Ebene  der  Stromschleife 
herauszudrehen  und  zwar  den  n-Fol  nach  unten,  den  s-Pol  nach  oben. 
Legen  wir  die  rechte  Hand  auf  den  StromtrSger,  im  Sinne  der  Stromrichtung 
(also  Handwurzel  auf  c„  Mittelfinger  nach  r,)  und  kehren  wir  die  Handflfiche  der 
Nadel  zu,  also  nach  unten,  so  wird  ihr  Nordpol  n  in  der  Richtung  des  Daumens 
abgelenkt,  d,  h.  in  dem  Bilde  nach  unten. 

Wir  werden  sehen,  dass  eine  Anordnung  der  magnetischen  Systeme,  wie  die 
hier  getroffene,  in  der  sogenannten  „Taugen tenbussole"  als  wichtiges  Mess- 
instniment  verwendet  wird. 

B)  QnantitatiTe  Beztehnngen. 

Dass  man  auch  die  Stärke   des  konzentrischen  Magnetkraftfeldes 

eines  Stromes  an  jeder  Stelle  in  absolutem  Maasse  bestimmen  kann, 

ist  nach  Kapitel  4  einleuchtend,  denn  die  daselbst  gegebenen  Methoden 

sind  ganz  allgemein  gültig  und  von  der  besonderen  Beschaffenheit  des 
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Feldes  unabhängig.  Es  zeigt  sich  aber,  dass  es  für  die  Stromkraft- 
felder eine  Grösse  giebt,  welche  für  das  ganze  Feld  bestimmend  ist, 
derart,  dass  man  z.  ß.  bei  einem  geradlinigen  Stromträger  die  Feld- 
stärke an  jeder  Stelle  angeben  kann,  wenn  man  deren  absoluten  Wert 
für  einen  Punkt  kennt.  Dies  ist  die  sogenannte  „Stromstärke".  Wir 
werden  bei  der  Einführung  dieses  wichtigen  Begriffes  besonders  auf 
den  Nachweis  Gewicht  legen,  dass  wir  ihn  rein  magnetisch  definieren 
können  und  dazu  keine  anderweitigen  Erscheinungsgebiete  als  die  hier 
behandelten  heranzuziehen  brauchen.  Die  übrigen  Paragraphen  dieses 
Kapitels  sollen  dann  einigen  Methoden  zur  Messung  dieser  „Strom- 
stärke" und  der  Besprechung  der  Arbeits-  oder  Energiegrössen  iu 
Stromfeldern  gewidmet  sein. 

164.  Das  elektromagnetische  Grundgesetz.  —  Schon  der  Anblick 

des  Kraftlinienverlaufes  in  einer  zu  einem  geradlinigen  Stromträger 
senkrechten  Ebene,  Fig.  48,  lässt  erkennen,  dass  die  Feldstärke  im 
konachsialen  Magnetsystem  mit  wachsender  Entfernung  von  seinem 
Träger  abnimmt.  Biot  und  Savaet  haben  zuerst  das  Gesetz  dieser 
Abnahme  genauer  untersucht  und  fanden,  dass  die  Feldstärke  in  dem 
Grade  ab-  wie  die  Entfernung  von  der  Achse  zunimmt.  Dies  lässt 
sich  mit  grosser  Sicherheit  aus  einem  Versuche  mit  negativem  Resultat 
folgern.  Man  befestigt  ein  oder  mehrere  Stabmagnete  in  einer  zu  einer 
geradlinigen  Kraftachse  senkrechten  Ebene  derart,  dass  sie  um  den 
Leiter,  immer  auf  ihn  hinzeigend,  rotieren  können,  Fig.  60. 

Dennoch  findet  keine  Drehung  weder  im  einen  noch  im  anderen 
Sinne  statt,  wie  die  Erfahrung  lehrt,  woraus  folgt,  dass  das  Drehungs- 
moment, welches  den  Pol  n,  Fig.  60,  der  Richtung  des  Uhrzeigers 
entgegen  um  S  zu  führen  strebt  gerade  so  gross  ist,  wie  das,  welches 
s  im  anderen  Sinne  zu  drehen  sucht;  also  ist  die  Kraft  bei  s  selbst 
im  Verhältnis  von  nS/sS  kleiner  wie  bei  n  geworden,  wie  wir  weiter 
unten  noch  genauer  darlegen  wollen. 

Der  Versuch  lässt  sich  etwa  in  der  folgenden  Form  realisieren:  Auf  einem 
mit  Füssen  versehenen  Grundbrette  A  A,  Fig.  62,  von  40  x  40  cm*  Fläche  ist  die 
meterhohe,  geeignet  versteifte  Säule  B B  in  vertikaler  Stellung  befestigt,  welche 
oben  an  einem  20  cm  langen  Querarme  den  Haken  G  trägt  An  diesem  ist  mittels 
eines  dünnen  aber  festen  Fadens  der  Bing  r  befestigt,  der  sich  in  der  Figur  als 
horizontaler  Strich  verkürzt  darstellt;  er  hat  oben  einen  nach  innen  eingebogenen 
Haken,  welcher  mittels  des  Fadens  derart  an  C  befestigt  ist,  dass  sich  der  Be- 
festigungspunkt gerade  über  der  Ringmitte  befindet.  An  dem  Ringe  r  ist  durch  drei 
Schnüre  die  Holzkreisscheibe  D  von  22  cm  Durchmesser  befestigt.  Die  Schnüre 
sind  in  drei  gleich  weit  voneinander  abstehende  MessingÖsen  auf  D  gebunden, 
vergl.  Fig.  63,  welche  diese  Scheibe  D  von  oben  gesehen  darstellt  In  der  Mitte 
ist  aus  derselben  eine  ca.  2  cm  im  Durchmesser  haltende  ÖJQBaung  o  ^ausgedreht 
Auf  der  Scheibe  sind  die  drei  gleich  grossen  und  gleich  stark  magnetisierten 
Magnetstäbe  nii,  m^y  m^  in  aufgeschraubten  Messinghülsen  befestigt    Sie  weisen  mit 
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denselben  Polen  nach  der  centralen  Durchbohrung  o  hin  und  sind  mit  der  Scheibe 
um  den.  Aufh&ngepunkt  des  Ringes  r  ^i  beweglich.  Durch  ihr  Kraftliniensystem 
ist  der  Stromtrftger  FEE  achsial  hindurchgefUhrt  Er  geht  von  einer  oben  auf 
der^|Sftule  B   befestigten  Klemmschraube  aus  nach    einer  Ausbiegung  durch  die 

Ringmitte  r  nach  unten  und  durch 
die  Mitte  der  Scheibe  D  hindurch 
vergl.  auch  Fig.  63);  auf  dem  Grund- 
brette Ä  entlang  ist  er  nach  einer 
zweiten  Klemmschraube  hingeführt 
Kann  sich  das  Magnetsystem  auch 
nicht  vollständig  um  den  Strom trSger 
EEE  herumdrehen,  weil  der  den 
Ring  r  tragende  Draht  an  den  Leiter 
anstosst,  so  hat  es  doch  eine  ge- 
nügende Bewegungsfreiheit,  um  eine 
deutliche  elektromagnetische  Reaktion 
zu  zeigen,  falls  sich  die  Wirkungen 
auf  die  entgegengesetzten  Pole  je 
eines  der  Magnetstäbe  nicht  gerade 
aufheben.  Um  zu  zeigen,  dass  ein 
Stromfeld  vorhanden  ist,  obgleich  die 
Stäbe  nicht  rotieren,  wird  auf  dem 
Träger  s  die  kleine  Magnetnadel  na 
um  eine  horizontale  zur  Stromrichtung 
senkrechte  Achse  beweglich  befestigt 
und  so  nahe  an  den  Draht  E  heran- 
gebracht, dass  sie  deutlich  ausschlägt, 
wenn  der  Strom  zirkuliert;  dabei  ist 
sie  von  den  Magneten  so  weit  ent- 
fernt, dass  sie  nicht  wesentlich  von 
ihnen  beeinflusst  wird.  (In  der  Fig.  62 
ist  der  Magnet  absichtlich  etwas  zu 
gross  und  zu  nahe  an  der  Scheibe  D 
gezeichnet.) 

Aus  dem  Verhalten  centrisch  in  dem  Felde  eines  Stromes  an- 
geordneter Magnetstäbe,  Fig.  63,  können  wir  das  Verteilungsgesetz  der 
Feldstärken  unzweideutig  herleiten. 


Fig.  62. 


ntf 


Fig.  63.  Fig.  64. 

Wir  denken  uns  in  Fig.  64  den  Magnetstab  m  in  der  Ebene  des 
Papieres  um  einen  Punkt  8  so  beweglich,  dass  sein  Abstand  von  dem- 
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selben  sich  nicht  ändern  kann,  und  er  immer  auf  ihn  hinweist.  S  ist 
der  Durchstosspunkt  eines  geradlinigen,  von  vorn  nach  rückwärts  senk- 
recht zur  Zeichenebene  verlaufenden  Stromträgers. 

Die  Stromkraftlinien  gehen  uhrzeigermässig  um  S  herum.  Die 
Entfernung  der  beiden  gleich  starken  Pole  des  Stabes  m  von  der  Eraft- 
achse  8  seien  r^  und  r^.  An  den  Stabpolen  n  und  s  greifen  Zug- 
wirkungen im  Sinne  der  eingezeichneten  Pfeile  an,  bei  n  nach  unten, 
bei  s  nach  oben.  Ist  +  m  bezw.  —  m  die  Polstärke,  ^^  und  ^^  die 
Stärke  des  Stromfeldes  an  den  beiden  Stellen,  so  beträgt  die  Wirkung 
auf  n  nach  §  69  ^  =  +  w^j  Dyne,  die  auf  8  analog  f,^=  —  wi$2 
Dyne,  wobei  die  Vorzeichen  +  und  —  zum  Ausdruck  bringen,  dass 
die  beiden  Kräfte  f^  und  f^  den  Magneten  nach  entgegengesetzten 
Richtungen  zu  drehen  streben.  Wir  haben  einen  „einarmigen 
Hebel",  der  um  den  Punkt  8  drehbar  ist,  und  an  dem  die  Kraft  f^ 
in  der  Entfernung  r^  (Hebelarm)  in  dem  einen  Sinne  angreift  und  die 
Kraft  f^  in  der  Entfernung  r^  im  entgegengesetzten. 

An  einem  solchen  Hebel  ist  nur  dann  Gleichgewicht  vorhanden, 
wenn  die  Produkte  aus  den  Kräften  in  die  entsprechenden  Hebelarme, 
an  denen  sie  angreifen,  die  sogenannten  statischen  Momente  {f^  r^  und 
/^r,)  einander  numerisch  gleich  sind. 

In  unserem  Falle  heben  sich  aber  die  beiden  Wirkungen  that- 
sächlich  zu  vollkommenem  Gleichgewicht  auf,  da  ein  noch  so  starker 
Strom  den  Hebel  weder  im  einen  noch  im  anderen  Sinne  in  Bewegung 
setzt.     Es  ist  also 

oder 

woraus  folgt: 

^i-^2  =  '-2''-i 27) 

Die  Feldstärke  nimmt  in  dem  Magnetfelde  eines  gerad- 
linigen, sehr  langen  Stromteiles  in  dem  Maasse  ab,  wie  die 
Entfernung  von  der  Achse  zunimmt. 

Gewöhnlich  bringt  man  dieses  Gesetz  der  Abnahme  der  Feldstärke 
mit  der  Entfernung  in  der  Weise  zum  Ausdruck,  dass  man  schreibt 

$  =  ^ 27  a) 

wo  C  eine  konstante  Grösse  ist,  in  Worten: 

Die  Stromfeldstärke  ist  der  Entfernung  umgekehrt  pro- 
portional. 
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Hatten  wir  uns  aclioD  in  Fig.  i'.>  ein  atigcnSliertes  Bilil  vod  den  Bewegungen 
in  der  Umgebung  eines  Stromes  mit  KUcksicIit  auf  den  acliäialen  Charakter  der 
Magnetkraftlinien  gemacht,  bo  können  wir  in  deuieelben  nun  auch  die  mit  der 
Kiitfemung  veränderlichen  FeldintensitSten  zum  Ausdruck  bringen.  Dies  geschieht 
biii  dem  folgenden  Modell  Fig.  65: 

Auf  einem  70  cm  laugen,  10  cm  breiten  Brette  B  sind  zwei  kleine  vertikale 
hölzerne  Trfiger  t,  und  t,  von  10  cui  Höhe  befestigt,  welche  den  mit  Pfeileu  p,, 
Pii  Pt  verseheneu  gespannten  Kupferdraht  A  C  tragen.  An  drei  Stellen  sind  in 
dem  Grundbrette  B  vertikale  MessingstOtzen  befestigt,  die  die  kleineren  inneren 
Holzringe  f,,  i„  r,  und  die  grösseren  U,,  R^,  R,  so  halten,  dass  sie  den  Draht  Ä  G 
konzentrisch  unifaasen.  Die  äusseren  Ringe  haben  einen  doppelt  so  grossen  Radius 
und  einen  Querschnitt  von  der  halben  Grosse  wie  die  inneren.  Auf  allen  sind  (in 
der  Figur  nicht  reckt  zu  erkennende)  Pfeile  gezeichnet,  von  denen  die  einen  uhr 
zeigermassig  (von  A  aus  gesehen)  um   die   Peripherien,   die   anderen   aber  für  ein 


Fig.  fiS. 

den  Ringuirifang  entlang  blickendes  Auge  uhrzeigcruiSsKig  um  die  Querschnitte 
herumgehen.  Im  Inneren  der  Ringe  sind  die  letztgenannten  Pfeile  parallel  mit 
den  Pfeilen  ;i|,  p,,  p,  auf  dem  Drahte.  Der  Querschnitt  der  Ringe  wurde  den 
Feldstärken  in  den  verschiedenen  Entfernungen  proportional  gewählt,  ihre  Dicke 
veranschaulicht  also  auch  die  Geschwindigkeit  der  Drehbeweginigen. 

165.   Die  charakteristische  Grösse  des  Stromfeides;  BegrlfT  der 

„Stromstärlte".  —  In  der  Formel  27a  ^  =  Cjr  kommt  die  Grösse  6' 
vor,  über  deren  Wert  wir  noch  kein  Urteil  haben.  Wir  wissen  nur, 
dass  sie  für  ein  gegebenes  Stromfeld  einen  bestimmten  konstanten  Wert 
hat.  Wir  können  sie  uns  in  zwei  Faktoren  zerlegen.  Denn  denken 
wir  uns  verschiedene  geradachsige  Stromfelder  in  demselben  Medium, 
80  sind  sie  sich  alle  einander  ähnlich,  was  den  Verlauf  der  Kraftlinien 
betrifft.  In  jedem  nimmt  die  Feldstärke  §  umgekehrt  proportional 
mit  dem  Abstände  r  von  der  Achse  ab.  Aber  der  Wert  von  §  in 
derselben  Entfernung  r  wird  in  den  einzelnen  Feldern  im  allgemeinen 
ein  verschiedener  sein,  je  nach  dem  Werte  der  Konstanten  C.  Sie  ent- 
hält also  eine  Grösse,  welche  für  ein  spezielles  Stromfeld  charakte- 
ristisch ist.  Wir  wollen  untersuchen,  in  welcher  Weise  der  Wert  C 
von  dieser  letzteren  abhängig  sein  nrnss.    Für  zwei  geradlinige  Träger, 
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für  welche  die  Feldkonstante  C  denselben  Wert  hat,  ist  die  Feldstärke 
^  in  der  gleichen  Entfernung  r  die  gleiche.  Bringen  wir  nun  beide 
Träger  gleichsinnig  unmittelbar  aneinander,  so  entsteht  wieder  ein 
konachsiales  Feld,  aber  dasselbe  ist  aus  der  Ubereinanderlagerung 
zweier  gleicher  Felder  entstanden.  Wenn  durch  dasselbe  Raumelement 
eines  Mediums  zwei  Kraftliniensysteme  in  gleichem  Sinn  und  in  gleicher 
Richtung  ihre  Kraftlinien  hindurch  senden,  so  addieren  sich  die  Wir- 
kungen,  wie  wir  in  §  122  sahen.  Wir  erhalten  also  aus  der  Uberein- 
anderlagerung beider  Stromfelder  ein  neues  Feld,  für  welches  an  jeder 
Stelle  die  Feldstärke  die  doppelte  wie  in  dem  einfachen  Felde  ist,  fiir 
welches  also  auch  die  Feldkonstante  C  den  doppelten  Wert  hat.  Ähn- 
liches gilt  fttr  drei  und  mehr  Ströme.  Wir  erkennen,  dass  C  jener 
Grösse,  die  den  einzelnen  Strom  mit  seinem  Felde  charakterisiert,  ein- 
fach proportional  sein  muss.  Bezeichnen  wir  sie  mit  z,  so  können  wir 
schreiben: 

C=xi 27b) 

wo  X  ein  Zahlenfaktor  ist.  Wir  könnten  i  passend  die  „Charakteristik 
des  Stromfeldes"  nennen.  Wir  werden  aber  bald  sehen,  dass  sie  mit 
jener  Grösse  identisch  ist,  für  welche  die  älteren  Strömungstheorien 
die  Bezeichnung  „Stromstärke"  eingeführt  hatten.  Haben  wir  uns 
oben  dazu  entschlossen,  die  einmal  üblich  gewordenen  Bezeichnungen 
„Strom",  „Strombahn"  u.  s.  w.  beizubehalten,  so  wollen  wir  jetzt  auch 
das  Wort  „Stromstärke"  einführen,  wiewohl  der  mit  demselben  nach 
unserer  Darstellung  zu  verbindende  Begriff  gar  nichts  mit  der  Stärke 
einer  Strömung  zu  thun  hat. 

Das  Gesetz  27  a  (Biot  und  Savart)  lautet  bei  Einführung  von  i 
demnach 

§  =  *7 28) 

Über  den  Wert  des  Zahlenfaktors  x  können  wir  noch  frei  ver- 
fugen; er  enthält  offenbar  noch  die  Permeabilität  /ti  des  Mediums,  da 
von  ihr  die  unter  gleichen  Umständen  in  der  Entfernung  r  ausgebildete 
Zahl  von  Kraftlinien  pro  Flächeneinheit  §  abhängt. 

In  den  meisten  Lehrbüchern  wird  das  BioT-SAVARTSche  Gesetz  nicht  in  dieser 
einfachen  Form  gegeben.  Man  strebte  danach,  die  Erscheinungen  auf  sogenannte 
pElementarwirkungen^'  zurückzuführen.  Schrieb  man  die  Wirkung  auf  die  Pol- 
stärkeneinheit +  1  in  der  Entfernung  r  vom  geradlinigen  Stromträger  der  Summe 
der  Einzelwirkungen  eines  jeden  Elementes  der  Strombahn  zu,  so  musste  diese 
Wirkung  proportional  dem  ^^Stromelemente^^  i*dx  sein,  wenn  dx  ein  Längenelement 
des  Trägers  war.  Aus  perspektivischen  Gründen  kam  femer  das  umgekehrte 
Quadrat  der  Entfernung  q  der  betrachteten  Stelle  von  dem  Elemente  in  die  Formel 
hinein.  Dadurch  hatte  man  eine  formale  Ähnlichkeit  mit  dem  NEwroMschen  Gra- 
vitationsgesetz erreicht;  dafür  musste  aber  eine  Winkelbeziehung  mit  in  die  Formel 
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aufgenommen  werden,  welche  diesem  Gesetze  an  sich  fremd  ist.  Die  Elementar- 
wirkung ändert  sich  mit  dem  Sinus  des  Winkels,  welchen  q  und  dx  miteinander 
bilden.    Das  Elementargesetz  lautet  dann 

t'dx  sin  « 

Dieser  Ausdruck  ist  durch  das  Experiment  nicht  kontrollierbar,  da  die  Natur 
uns  nirgends  Elementarwirkungen  darbietet.  Um  zu  Ausdrücken  zu  gelangen, 
welche  wir  beim  Studium  der  uns  entgegentretenden  Objekte  wirklich  gebrauchen 
können,  müssen  wir  bei  der  älteren  Darstellung  erst  wieder  den  umgekehrten 
rechnerischen  Weg  einschlagen  und  die  Elementarwirkungen  zusammenaddieren. 
Wir  wollen  dies  für  den  von  uns  direkt  behandelten  Fall  des  geradlinigen  langen 
Leiters  thun,  indem  wir  etwa  die  o: -Werte  von  dem  Fusspunkte  der  Enfernung  r 

an  zählen.  Dann  ist  q  «  Vr^  +  o:*,  sin  n  =  rJQ  und  zu  summieren  sind  die 
Ausdrücke 

dx 
ir 


Das  giebt  nach  den  Regeln  der  Integralrechnung  bei  unendlich  ausgedehntem 
geradlinigen  Leiter  ^  =  2  t/r,  also  bis  auf  den  Zahlenfaktor  x  dasselbe  wie  die 
Formel  28;  x  hat  nach  dem  Elementargesetze  den  Zifferwert  2. 

Um  mit  dem  allgemein  üblich  gewordenen  Maasssysteme  im  Ein- 
klang zu  bleiben,  wollen  wir  die  Einheit  für  die  Stromstarke  i  so 
wählen,  dass  der  Zahlenfaktor  x  den  speziellen  Wert  2  annimmt,  so 
dass  das  Gesetz  der  Feldstärkeverteilung  um  einen  langen  geradlinigen 
Strom  von  der  Stärke  i  lautet 


§  =  2^ 29) 


r 

Dabei  haben  wir  die  Permeabilität  des  umgebenden  Mediums 
ju  =  1  vorausgesetzt;  im  allgemeinen  ist  ^  =  2 fiilr. 

Die  oben  erwähnte  Zerlegung  der  Wirkung  in  die  Einzelwirkungen  von  Ele- 
menten bietet  rechnerische  Vorteile,  wenn  es  gilt,  die  Kraftlinienzahl  an  be- 
stimmten Punkten  des  Feldes  zu  berechnen  und  wenn  die  Achse  nicht  mehr  die 
einfache  geradlinige  Gestalt  hat.  Biegen  wir  z.  B.  ein  Leiterstück  von  der  Länge 
2:Ti^  zu  seiner  ebenen  kreisförmigen  Stromschleife  vom  Radius  R  zusammen,  so 
ergiebt  sich  für  die  Mitte  des  Kreisstromes  die  pro  cm'  zusammengedrängte  Kraft- 
linienzahl wie  folgt:  Jedes  Element  des  Ringes  steht  auf  dem  Radius  R  senkrecht, 
für  jedes  ist  der  sina  also  gleich  1.  Die  Entfernung  der  Mitte  von  jßdem 
Elemente  ist  R;  die  Summe  aller  Längenelemente  dx  ist  2nRf  wir  erhalten  also 
für  die  Wirkung  auf  den  in  der  Mitte  gebrachten  Einheitspol  +  1  den  Wert: 

^         2nR     .       2ni 

^—R^-'^-R- ^^) 

166.  Dimension  der  Stromstärice.  —  Da  nach  Formel  29)  §  =  2  ijr 
oder  2  =  V2^^  ^^*>  ^^  kann  die  Stromstärke  i  als  eine  mit  einer 
Länge  multiplizierte  magnetische  Feldstärke  aufgefasst 
werden.    Daraus  ergiebt  sich,  insofern  als  dim  ^  =  cm-V«grV«sek-i  ist, 

dim  i  =  cmV«  gr*/«  sek"^. 
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Weil  wir  bei  dieser  Bestimmung  der  Stromstärke  von  den  elektro- 
magnetischen Erscheinungen  des  galvanischen  Stromes  ausgegangen 
sind,  so  haben  wir  das  hier  festgesetzte  Maass  als  ein  ,, elektromagne- 
tisches^^ zu  bezeichnen,  und  die  die  Stromstärke  i  messenden  Einheiten 
als  „elektromagnetische^^  abgekürzt  E.M.E. 

Bei  der  Definition  der  Stromstärke  worden  lediglich  die  magnetischen  Eigen- 
schaften dieser  Erscheinung  benutzt  und  durch  diese  ihr  Begriff  und  Wert  be- 
stimmt.   Danach  ist  sie  als  eine  rein  magnetische  Grösse  zu  betrachten. 

Nach  älteren  Anschauungen  fliesst  ein  Etwas  in  einem  Leitungsdrahte.  Misst 
e  die  Quantität  desselben,  so  ist  die  Stärke  des  Strömens  durch  die  in  der  Zeit- 
einheit durch  den  Querachnitt  gegangene  Menge  desselben  zu  messen,  also 

i  —  — -— ,  oder  de  =  i'dt 
a  t 

Die  Dimension  dieses  hypothetischen  Substrates  würde  also 

dim  e  =  cmV«  gr*/« 

in  unserem  E.M.-Maasssystem  sein. 

167.  Strommessung  in  absolutem  Maasse;  die  Einheit  der  Strom- 

stärlce:  das  Ampere.  —  Ein  Teil  eines  Stromkreises,  in  dem  die  Strom- 
stärke i  bestimmt  werden  soll,  sei  ein  cylindrischer  Draht,  den  wir 
horizontal  geradlinig  ausstrecken, 
Fig.  66.  Der  Strom  verlaufe  in 
diesem  Leiterstück  S  von  rückwärts 
nach  vom.  Senkrecht  zur  Draht- 
richtung befestigen  wir  in  derselben 
Horizontalebene  einen  dünnen  Stab- 
magneten M  von  bekannter  Pol- 
stärke m,  indem  wir  ihn  an  zwei 
sich  gabelnde,  dem  Drahte  S  par- 
allele Fäden  F^  und  F^  binden,  so 
dass  er  sich  in  der  Vertikalebene 
frei  und  leicht  drehen  kann.  An 
dem  dem  Stromträger  S  zugekehrten  und  nahe  an  diesen  heranreichen- 
den Ende  n  wird  eine  leichte  Wagschale  w  befestigt  und  der  Magnet- 
stab M  so  äquilibriert,  dass  er  in  der  Ruhelage  gerade  auf  den  Draht 
zu  zeigt.  Am  anderen  Ende  s  wird  eine  kleine  Skala  S  mit  einer 
Marke  m  aufgestellt. 

Wird  das  Magnetkraftliniensystem  des  Stromes  in  dem  durch  den 
Pfeil  auf  S  bezeichneten  Sinne  erregt,  so  wird  der  Nordpol  n  des 
Magneten  gehoben,  s  sinkt  auf  der  Skala. 

Durch  Einlegen  von  Gewichten  in  die  Wagschale  tc  wird  s  wieder 
zum  Einspielen  auf  die  Marke  gebracht.     Sind  hierzu  p  gr  nötig  und 


Fig.  66. 
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ist  m  die  Folstärke  des  Magneten,  so  ist  die  Stärke  des  Stromfeldes 
an  der  Stelle,  wo  sich  n  befindet,  gleich 

CS  —  Q^^'P 

Misst  man  noch  die  Entfernung  r  des  Poles  n  von  der  Draht- 
achse 5,  so  ist  die  auf  die  Einheit  der  Entfernung  reduzierte  Feld- 
stärke ^1  =  ^/r  und  die  gesuchte  Stromstärke  in  absolutem  Maasse 

Die  geringe  durch  das  erdmagDetische  Feld  auf  die  Stromkraftlinien  aus- 
geübte störende  Wirkung  kann  man  bei  dieser  Messung  vernachlässigen,  wenn  der 
Strom  hinreichend  stark  ist.  Die  Wirkung  des  Erdmagnetismus  auf  den  Stab  M 
fällt  bei  dieser  „Nullmethode"  heraus. 

Für  den  Stab  §  66  mit  »/?  =  2  cm'/«gr\ssek-i,  und  einen  gestreckten  Man- 
ganindraht  von  0,6  cm  Dicke  ergab  sich  bei  r  =  0,4  cm  /?  =  0,020  gr.  Hieraus  be- 
rechnet sich  die  den' Pol  m  bewegende  PCi-aft  zu  20  Dyne,  ^  =  10  cm-*'tgr*/«sek-l 
und  i  —  2  absolute  Einheiten. 

Man  ist  übereingekommen,  den  10.  Teil  der  Einheit  des  von  uns 
eingeführten  elektromagnetischen  Strommaasses  nach  dem  französischen 
Physiker  AmpJibe  zu  nennen.  Mit  Rücksicht  auf  Formel  29  kann  man 
z.  B.  sagen: 

Ein  Strom  von  1  Ampere  Stärke  ruft  in  der  Entfernung 
von  1  cm  von  der  Stromachse  eine  Feldstärke  von  Y20  ^^so- 
luten  Einheiten  bei  einem  Feldmedium  von  der  Permeabilität 
ju  =  1  hervor. 

Daneben  ist  aber  die  absolute  Einheit  selbst  gleich  10  Ampfere 
auch  noch  in  praktischem  Gebrauch.  Man  bezeichnet  sie  zweckmässig 
als  „Dekaamp^re". 

Der  von  uns  bei  der  obigen  Messung  benutzte  Strom  hatte  also  2  Deka- 
amp^re  oder  20  Ampere  Stärke. 

168.  Die  Tangentenbussole.  —  Weit  bequemer  und  sicherer  als 
die  im  vorigen  Paragraphen  angegebene  mehr  schematische  Methode 
der  Stromstärkemessung  in  absolutem  Maasse  ist  die  der  sogenannten 
„Tangentenbussole".  Dieselbe  besteht  im  wesentlichen  aus  einem 
ebenen  in  den  magnetischen  Meridian  gestellten  Kreisring ,  durch  den 
der  zu  messende  Strom  hindurchgeleitet  wird  und  in  dessen  Mitte  eine 
kurze  Deklinationsnadel  beweglich  angebracht  ist.  Das  Bild  der  Kraft- 
linienverteilung in  der  durch  die  Nadel  gelegten  Horizontalebene  zeigt 
die  Fig.  51.  Hat  der  Ring  den  Radius  -B,  so  ist  die  Feldstärke  in 
seiner  Mitte  nach  §  165 

^  2  71* 
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Die  Kraftlinien  verlaufen  nahezu  in  gleicher  Dichte  in  der  nächsten 
Umgebung  der  Ringmitte  und  senkrecht  zur  Ebene  des  Binges;  das 
Stromfeld  ist  hier  also  nahezu  homogen.  An  jedem  der  beiden  Nadel- 
pole greifen  zwei  Kräfte  an:  die  aus  der  Ebene  des  Ringes  heraus- 
treibende Kraft  des  Magnetfeldes  ^  und  die  in  diese  Ebene  des 
Meridians  zurücktreibende  Horizontalkomponente  f)  des  erdmagnetischen 
Feldes.  Nach  dem  Satze  vom  Parallelogramm  der  Kräfte  findet  Gleich- 
gewicht bei  einer  Nadelablenkung  um  den  Winkel  y  statt,  für  welche 

^  9  —  ^/^  ist. 
Hieraus  ergiebt  sich  die  Stromstärke 

i  =  §^^9 31) 

Da  alle  Grössen  rechts  in  absolutem  Maasse  bestimmbar  sind,  so 
ergiebt  sich  auch  i  in  dem  gleichen  Maasse  als  eine  mit  einer  Länge 
H  multiplizierte  Feldstärke  f),  wie  schon  oben  beim  geradlinigen 
Strome  hervorgehoben  wurde  (tg  rp  ist  als  Verhältniszahl  dimensionslos 

wie  2^-). 

Am  Modelle  Fig.  20  erläutert  man  das  Zustandekommen  des  Gleichgewichts 
bei  einem  bestimmten  Ausschlagwinkel  <p,  indem  man  an  die  Haken  hk  noch  zwei 
weitere  Fäden  ff  hängt,  welche  senkrecht  zu  der  in  die  Richtung  des  magnetischen 
Meridians  gebrachten  Achse  von  m  seitlich  herausgezogen  und  über  zwei  andere 
an  Klötzen  von  der  Form  k^  und  k^  befestigte  Bollen  r  r  gefuhrt  werden.  An  die 
Fadenenden  werden  zwei  gleiche  Gewichte  O  0  gehängt.  Diese  repräsentieren 
das  vom  Stromfelde  auf  die  Pole  ausgeübte  Kräftepaar,  während  gg  die  von  der 
Horizontalkomponente  des  Erdmagnetismus  herrührenden  Kräfte  darstellen. 

169.  Arbeit  der  elektromagnetischen  Kräfte.  —  Die  elektro- 
magnetischen Kräfte  haben  das  Bestreben,  einen  in  der  Entfernung  r 
von  einem  geradlinigen  Stromträger  entfernten  Pol  um  den  Leiter  in 
kreisförmiger  Bahn  herumzuführen.  Hat  der  Pol  die  Stärke  +  1 ,  so 
ist  die  auf  ihn  wirkende  Kraft  ^  =  2  ijr  Dyne  bei  einem  Strome  von 
der  Stärke  i  cm'«grV«sek-^.  Bewegt  diese  den  Pol  um  die  Länget// 
vorwärts,  so  hat  sie  dabei  die  Arbeit  dÄ  =  ^-dl  geleistet.  Das  Weg- 
element dl  auf  der  Kreisbahn  vom  Radius  r  drückt  sich  durch  den 
auf  einem  konzentrischen  Kreise  vom  Radius  1  gemessenen  entsprechen- 
den Bogenelemente  dß  durch  dl  =  r-dß  aus,  so  dass  dA  —  ^rdß 
ist.  Lässt  man  den  Pol  unter  der  Wirkung  der  im  Stromfelde  auf 
ihn  ausgeübten  Kraft  einmal  um  den  Leiter  herumwandern,  so  ist 
ß  =211  geworden  und  die  dabei  verrichtete  Arbeit  ist 

j        c       o            2 1  r  2  71 
A  =  !Q'r27u= 

oder 

A  =  47ii 32) 
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Aus  diesem  Ausdrucke  für  A  ist  die  Entfernung  r  vollkommen 
herausgefallen,  die  Arbeitsgrösse  A  ist  also  überall  dieselbe,  wo  sich 
auch  der  Pol  im  Felde  befinden  mag. 

Der  Weg  ist  um  so  länger,  je  grösser  r  ist,  im  gleichen  Maasse  ist  aber  auch 
die  Ejraft  ^  kleiner;  daher  ist  die  Arbeit  längs  einer  äusseren  Kraftlinie  des  kon- 
achsialen  Feldes  dieselbe  wie  die  längs  einer  inneren. 

In  einem  Medium  von  der  Permeabilität  fi  ist  A  ^  4nfii.  Fällt 
der  Weg  des  Poles  +  1  nicht  mit  einer  Kraftlinie  zusammen,  sondern 
ist  er  beliebig  gestaltet,  so  kommt  für  jedes  Wegelement  nur  eine 
Komponente  der  tangential  zu  der  durch  dieses  hindurchgehenden 
Kraftlinie  verlaufenden  Feldintensität  §  in  Betracht,  welche  in  dem- 
selben Verhältnisse  kleiner  als  ^  ist,  wie  das  Element  selbst  grösser 
als  das  entsprechende  Bogenstück  auf  der  Kraftlinie  ist.  Der  Arbeits- 
betrag dA  bei  Bewegung  längs  dieses  beliebig  verlaufenden  Wegstückes 
ist  also  ebenso  gross,  wie  das  auf  einem  entsprechenden  der  vorher 
betrachteten,  den  Kraftlinien  angehörenden  Kurvenstücke  dl,  so  dass 
die  Arbeit  A  =  4ni,  bezw.  4n^i  ist,  bei  einmaliger  Umkreisung  des 
Stromträgers  i  auch  auf  irgend  einem  beliebigen  Wege,  z.  B.  den 
Seiten  eines  Rechtecks. 

Man  könnte  i  also  auch  durch  die  bei  einmaliger  Umkreisung  des 
Stromträgers  durch  den  Einheitspol  von  den  magnetischen  Kräften 
geleisteten  Arbeit  definieren,  bei  ^  =  1  also  durch: 

1  =  -  -  A. 

Man  sieht  auch  hier  wieder  wie  die  Stromstärke  i  als  Charak- 
teristik eines  bestimmten  Feldes  angesehen  werden  kann. 

In  der  That  ist  auch  die  Dimension  der  Arbeitstgrösse  pro  Polstärkeeinheit 
die  oben  §  166  für  «  angegebene: 

cm'  firr  sek^^ 
dim  i  —  — ii-^^i — TT  =  cmV«grV«sek--i 
cm7«gr/i8ek-i 

Bei  mehrmaligen  Umkreisungen  nimmt  der  Arbeitswert  ftir  jede 
Stelle  des  Feldes  immer  um  die  Grösse  4ni  für  jede  Umkreisung  zu. 
Derselbe  ist  also  eine  vieldeutige  Grösse;  sie  hängt  von  der  Zahl  der 
vor  sich  gegangenen  Umläufe  um  den  Stromträger  ab;  die  einzelnen 
Werte  unterscheiden  sich  voneinander  um  ganzzahlige  Vielfache  der 
Grösse  iiti. 

Hierauf  beruht  die  Vieldeutigkeit  des  sogenannten  „elektromagnetischen 
Poteutiales."  4  tt  t  ist  für  dieses  der  sogenannte  Periodicitätsmodul.  Durch  diese 
Mehrdeutigkeit  des  Arbeitswertes  unterscheiden  sich  die  elektromagnetischen  Kräfte 
wesentlich  von  anderen  Kräften,  z.  B.  der  Schwerkraft.  Für  diese  hat  die  Arbeits- 
grösse (das  Potential)  für  jede  Stelle  des  Raumes  einen  und  nur  einen  ganz  be- 
stimmten Wert. 
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Längs  jeder  um  eine  Eraftacfase  herumgehenden  Eraftröhre  des 
Stromfeldes  hat  die  magnetomotorische  Kraft  §  113  denselben  Wert 
4  n  i.  Da  der  Widerstand  bei  derselben  Peftneabilität  an  allen  Stellen 
des  Feldes  wie  die  Länge  der  Röhre  bei  gegebenem  Querschnitte 
wächst,  so  wird  für  Röhren  von  derselben  Dicke  der  Induktionsfluss 
um  so  kleiner,  je  weiter  sie  von  der  Achse  entfernt  sind.  Teilen  wir 
umgekehrt  das  Feld  in  Kraftröhren  ab,  für  welche  die  Querschnitte 
wie  ihre  Abstände  von  der  Kraftachse  wachsen,  so  ist  für  diese  der 
gesamte  Induktionsfluss  immer  der  gleiche,  da  der  magnetische  Wider- 
stand umgekehrt  wie  der  Röhrenquerschnitt  variiert. 

170.  Energieinhalt  einer  Stromschleife.  —  In  §  150  wurde  schon 

darauf  hingewiesen,  dass  innerhalb  einer  Stromschleife  durch  die  darin 
vereinigten  Kraftlinien  ein  bestimmter  Betrag  magnetischer  Feldenergie 
angesammelt  ist.  Um  denselben  abzuschätzen,  können  wir  ebenso  wie 
in  §  119  schliessen,  wo  wir  uns  ein  Orteil  über  die  in  einem  Magnet^ 
felde  überhaupt  vorhandene  Energie  verschaflften.  Wir  wollen  uns  hier 
damit  begnügen,  den  Ausdruck  für  die  Änderung  des  Bestandes 
an  magnetischer  Eigenenergie  für  eine  gegebene  Kraflachse  ab- 
zuleiten, also  das  Energiedifferential  dE  zu  berechnen. 

Zunächst  ist  klar,  dass  die  Energie  des  Feldes  von  der  Strom- 
stärke i  abhängt.  Denn  einer  Stromstärke  von  1,  2,  3  .  .  .  Einheiten 
entspricht  an  jeder  Stelle  des  Feldejs  unter  sonst  gleichen  Umständen 
die  1 ,  2 ,  3  .  .  .  fache  Dichte  der  Kraftlinien.  Ist  i  die  Stromstärke 
einer  gegebenen  Achsenschleife,  so  giebt  i  ein  Maass  für  die  Raum- 
erfüllung mit  Kraftlinien  (vergl.  Formel  30).  Sollen  mehr  Kraftlinien  bei 
derselben  Stromstärke  in  die  Schleife  gebracht  werden,  so  muss  eine 
Arbeit  geleistet  werden,  wie  bei  dem  Hineinbringen  des  Einheitspoles  in 
ein  gegebenes  Feld.  Diese  Arbeit  ist  um  so  grösser,  je  dichter  der 
Raum  mit  Kraftlinien  bereits  angefüllt  ist,  also  ist  sie  proportional  mit  z. 
Sie  ist  aber  femer  auch  um  so  beträchtlicher,  je  grösser  die  Zahl  der 
Kraftlinien  ist,  die  auf's  neue  in  das  Feld  gebracht  werden  sollen.  Be- 
zeichnen wir  die  Kraftlinienzahl,  welche  die  Leiterschleife  schon  um- 
schliesst,  mit  iV,  jene  Zunahme  mit  dN,  so  ist  die  Arbeit  auch  proportional 
mit  dJV.  Ist  sonst  keine  Arbeit  verbraucht  worden,  so  ist  die  gesamte 
auf  Vermehrung  der  Kraftlinienzahl  verwendete  Arbeit  zur  Steigerung 
der  magnetischen  Feldenergie  verwandt  worden,  also  ist 

dE=i'dN 33) 

Was  hier  von  der  einzelnen  Achsen  schleife  gesagt  ist,  gilt  für  die 
ganze  stets  in   sich  zurücklaufende  Strombahn;  die  Anderimg  der  in 
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ihrem  Felde  enthaltenen  elektromagnetischen  Eigenenergie  ist  durch 
den  Ausdruck  »•«f-A'"  gegeben,  wo  dN  die  Änderung  der  gesamten  Kraft- 
linienzahl überhaupt  bedeutet. 

171.  Das  Stromfeld  als  monocyklischer  Mechanismus.  —  Da  die 

Feldstärke  ^  an  jeder  Stelle  eines  Stromfeldes  der  Stromstärke  i  pro- 
portional ist,  nach  den  kinetischen  Theorien  ^  aber  der  cyklischen 
Geschwindigkeit  proportional  ist,  so  hat  die  Gesamtheit  aller  in  sich 
zurücklaufenden  Bewegungen  eines  Stromfeldes  den  Charakter  eines 
Monocykels  §  143,  dessen  cyklische  Geschwindigkeit  q  gleich  der  Strom- 
stärke i  ist. 

Man  hat  eine  grosse  Reihe  zum  Teil  sehr  sinnreicher  Modelle 
konstruiert,  um  die  Bewegungen  der  kleinsten  Teilchen  in  einem 
Stromfelde  zu  illustrieren  (z.  B.  Ol.  Lodge).  Dieselben  bringen  aber 
meist  nicht  die  mit  der  Entfernung  von  der -Strombahn  abnehmende 
Winkelgeschwindigkeit  zum  Ausdruck.  Fig.  67  stellt  einen  Querschnitt 
durch  den  oberen  Teil  des  Feldes  eines  geradlinigen  Stromträgers  S 
dar,  in  dem  jene  Bewegungen  auch  in  ihrer  relativen  Geschwindigkeit 
durch  monocyklische  Verknüpfungen  dargestellt  werden  (vergl.  §§136 
bis  143). 

Auf  einem  Brette  BB^  Fig.  67,  von  50  cm  Länge  und  43  cm  Breite  ist  am 
Rande  einer  Längsseite  eine  quadratische  Holzleiste  von  3  cm  Breite  befestigt, 
welche  den  Stromträger  8  repräsentiert  Ihr  entsprechend  ist  daher  auf  der  an- 
deren Brettseite  (Rückseite  der  Figur)  ein  ebenso  breiter  Streifen  roten  Papieres 

mit    roten    Pfeilen    aufgeklebt. 
r^i  r^         r^  Durch  dic  übrig  bleibende  Brett- 

fiäche  von  40  x  50  cm*  Inhalt 
sind  vier  Reihen  von  je  5  Löchern 
im  Abstände  von  je  10  cm  von- 
einander gebohrt.  Entsprechend 
jeder  Vertikalreihc  dieser  Löcher 
sind  am  oberen  Rande  des 
Brettes  B  B  die  fünf  Träger  t 
befestigt,  welche  ebensoviele 
Holzleisten  tragen,  die  mit  ihren 
anderen  Enden  auf  Ä  ruhen. 
Sie  sind  in  derselben  Weise  wie 
das  Brett  durchbohrt.  Zwischen 
diesem  und  den  Leisten  sind 
Holzrollen  mit  je  vier  Riefen  ein- 
gesetzt, welche  sich  mit  horizon- 
talen durch  die  Löcher  gehenden 
Stiften  als  Achsen  in  den  Bohrungen  leicht  drehen.  Die  Durchmesser  der  Rollen  in 
der  untersten  Reihe  r^  betragen  2  cm  (von  der  Mitte  der  Riefentiefe  auf  der  einen 
zur  anderen  Seite  gemessen);  die  der  zweiten  r^  4,  der  dritten  r,  6  und  der  vierten 
r^  8  cm.  Ehe  man  die  Holzleisten  auf  ^S'  und  den  Trägem  t  befestigt,  werden  in 
sich  zurücklaufende  Gummifäden  in  die  Rollenriefen  gelegt  und  dadurch  jede  Rolle 


j- 
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mit  allen  Nachbarn  gekoppelt  Aaf  den  aus  dem  Brette  B  nach  vom  heraus- 
ragenden  Achsenenden  sind  Papierscheiben  befestigt,  auf  welche  Pfeile  gezeichnet 
sind  (in  der  Figur  angedeutet).  Eine  EoUe  (unten  links)  ist  mit  einer  Kurbel  K 
versehen  (Antriebspunkt).  Stehen  zu  einer  Zeit  alle  Pfeile  nach  oben  (gestrichelte 
Stellung),  und  dreht  man  K  im  Stromsinne  S  einmal  herum,  so  haben  dieselben  in 
der  Entfernung  4  der  Kollenreihe  r^  von  der  Stromachse  V«»  cü©  i^  cler  Reihe  r, 
^/s,  in  der  Beihe  r,  ^/,  Umdrehungen  vollendet,  wie  die  ausgezogenen  Pfeile  der 
Figur  andeuten.  Die  Winkelgeschwindigkeit  und  die  durch  sie  dargestellte  magne- 
tische Kraft  nimmt  also  umgekehrt  proportional  der  Entfernung  ab.  Die  Kraft- 
linienzahl pro  Flächeneinheit  ist  auf  dem  Streifen  r^  viermal  so  gross  wie  auf  dem 
Streifen  r^  was  durch  eingeschlagene  Stifte  auf  dem  in  Quadrate  eingeteilten  Brette 
angedeutet  ist 

Die  Bewegung  im  ganzen  Felde  ist  durch  eine  einzige  Grösse,  die 

Winkelgeschwindigkeit  q   des   Antriebspunktes  K  bestimmt  (cyklische 

Geschwindigkeit  =  Stromstärke). 


C)  Elektromagnetisclxe  Kraftflussdiagramme, 

Ganz  ähnlich  wie  wir  im  5.  Kapitel  die  Felder  eines  Magnetpoles 
graphisch  darstellten,  und  durch  Kombination  zweier  Diagramme  bi- 
polare Felder  konstruierten,  so  wollen  wir  jetzt  die  Felder  geradliniger 
Teile  einer  Strombahn  veranschaulichen.  Dazu  müssen  wir  ein  ge- 
wisses Zeichnungsprinzip  festlegen,  welches  ebenso  wie  die  Darstellungs- 
methoden der  rein  magnetischen  Vorgänge  etwas  Konventionelles  ent- 
halten wird.  Durch  Kombination  dieser  Stromfelder  mit  magnetischen 
Diagrammen  erhalten  wir  Bilder  elektromagnetischer  Wechselwirkungen. 

172.  Graphische  Darsteliung  des  konzentrischen  Kraftliniensystems 
eines  geradiinigen  Stromes.  —  Die  Zeichenebene  werde  senkrecht  zum 
Stromträger  gelegt,  weil  nur  dann  die  Kraftlinien  in  ihrer  natürlichen 
Gestalt  als  £j*eise  erscheinen.  Wie  früher  nehmen  wir  auch  hier  an, 
dass  dem  Medium  ausserhalb  der  eigentlicl\pn  Strombahn  durchweg 
die  Permeabilität  jit  =  1  zukomme.  Dann  stimmt  der  Induktionsfluss, 
den  wir  eigentlich  nur  beobachten  und  darstellen,  mit  dem  Verlaufe 
des  Ejraftflusses  überein,  die  Induktionslinien  fallen  überall  mit  den 
Kraftlinien  zusammen.  Ferner  wollen  wir  von  den  unendlich  vielen 
Kraftlinien  solche  auswählen,  welche  Gebiete  mit  gleichem  Kraftfluss 
und  zwar  mit  dem  Kraftfluss  1  begrenzen  und  nur  diese  Grenzlinien 
der  Einheitssolenoide  §  84  zur  Abbildung  bringen.  Gegenüber  der 
Zeichnung  von  Magnetfelddiagrammen  sind  wir  hier  im  Vorteil,  insofern 
wir  einfachere  Festsetzungen  treffen  können.  Während  bei  diesen 
Figuren  konstruiert  werden  mussten,  die  erst  bei  einer  Botation  um 
eine  Achse  Bäume  von  gleichem  Kraftflusse  begrenzten,  verfahren  wir 
bei  den  konzentrischen  Feldern  nach  der  folgenden  Begeh  Wir  denken 

Ebebt,  KnfUUder.  12 
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uns  zu  der  Zeicheuebene  eine  zweite  Ebene  im  Abstände  von  1  cm 
parallel  gelegt.  Errichten  wir  dann  über  den  gezeichneten  Kraftlinien 
orthogonale  Kreiscylinder,  so  umschliessen  je  zwei  von  diesen  mit  den 
beiden  Ebenen  einen  Kanal  von  rechteckigem  Querschnitt,  der  rings 
um  den  Stromträger  herumgeht.  Wir  wählen  die  Kraftlinien  so  aus, 
dass  der  Kraftfluss  durch  jeden  dieser  Kanäle  der  gleiche  und  zwar 
gleich  einer  absoluten  Einheit  ist.  Da  die  Feldstärke  umgekehrt  pro- 
portional mit  der  Entfernung  vom  Stromträger  abnimmt,  so  muss  der 

Radius  des  /?ten  Kraftlinienringes  r^  =  «2*  geju^  wenn  der  des  in- 
nersten SS  1  cm  ist,  wo  e  die  Basis  des  natürlichen  Logarithmensystems 
(=  2,71828- •)  und  t  die  Konstante  des  konzentrischen  Kraflliniensystems 
(die  sogenannte  Stromstärke)  bedeutet. 

Ableitung   der  Formel:    Die  Feldstärke  ^  in  der  Entfernung  r  ist 
ß  a  — ,  daselbst  kommen  also  auf  einen  schmalen,  ebenen,  zur  Ejraftlinienrichtung 

T 

senkrecht  stehenden  Flächenstreifen  von  der  (radialen  Breite)  d  r  und  der  (in  Rich- 
tung des  Stromleiters  genommenen)  Höhe  von  1  cm  ^'dr*l  Kraftlinien  oder  der 


Kraftfluss  durch  dieses  Flftchenelement  ist  2  t 


.dr 


r 


Der  Kraftfluss   durch  einen 


Flächenstreifen y   dessen  Ebene  durch  das  geradlinige  LeiterstQck  geht,  der  also 

überall   senkrecht   zu   den  Kraftlinien  steht,   von  1  cm  Höhe 
(vergl.  Fig.  68)  ist  zwischen  den  Kadien  r^  und  r^ 


"/-= 


2nognat  -  • 


Sucht  man  zu  einem  gegebenen  r^  dasjenige  r^,  für  welches 
der  Kraftfluss  durch  das  betrachtete  Flächenstück  gleich  1  ist, 
so  hat  man  zur  Bestimmung  von  r^  die  Gleichung: 

m 

2  t  log  nat-^  =  1  oder  r^  =  r^  e'"- 

Der  nächste  ßing  r,,  der  zwischen  sich  und  r^  ein  Flächen- 
stück abschneidet,  durch  welches  (immer  bei  1  cm  Höhe)  der- 
selbe Ejraftfluss  stattfindet,  ist 


r,  e 


7t{ 


'/.<. 


r^e     , 


der  p  Ring  hat  die  Radiuslänge 


Fig.  68. 


=  r,-l.e^"  =  r,.«2' 


Ist  im  speziellen  r^  »  1  cm,  so  ergiebt  sich  die  obige  Formel. 

Nach  diesem  Verfahren  ist  das  Diagramm  Fig.  69  auf  Tafel  II 
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gezeichnet.  Dasselbe  stellt  im  halb£ach  verkleinerten  Maassstabe  das 
Feld  um  einen  geradlinigen  Stromteil  Ton  grosser  Länge  bei  50  Am- 
p^re  =»  5  Deckaampöre  «  5  E.M.Stromeinlieiten  Stärke  dar.  (Vt.i  also 
gleich  Vio)- 

173.  Entnahme  des  absoluten  Wertes  der  Feldstärke  In  irgend 
einem  Punicte  des  Iconzentrisclien  Kraftlinienfeldes  aus  dem  Diagramm.  — 

Das  Diagramm  Fig.  69  können  wir  wie  die  früheren  ähnlichen  Dar- 
stellungen von  Magnetfeldern  dazu  benutzen,  die  Feldstärke  in  irgend 
einem  Punkte  in  absolutem  Maasse  zu  bestimmen.  Nach  der  Art  der 
Konstruktion  erhält  man  diese  überall,  wenn  man  den  mit  dem  Maass- 
stabe abgemessenen  Abstand  b  der  der  Stelle  beiderseitig  benachbarten 
Kraftlinien  in  1  hineindiyidiert.  Dabei  ist  natürlich  der  Maasstab,  in 
dem  das  Diagramm  angelegt  ist,  geeignet  zu  berücksichtigen. 

Die  Richtigkeit  dieses  Verfedirens  folgt  ans  der  Beziehung  ^  x  6*1  »  1. 
Wollen  wir  z.  B.  die  Feldstärke  in  der  durch  ein  x  bezeichneten  Stelle  des  Feldes 
Fig.  69  bestimmen,  welche  zwischen  der  21.  und  22.  Kraftlinie  liegt,  so  messen 
wir  den  Abstand  dieser  beiden  Linien.  Wir  entnehmen  der  Figur  b  s  4,1  mm. 
Der  Maassstab  der  Darstellung  ist  aber  1 : 2 ;  in  Wirklichkeit  ist  also  b  »  0,82  cm 
daraus  folgt  ^  »  1,2.  Machen  wir  die  Probe,  indem  wir  nach  der  Formel  ^  =  2  t'/r 
die  Feldstfirke  berechnen.  Der  Abstand  der  inneren  Kraftlinie  Nr.  21  ist  in  der 
Figur  4,1  cm,  daher  in  Wirklichkeit  8,2  cm.  Für  die  Baumpunkte,  welche  auf  ihr 
liegen,  berechnet  sich  daher  bei  t  =  5  Dekaamp^re,  für  welche  das  Diagramm  ent- 
worfen wurde,  die  Feldstärke  ^  zu  1,2  cm-Vigr*/isek-i.  Für  in  der  Nähe  liegende 
Punkte  ist  sie  nahezu  ebenso  gross. 

174.  Diagramm  des  elektromagnetischen  Grundversuches.  —  Die 

Veränderungen,  welche  ein  Magnetpol  in  dem  Eraftlinienverlaufe  eines 
Stromfeldes  hervorruft,  bringt  man  graphisch  durch  Superposition  der 
beiden  entsprechenden  Felddiagramme  zur  Darstellung.  Nur  müssen 
wir  hier  fiir  das  unipolare  Feld  des  Magneten  eine  etwas  andere  Art 
der  Zeichnung  als  früher  in  Kapitel  5  wählen,  da  wir  das  Feld  des 
Stromes  durch  orthogonale  Projektion  einer  Centimeter  dicken  Schicht 
auf  eine  Ebene  und  nicht  als  Botationsfigur  um  eine  Achse  dargestellt 
haben.  Wir  machen  die  Annahme,  dass  die  Wirkung  des  langen  und 
dünnen  Magnetstabes,  den  wir  in  das  Stromfeld  bringen,  auf  sein 
äusserstes  Ende  §  21  von  etwa  1  cm  Länge  beschränkt  sei.  Dann 
können  wir  die  Veränderung  des  Eraftflusses  konstruktiv  finden,  welche 
dieses  in  der  es  enthaltenden  1  cm  dicken  Schicht  des  Stromfeldes 
hervorruft.  Wir  denken  uns  diese  Schicht  durch  die  Zeichenebene 
des  Diagrammes  Fig.  70,  Tafel  11,  nach  unten  zu  begrenzt  und  ent- 
werfen in  dieser  die  Grenzlinien  der  Streifen,  durch  welche  ein  Eraft- 
fluss  1  hindurchgeht,  filr  beide  Magnetfelder.  Diese  Grenzlinien  sind 
fl&r  den  Strom  die  schon  in  §  172  gezeichneten  konzentrischen  Kreise, 
auf  deren  zehnten  (der  innerste  als  nuUter  gerechnet)  wir  den  Pol  S 
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legen;  seine  Entfemung  ist  dann  mit  Bücksicht  auf  den  auch  hier 
gewählten  Maassstab  1 : 2  in  Wirklichkeit  gleich  2,4  cm ;  bei  einem 
Strome  von  5  Dekaampöre  ist  die  Feldstärke  an  der  Stelle,  wo  sich 
der  Pol  S  befindet,  demnach 

§  =  4,2  cm-Vt  gj^lt  sek"^ 

Der  Strom  trete  von  oben  her  durch  die  Zeichenebene,  die 
Stromkraftlinien  laufen  dann  uhrzeigermässig  um  A  herum,  wie  die 
Pfeile  oberhalb  Ä  andeuten.  Das  Diagramm  des  Poles  ist  in  der 
genannten  Schicht  ein  fächerförmig  von  dem  1  cm  langen  Stück 
auslaufendes  Eastensystem ,  welches  aus  ebensoviel  gleichwinkeligen 
Bäumen  besteht,  als  der  Magnetstab  Kraftflusseinheiten  der  Schicht 
entzieht  (Sinkstelle).  Wir  wollen  annehmen,  dass  es  acht  solche  Ein- 
heiten seien. 

Die  Polstärke  ist  dann  grösser  wie  8,  weil  der  Pol  von  oben  und  unten  noch 
Ejraftlinien  nach  sich  hinzieht. 

In  der  Zeichenebene  erscheinen  die  begrenzenden  Scheidewände 
in  Orthogonalprojektion  als  acht  unter  gleichen  Winkeln  nach  S  zu- 
sammenlaufende gerade  Linien.  Die  Stromkraftlinie,  auf  der  S  selbst 
liegt,  läuft  unabgelenkt  in  diese  Sinkstelle  hinein.  Dieselbe  muss 
also  von  einer  Kraftlinie  von  8  tangiert  werden;  wir  erhalten  so  für 
die  gegenseitige  Lage  der  beiden  Diagramme  die  in  Fig.  70  benutzte 
Anordnung. 

Auf  jeder  Seite  dieser  Linie  zieht  8  aus  der  Nachbarschaft  je  vier 
Eraftflusseinheiten  zu  sich  heran,  die  hier  scheinbar  endigen,  in  den 
Magneten  hineingehen  und  aus  dem  Felde  verschwinden.  Die  Bich- 
tung  des  Herbeiströmens  ist  durch  beide  Liniensysteme  bestimmt.  Der 
resultierende  Lauf  der  begrenzenden  Kraftlinien  ergiebt  sich,  wenn  in 
den  rautenförmigen  Figuren  zwischen  je  zwei  Linien  des  einen  und 
des  anderen  Systems  die  mit  den  entsprechenden  Sichtungen  der 
Kraftlinien  gleichsinnigen  Diagonalen  gezogen  werden.  An  der 
Sinkstelle  8  selbst  laufen  sämtliche  Resultanten  tangential  zu  den 
Polkraftlinien  ein.  Die  so  erhaltene  Fig.  70  ist  mit  dem  Feilicht- 
bilde Fig.  57  zu  vergleichen,  welches  gewissermaassen  au  der  un- 
teren Grenze  der  Schicht  von  1  cm  Dicke,  die  wir  betrachten,  ent- 
standen ist,  nur  dass  dort  der  Strom  und  seine  Kraftlinien  die  um- 
gekehrte Richtung  haben. 

Acht  Kraftflussstreifen  des  Stromes  laufen  in  8  kometenschweif- 
artig zusammen.  Die  sonst  in  sich  zurücklaufenden  StromkrafUinien 
sind  dadurch  zu  unendlichen  Spiralen  geöfihet. 
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Kann  der  Südpol  iS^  dem  Zuge  der  Kraftlinien  frei  folgen,  so  wird  er  in  einer 
der  Uhrzeigerbewegunff  entgegengesetzten  Richtung  um  den  Stromtrfiger  Ä  herum 
rotieren,  indem  er  sien  an  den  mm  entgegenkommenden  Stromkraftlinien  entlang 
saugt.  Da  diese  sich  in  immer  weiteren  Spiralen  um  den  Träger  herumziehen  und 
die  ferneren  in  dem  Maasse  herandrängen,  wie  die  inneren  von  der  Sinkstelle  S 
aufgenommen  werden,  so  könnte  scheinbar  eine  ins  Unbegrenzte  sich  fortsetzende 
Botation  erhalten  werden,  ein  wahres  „Perpetuum  mobile^^  Doch  dürfen  wir  nicht 
Teigessen,  dass  wir  hier  eine  Fiktion  vor  uns  haben,  da  wir  thatsächlich  einen 
freien  Magnetpol  nie  herstellen  können,  ganz  abgesehen  davon,  dass  wir  zur  Unter- 
haltung des  Magnetkraftfeldes  des  Stromes  fortwährend  Energie  aufwenden  müssen, 
wie  wir  später  sehen  werden. 
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Stromspulen,  Solenoide  und  Elektromagnete. 

Nachdem  wir  den  einfachen  Strom  und  seine  Kraftlinien  und  deren 
Wirkungen  auf  magnetische  Systeme  kennen  gelernt  haben,  wollen  wir 
zu  Formen  von  Stromträgem  übergehen,  denen  eine  grosse  theoretische 
wie  namentlich  praktische  Bedeutung  zukommt.  Sie  gehen  alle  aus 
dem  konzentrischen  Eraftachsensysteme  dadurch  hervor,  dass  man  an 
bestimmten  Stellen  des  Baumes  eine  grosse  Anzahl  von  Stromkraft- 
linien sammelt.  Dazu  bieten  sich  zwei  Wege:  Einmal  können  wir 
ausgedehnte  Teile  der  Achse  selbst  auf  kleinem  Baume  zusammen- 
drängen, was  am  bequemsten  durch  Aufwinden,  Aufspulen  des  Strom- 
tilLgers  geschieht;  andererseits  lässt  sich  die  Permeabilität  des  Mediums, 
in  dem  die  Stromkraftlinien  zur  Ausbildung  gelangen,  durch  Eisen- 
massen erheblich  vermehren.  So  kommen  wir  von  den  Stromspulen  zu 
den  sogenannten  Elektromagneten,  die  ausserordentlich  viel  kräftigere 
Magnete  sind,  als  die  natürlichen  oder  als  wir  sie  durch  magazin- 
artige Anordnung  von  Dauermagneten  jemals  herzustellen  im  stände 
wären.  Mit  ihnen  lassen  sich  dann  die  magnetischen  Eigenschaften 
der  verschiedenen  Substanzen  viel  genauer  studieren,  als  dies  mit  den 
relativ  schwachen  Kräften  der  Stahlmagnete  möglich  ist. 

175.  Siromspulen.  —  Wir  hatten  schon  oben,  §  149,  das  Zu- 
sammendrängen von  Kraftlinien  zu  einem  Bündel  durch  Biegen  eines 
Stromträgers  zu  einer  Schleife  besprochen.  Jetzt  wollen  wir  noch  mehr 
Kraftlinien  dadurch  vereinigen,  dass  wir  weitere  Windungen  an  die 
schon  gebildete  legen.  Wir  drängen  dann  um  so  mehr  Ejraftlinien  im 
Inneren  zusammen,  eine  je  grössere  Länge  des  Leitungsdrahtes  wir 
aufwinden,  d.  h.  je  grösser  die  Zahl  der  einzelnen  aneinander  liegenden 
Schleifen  ist;  wir  erhalten  so  eine  „Stromspule^^  Sie  ist  flach,  ihre 
Länge  klein  im  Vergleich  zu  ihrem  Durchmesser,  die  Gestalt  der  um- 
wundenen Fläche  meist  kreisförmig.     Die  durch  die  Mitte  der  Win- 
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dangen  hindurchgehende,   zu   deren  Ebenen  senkrechte  Gerade  nennt 
man  die  Spnlenachse. 

Die  Summe  der  von  den  einzelnen  Windungen  begrenzten  ebenen 
Flächen  nennt  man  die  „gesamte  Windungsääche".  Sie  ist  fOr  die 
Zahl  der  durch  die  Spule  hindurchgehenden  KrafUinien  maassgebend. 
Insofern,  als  fOr  diese  auch  die  Stromstärke  in  Amperes  bestimmend 
ist,  spricht  man  tou  der  „Zahl  der'^Amp^rewindungen"  and  meint 
damit  das  Produkt  aus  Windangszahl  und  Stromstärke.  Die  Feld- 
stärke ist  proportional  der  Zahl  der  Amp^revindui^D. 

Das  Eraftlinienbild  der  Stromspule  in  einer  durch  die  Aohse  . 
gelegten  Ebene  zeigt  B^g-  71.  Bei  Sp,  Sp  tritt  die  Spule  durch  die  "/''''■^fV 
Bildebene,  am  sich  Über  und  unter  derselben  zu  schliessen.  Die  die 
einzelnen  Windungen  be- 
gleitenden gleichgerichteten 
Kraftlinien  haben  sich  zu 
kontinuierlich  fortlaufenden 
Kurven  vereinigt,  welche  in 
der  Nähe  der  Spule  deren 
Querschnitt  noch  ziemlich 
konzentrisch  omgeben.  Die 
weiter  entfernten  Linien  sind 
dagegen  von  dem  Über- 
drnck  im  Inneren  in  stark 
excentrische  Lagen  nach 
aussen  gedrängt  worden. 
In  der  Nähe  der  Spulen- 
achse wird  das  Feld  nahezu 
homogen.  P"«-  ■^*- 

Das  Kraftlinienbild  Fig.  Tl  ist  in  folgender  Weise  hergestellt:  Auf  einen 
ringförmigen  Holzrahmen  vou  1,7  cm  Breite,  2,0  cm  Höhe  nnd  11cm  innerem 
DurchmesBer  sind  viele  Windungen  eines  übersponnenen ,  1  mm  dicken  Eupfer- 
drahtes  gewunden  und  der  Bahmen  auf  einem  Fubs  vertikal  befestigt.  Ein  Stück 
dicker  Pappe  mit  rechteckigem  Aussclinitt  wird  so  weit  über  den  lUng  geschoben, 
due  die  obere,  horizontal  gestellte  Fliehe  gerade  dnrcb  die  Ringmitte  geht.  Vou 
voTn  wird  ein  an  seiner  vorderen  Kante  mit  Ausschnitten  für  die  Spule  Sp  ver- 
Bcbener  Eartonbogen  über  die  Pappe  geschoben,  und  von  der  anderen  Seite  her 
eine  «weite  Eartonscheibe  mit  geradlinigem  Rande  darauf  gelegt  Dadurch  erhfilt 
man  auch  den  inneren  Teil  des  Bildes  und  kann  dasselbe  nach  Herausnehmen  nai 
Wiederzusammenlegen  der  beiden  Blätter  photograph leren,  ohne  durch  den  oberen 
Teil  der  Spule  behindert  zn  sein.  Freilich  bekommt  man  dann  die  (in  der  Figur 
beschattete)  BegrenztmgBlinie  des  zweitgenannten  Kartonblattes  mit  auf  das  Bild 
(von  ihr  rflhrt  die  oberhalb  Sp  Sp  verlaufende  schwane  Linie  her). 

176.  Multipttkatoren.  —  Auf  dem  Sammeln  möglichst  vieler  Strom- 
kraftlinien  beruhen  die  zum  Nachweis  und  zur  Messung  selbst  schwacher 
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Stromwirkungen  dienenden  ,. Multiplikatoren^ ^  Um  die  Wirkung  der 
einfachen  Stromschleife  auf  eine  Magnetnadel  zu  verstärken,  „multi- 
pliziert man  die  durch  sie  gehende  Kraftlinienzahl'',  indem  man  viele 
Windungen  aneinander  legt.  So  entstanden  die  ersten  empfindlichen 
stromanzeigenden  und  strommessenden  Instrumente  (SoErwEiOGEB  und 

POGOENDOBET,    1820). 

Wenn  man  statt  einer  einfachen  Nadel  im  Inneren  der  Spule  ein 
astatisches  Nadelpaar  anwendet,  von  dem  die  eine  Nadel  im  Inneren, 
die  andere  entgegengesetzt  magnetisierte  über  den  Drahtwindungen 
schwebt,  kann  man  die  Wirkung  noch  mehr  steigern.  Denn  einmal 
schwächt  man  die  in  die  Buhelage  zurtLcktreibende  Wirkung  der  erd- 
magnetischen Eraft,  §  45,  andererseits  addieren  sich  die  ablenkenden 
Wirkungen,  welche  die  Windungen  auf  die  innere  und  die  äussere 
Nadel  ausüben,  wovon  man  sich  mit  Hilfe  der  Daumenregel  (§  160) 
leicht  überzeugt,  wenn  man  die  rechte  Hand  im  Stromsinne  an  die 
oberen  Windungen  legt,  die  Handfläche  einmal  der  oberen,  dann  der 
unteren  inneren  Magnetnadel  zukehrend. 

Da  auch  die  Polaritäten  der  beiden  Nadeln  auf  derselben  Seite 
des  astatischen  Systems  entgegengesetzte  sind,  so  verstärken  sich  die 
auf  sie  ausgeübten  Stromwirkungen. 

177.  Galvanometer.  —  Die  Genauigkeit  der  Strommessung  durch 
Ablenkungen  einer  Magnetnadel  wird  erhöht,  wenn  man  statt  einer 
zwei  Spulen  desselben  Stromkreises  so  anordnet,  dass  die  von  der 
einen  zusammengeschnürten  Kraftlinien  bei  ihrem  Austritt  von  der  un-* 
mittelbar  davorstehenden  zweiten  Spule  aufgenommen  und  zusammen- 
gehalten werden.  Man  verhindert  dadurch,  dass  sich  die  Kraftlinien 
dort,  wo  man  ihre  Wirkung  mit  der  des  Erdmagnetismus  vergleichen 
will,  zerstreuen,  und  erhält  zwischen  den  beiden  Spulen  ein  fast  homo- 
genes Feld.  In  dieses  hängt  man  an  einem  Cocon-  oder  dünnen  Quarz- 
faden den  Magneten,  dem  man  zweckmässig  die  Form  einer  flachen 
Kreisscheibe  giebt;  dieselbe  ist  aus  Stahl  gefertigt  und  so  magnetisiert, 
dass  die  magnetische  Achse  der  aufgehängten  Scheibe  horizontal  liegt. 
Poliert  man  eine  Fläche,  so  kann  man  durch  die  eine  Spule  hindurch 
Ablenkungen  dieses  spiegelnden  Magneten  mit  Hilfe  von  Fernrohr  und 
Skala  sehr  genau  messen  (G.  Wiebemai^ns  Spiegelgalvanometer). 
Statt  eines  Stahlspiegels  wurde  von  Siemens  der  in  §  23  erwähnte 
Glockenmagnet  eingeführt,  an  dessen  Stiel  der  Beobachtungsspiegel 
befestigt  ist.  Die  Stahlscheibe  oder  der  Glockenmagnet  sind  aus  später 
zu  besprechenden  Gründen  von  einem  Kupfergehäuse  umschlossen;  die 
Aufhängevorrichtung  ist  durch  Glas  vor  Luftzug  geschützt. 

Neuerdings  verwendet  man  mehrfache  Nadelsysteme,  welche  zwischen 
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zwei  Spaleopaaren  angeordnet  sind.  An  einem  breitgeschlagenen 
Stock  Alominiiundraht  ist  in  der  Mitte  ein  leichter  versilberter  QlaS' 
Spiegel  befestigt  Oben  und  unten  sind  eine  Reihe  kurzer,  leichter, 
kleiner  Magnete  aus  Uhrfederstahl  beiderseitig  so  angekittet,  dass  die 
magnetischen  Achsen  in  jedem  Systeme  gleichsinnig  liegen,  bei  dem 
oberen  Systeme  aber  alle  JV-Fole  nach  der  einen,  bei  dem  unteren 
nach  der  entgegengesetzten  Seite  gerichtet  sind.  Ist  die  Zahl  der 
llinzelmagnete  oben  and  unten  die  gleiche,  und  sind  die  Magnete  alle 
nahezu  gleich  stark  magnetisiert,  so  ist  das  ganze  System  sehr  nahe 
astatisch,  da  die  Wirkung  des  Erdmagnetismus  auf  das  obere  System 
durch  die  entgegengesetzte  auf  das  untere  fast  aufgehoben  wird.  Da- 
gegen ist  das  magnetische  Moment  der  Systeme  trotz  ihres  geringen 
G^ewichtes  Terhältoismässig  gross.  Jedes  Nadelsystem  wird  zwischen 
je  zwei  Spnlen  gebracht,  welche  paarweise  gleichsinnig  vom  Strome 
durchlaufen  werden,  das  obere  Paar  im  umgekehrten  Sinne  wie  das 
untere.  Wird  das  Nadeleystem  an  einem  dünneu  Quarzfaden  auf- 
gehängt, BO  lassen  diese  Instrumente  eine  sehr  grosse  Empfindlichkeit 
(bis  auf  ßilliontel  Ampöre)  erreichen  (W.  Thomson,  H.  E.  J.  G,  du  Boib 
und  Rdheks). 

178.  Solenoide.  —  Einen  langen,  steifen  Draht  vrinden  wir  derart 
Spiral  in  einer  Lage  auf,  dass  zwischen  den  einzelnen  Windungen  ein 


Fig.  72. 

bestimmter  Zwischenraum  bleibt,  der  uns  gestattet,  die  Vorgänge  im 
Inneren  zu  verfolgen.  Die  entstehende  Drahtröhre  nennt  man  ein 
„Solenoid",  wobei  eine  Verwechselung  mit  den  in  %  84  eingeführten, 
in  ganz  anderem  Sinne  verstandenen  „Einbeitssolenoiden"  nicht  zu 
furchten  sein  dürfte.  Wir  wollen  den  Kraftlinienverlauf  in  der  Um- 
gebung eines  solchen  Solenoides  verfolgen,  wenn  wir  dasselbe  zur 
Achse  eines  konzentrischen  Eraftsystems  machen. 

Ja  ein  mit  Rand  veraeheneB  Brett  ÄA,  Fig.  12,  von  12  x  25  cm*  Fl&che  sind 
die  beiden  QuecksilbemBpfchen  a  und  b  eingetieft,  zu  welchen  DrSbte  von  auasen 
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her  hiDfUhren.  Ferner  ist  hier  eine  Reihe  von  QnerrinneD  r,  biB  r,  eingeBchmtten, 
welche  ebenfalls  mit  Quecksilber  f^füllt  weiden.  Auf  das  Brett  AÄ  wird  ein  gleich 
groaaea  gelegt,  das  in  seiner  Loge  von  dem  Bande  dee  unteren  festgehalten  wird, 
der  bei  O,  nnd  0^  halbkreisfönnig  ausgeschnitten  ist,  damit  man  es  bequem  wieder 
abheben  kann.  Dareh  das  obere  Brett  sind  eine  Heihe  von  Lochern  senkrecht  sn 
der  Ober-  und  Unterflfiche  an  den  Stellen  1,  2,  3  ...  bis  16  gebohrt,  durch 
welche  DrahtbQgel  B,,  B,  .  .  .  bis  B^  gesteckt  werden.  Tauchen  ihre  amalga- 
mierten  unteren  geraden  Enden  in  die  QueckeilbemSpfchen,  bezw.  Rinnen  in  der 
in  der  Figur  angegebenen  Weise,  ao  stellen  sie  die  oberen  Windungsteile  eines 
Solenoides  von  acht  getrennten  Windungen  dar,  deren  untere  Teile  durch  die 
Qneckulberrinnen  gebildet  werden.  Dass  diese  nicht  den  oberen  Windungen  ent- 
sprechend gekrümmt  sind,  beeinflusst  die  Erscheinung  nur  wenig. 

Auf  dem  oberen  Brette  wird  der  mit  entsprechenden  Durchbohrungen  ver- 
seheue  Karton  befestigt.  Hat  man  feiuen  EieenstSiub  gleichmfiasig  aufgeetSubt,  so 
setEt  man  die  Bügel  B  der  Reihe  nach  ein,  wodurch  zwischeii  a  und  b  eine  me- 
tallische Verbindung  hergeetellt  wird.  Nach  dem  öffnen  des  Stromes  hebt  man 
die  Bügel  vorsichtig  wieder  heraus  und  kann  nun  das  Bild  durch  Aufsprühen  der 
g  T  erwähnten  Lösungen  fixieren  oder  auf  Klebepapier  abdrücken  oder,  wie  es  bd 
Herstellung  der  Fig.  73  geschehen  ist,  photograph leren. 

Das  KraftliDienbild  eines  Soleooidea  in  einer  durch  seine 
Achse  gehenden   Ebene,   Fig.  73.   —  Jeder  der  in  der  Figur  als 
schwarzer  Punkt  erscheinenden  Leiterquerschnitte   giebt  sich   als  zu 
einem  StromBystem  gehörig  durch  die  Kraftlinien,  welche  er  um  sich 
gesammelt  hält,    zu   erkennen.     Da 
aber  die  benachbarten  Windungen  alle 
einen  Strom  von  derselben  Kichtnng 
tragen,  so  fliessen  die  weiter  entfernten 
Kraftlinien   ineinander.     Im   Inneren 
des  Solenoides  entsteht  daher  ein  kon- 
tinuierlicher  Kraftlinienzug,    welcher 
'^"      ■  gnirlandenförmig    die   einzelnen   Ab- 

teilungen des  Stromtr&gers  begleitet.  Jede  Windung  hat  neue  Kraft- 
linien zusammengeschnürt  und  führt  den  Kraftfiuss  der  vorhergehen- 
den weiter.  Im  Inneren  ist  die  magnetische  Kraft  daher  sehr  stark, 
aussen  fehlen  Kraftlinien  fast  ganz.  Je  näher  wir  der  Achse  des 
Solenoides  kommen,  um  so  mehr  laufen  die  Kraftlinien  untereinander 
parallel;  das  Feld  wird  homogen.  Fig.  73  veranschaulicht  femer 
den  Querdruck,  den  die  Kraftlinien  aufeinander  ausüben.  Wie  bei 
einem  Bündel  elastischer  Fäden,  welches  durch  Umwinden  mit  einem 
Drahte  fest  zusammengeBchnUrt  ist,  quellen  die  äuseersten  Linien 
zwischen  den  Drähten  heraus  und  sind  unter  ihnen  dicht  zusammen- 
gedrängt. Ein  Bolcbes  Stromsolenoid  enthält  sehr  viel  mehr  elekbro- 
magnetiBche  Feldenergie  als  die  einzelne  Windung.  An  den  Enden 
verbreiten  sich  die  Kraftlinien  beiderseits  nach  allen  Seiten  hin. 
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.  179.  Äquivalenz  zwischen  Solenoiden  und  Stabmagneien.  —  Bei 

einem  Solenoid  treten  die  Kraftlinien  an  der  einen  Seite  wie  bei  dem 
Nordpole  eines  Dauermagneten  aus  dem  Inneren  hervor,  um  auf  der 
anderen  Seite  wie  an  einer  südpolaren  Sinkstelle  wieder  einzumünden. 
Ein  Solenoid  verhält  sich  in  seinem  Eraftlinienverlauf  nach 
aussen  also  gerade  so  wie  ein  Stabmagnet. 

Verfolgen  wir  die  Stromrichtung,  so  ist  auch  das  Ende  eindeutig 
bestimmt,  an  dem  die  Kraftlinien  hervortreten,  welches  sich  demnach 
wie  der  Nordpol  eines  Magneten  verhalten  muss,  sowie  das  Ende, 
wo  sie  wieder  einmünden,  das  magnetische  Südende.  Da  der  Strom- 
träger uhrzeigermässig  von  den  Kraftlinien  umlaufen  wird,  so  gehen 
diese  dort  in  das  Innere  der  Windungen  hinein,  wo  letztere  von  aussen 
gesehen  uhrzeigermässig  von  der  Stromrichtung  umkreist  werden.  Das 
Ende  des  Solenoides  dagegen,  welches  den  Strom  in  dem  der  ühr- 
zeigerbewegung  entgegengesetzten  Sinne  herumführt,  muss  als  Kraft- 
linienquelle, also  nordmagnetisch  erscheinen. 

Modell  des  Solenoides  mit  seinen  Kraftlinien.  Aus  dickem,  rot  über- 
sponnenen  Knpferdraht  wird  eine  ca.  30  cm  lange,  5  cm  weite  Spirale  gewickelt 
und  auf  dieser  durch  rote  Pfeile  die  Stromrichtung  angedeutet.  Durch  das  Innere 
zieht  man  eine  ßeihe  von  Kraftröhrenmodellen,  Fig.  39,  die  man  aussen  in  sich 
schliesst  §  127,  so  hindurch,  dass  die  den  magnetischen  Kräften  entsprechenden 
Drehbewegungen  im  gleichen  Sinne  wie  die  Stromrichtung  erfolgen. 

Diese  Solenoidmodelle  sind  den  üblich  gewordenen  Walzen  mit  aufgezeich* 
neten  Pfeilen  vorzuziehen. 

Das  Modell  entspricht  in  dem  Kraftlinienverlaufe  vollkommen  der  Magnet- 
röhre Fig.  42. 

Hier  möge  darauf  hingewiesen  werden,  wie  durch  das  Modell  mit 
seinen  Drehbewegungen  im  Inneren  u.  a.  auch  das  Phänomen  der 
elektromagnetischen  Drehung  der  Polarisationsebene  des 
Lichtes  erläutert  werden  kann.  Schicken  wir  längs  der  Kraftlinien 
die  periodisch  wechselnden  Zustände  eines  Lichtstrahles  durch  das 
Solenoid,  so  teilt  sich  die  transversal  zur  Kraftlinie  erfolgende  Zu- 
standsänderung  immer  Teilchen  mit,  die  selbst  in  Botation  um  die 
Kraftlinienrichtung  als  Achse  begriffen  sind.  Es  ist  daher  verständlich, 
dass  eine  solche  ursprünglich  in  einer  bestimmten  Richtung  erfolgende 
Zustandsänderung,  ein  sogenannter  geradlinig  polarisierter  Lichtstrahl, 
nach  dem  Durchgange  durch  die  stromdurchflossene  Spirale  in  ihrer 
Bichtung  etwas  gedreht  erscheint.  Dies  war  der  Ausgangspunkt  der 
in  §  120  erwähnten  Schlüsse  von  W.  Thomson  und  Maxwell  über 
die  Existenz  von  Drehbewegungen  im  Felde. 

Dass  ein  Solenoid  wie  ein  Magnet  wirkt,  zeigen  folgende  Versuche: 
Versuch  58.     Eine  offene  lange  Drahtspirale,  an  der  die  Strom- 
richtung und  in  deren  Linerem  die  entsprechende  Kraftlinienrichtung 
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bezeichnet  ist  —  am  besten  also  das  eben  beschriebene  Modell  — 
wird  durch  Leitungsschnüre  an  stromgebende  Polklemmen  angeschlossen 
nnd  den  Polen  einer  feststehenden  Deklinationsnadel  mit  langen  Papier- 
fahnen an  den  Enden  genähert:  Man  kann  sämtliche  Ablenkungs» 
versuche  in  beiden  Hauptlagen  ^  wie  sie  in  §  88  mit  einem  Magnet- 
stabe angestellt  wurden,  mit  dem  Solenoide  in  gleicher  Weise  wieder- 
holen. 

Versuch  59.  Ein  Sblenoid  aus  dickem  Aluminium draht  wird  an 
seinen  Enden  an  lange  Goldfäden  gehängt.  Bei  Annäherung  eines 
Dauermagneten  von  der  Seite  her  ergeben  sich  Ablenkungen  in  dem 
einen  oder  anderen  Sinne ,  bei  Annäherung  in  achsialer  Richtung  die 
Anziehungs-  und  Abstossungserscheinungen  des  §  33. 

Die  Versuche  am  AMPinEschen  Stative  (§  151)  mit  Spiralen,  die  mit  Spitzen 
in  Quecksilbemfipfchen  tauchen,  anzuatellen,  empfiehlt  sich  weniger,  als  die  Ver- 
wendung derartiger  an  Goldfäden  hängender  Aluminiumdrahtspiralen. 

So  gross  die  Ähnlichkeit  zwischen  Solenoiden  und  Magneten  von 
derselben  äusseren  Form  auch  ist,  so  besteht  doch  zwischen  ihnen  ein 
sehr  wesentlicher  Unterschied;  derselbe  ist  auf  die  schon  im  8.  Kapitel 
hervorgehobenen  Unterschiede  in  den  räumlichen  Zusammenhängen 
von  Stromfeldern  und  Magnetfeldern  zurückzuführen.  Bei  den  Stahl- 
magneten können  wir  den  Kraftlinienverlauf  nicht  mehr  in  das  Innere 
hinein  direkt  verfolgen,  wir  vermuten  nur,  dass  er  von  den  Molekular- 
magneten aufgenommen  und  weitergegeben  wird. 

Bei  dem  Solenoid  können  wir  den  Kraftlinienverlauf  ungestört 
durch  das  ganze  Innere  hindurch  verfolgen;  wir  treffen  hier  überall 
dasselbe  Medium  mit  derselben  Permeabilität  wie  im  Aussenraume  an 
und  können  den  Kraftlinien  folgend  vollständig  durch  den  Feldträger 
von  einer  Seite  zur  anderen  hindurchwandern,  ohne  auf  Flächen  zu 
stossen,  an  denen  Medien  ganz  verschiedener  magnetischer  Beschaffen- 
heit aneinander  grenzen. 

180.  Siromspiralen.  —  Man  steigert  die  Wirkungen  der  Solenoide 
erheblich,  wenn  man  eine  grössere  Anzahl  Kraftlinien  in  ihnen  zu- 
sammenschnürt, d.  h.  wenn  man  grössere  und  immer  grössere  Längen 
des  Stromträgers  in  ihnen  vereinigt.  Dadurch  werden  auch  noch  die 
kleinen  Unregelmässigkeiten  am  Bande  ausgeglichen,  welche  sich  bei 
offenen  Solenoiden  in  einem  teilweisen  Herausquellen  von  Kraftlinien 
(vergl.  Fig.  73),  einem  sogenannten  „Streuen'^  derselben  geltend  machen. 

Wir  wollen  diese  dichten  Solenoide,  bei  denen  sich  Windung  an 
Windung  eines  isolierten  Drahtes  in  mehreren  Lagen  legt,  eine  „Strom- 
spirale'' nennen. 

Bei  ihnen  müssen  sich  ähnliche  Erscheinungen  wie  bei  den  Sole- 
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noiden    ergeben,    nur    in    noch  gesteigertem  Maasse,   dem   grösseren 

Reichtum  an  Kraftlinien  entsprechend.     So  ist  auch  für  Strom  Spiralen 

das  Hervorquellen  und  Divergieren  von  Kraftlinien  an  einem  Ende  {N) 

und  das  Konvergieren  und  Einlaufen  am  anderen  Ende  (Ä),  sowie  die 

Ausbildung   eines   kräftigen  homogenen  Feldes  im  Inneren  besonders 

charakteristisch. 

Fig.  74  zeigt  eine  zur  Herstellung  der  im  folgenden  besprochenen  Felder  ge- 
eignete Anordnung  von  oben  gesehen:  Auf  einem  mit  Band  und  Füssen  versehenen 
Grundbrette  ÄÄ  von  16  x  40  cm'  Fläche  erheben  sich  die  beiden  um  18  cm  von- 
einander entfernten  Träger 
BBy  in  deren  obere  Hälften 
zwei  kreisförmige  Löcher 
von  2,5  cm  Durchmesser  in 
gleicher  Höhe  über  A  Ä  ein- 
geschnitten sind.  In  diesen 
Löchern  lagert  eine  Papp- 
röhre G  von  gleichem  äusse- 
ren Durchmesser  und  etwa 
2  mm  Wandstärke  (in  der 
Figur  durch  gestrichelte 
Längslinien  angedeutet). 
Auf  diese  Röhre  sind  die 
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Fig.  74. 


Windungen  des  isolierten,  1  mm  dicken  Kupferdrahtes  aufgewickelt  Bei  dem 
Apparate,  mit  Hilfe  dessen  die  Figg.  75—78  hergestellt  sind,  war  der  Draht  in 
fünf  Lagen  von  je  100  Windungen  aufgewickelt,  so  dass  die  gesamte  Windungszahl 
500  und  die  Windungszahl  pro  Längeneinheit  der  Spirale  rund  28  war.  Bei  FF 
kommen  die  Drahtenden  heraus. 

Damit  man  den  Kraftlinienverlauf  innerhalb  und  ausserhalb  der  Windungs- 
lagen und  namentlich  auch  an  den  Enden  der  Spirale  hequem  untersuchen  kann, 
ist  die  untere  Hälfte  der  Pappröhre  C  mit  Holz  ausgelegt;  in  ihrer  Achsenhöhe 
sind  an  den  Trägem  BB  Holzlatten  DD  befestigt,  welche  sich  mit  ihrer  Ober- 
fläche mit  der  Holzauskleidung  im  Inneren  vergleichen;  aussen  laufen  Holzleisten 
in  gleicher  Höhe  an  der  Spirale  entlang.  Auf  den  so  gebildeten  Tisch  werden 
die  Kartonblätter  gelegt,  welche  geeignete  Ausschnitte  für  die  Windungslagen  er- 
halten, so  dass  sie  tief  in  das  Innere  und  am  Aussenrande  entlang  geschoben 
werden  können. 

Besonders  wichtig  ist  es,  das  Verhalten  von  Dauermagneten  und  weichen 
Eisenstücken  in  den  Spiralenfeldem  sich  vor  Augen  zu  fuhren.  Zu  diesem  Zwecke 
ist  in  die  Holzträger  D  D  und  den  inneren  Halbcylinder  eine  Nut  JBE  eingeschnitten, 
welche  ganz  durch  das  Spiraleninnere  hindurchgeht.  In  diese  werden  Magnet-  oder 
Eisenstäbe  von  quadratischem  Querschnitt  eingelegt. 

181.   Magnetische  Wirkungen  von  Stromspiralen.  —  Wii*  wollen 

mit  den  Feldern  von  stromdurchflossenen  Spiralen  eine  Reihe  von  Ver- 
Buchen  anstellen,  welche  den  Kraftlinien  verlauf  bei  Anordnungen  ver« 
anschaulichen  sollen,  die  in  ihren  (besonders  auch  technischen)  Anwen- 
dungen eine  grosse  Bolle  spielen. 

Feld  der  Pole  einer  Stromspirale.  Wir  betrachten  zunächst 
das    ungestörte   Hervorquellen   der  Kraftlinien   aus   dem  Elnde   einer 
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Stromspirale,  Fig.  75.  Von  unten  her  ragen  in  das  Bild  die  Quer- 
schnitte der  Windungslagen  hinein.  Dieselben  reichen  nicht  ganz  bis  von, 
wie  oben  erwähnt  wurde,  sondern  sind  durch  das  Brett  3,  Fig.  74, 
von  der  Vorderfläche  des  Apparates  getrennt.  Im  Inneren  ist  das 
Feld  homogen.  Dort,  wo  links  die  KraftlinieH  auf  dem  Bilde  er- 
scheinen, beginnen  sie  schon  zu  divergieren.  An  den  Enden  der  durch 
die  schwarzen  Rechtecke  bezeichneten  Spirale  liegen  keine  Stromwin- 
dungen mehr.  Daher  dringen  die  Kraftlinien  hier  ungehindert  durch 
und  ihre  regelmässigen  Fortsetzungen  erscheinen  ausserhalb  der  Spirale. 
Man  sieht,  wie  der  kräftige,  aus  dem  Inneren  hervordringende  Kraft- 
linieastrom  sich  vor  der  Mündung  allseitig  deltaartig  verbreitet.  In 
dieses  Feld  vor  den  Spiralenpoleu  wollen  wir  einmal  solche  Massen  ein- 
fuhren, welche  selbst  Kraftlinien  entsenden,  andererseits  solche,  die 
sich  durch  besonders  hohe  Permeabilität  vor  ihrer  Umgebung  aus- 
zeichnen. 


Fig.  75.  Fig.  76- 

a)  Wirkung  einer  Stromspirale  auf  Dauermagnete.  Wir 
legen  in  die  Binne  E  des  Apparates  Fig.  74  einen  kräftigen  Magnet- 
stab von  quadratischem  Querschnitt  so  ein,  dass  er  seinen  dem 
Spiralenpole  gleichnamigfen  Pol  diesem  zuwendet.  Fig.  76  zeigt,  wie 
der  zwischen  den  Windungen  WW  hervortretende  KrafÜinienstrom  ab- 
gelenkt vrird  und  das  Hindernis  der  ihm  von  .iVher  entgegen  drängenden 
gleichnamigen  Linien  umgeht.  Wie  die  Stromßlden  zweier  benach- 
barter Quellen,  welche  ihr  Wasser  gegeneinander  senden,  biegen  die 
zvrischen  WW  herauskommenden  Linien  den  von  iV  herkommenden  ans, 
am  erst  viel  später  hinter  der  IndifTerenzzone  i  des  Magneten  dem 
Südpole  desselben  (ausserhalb  der  Figur]  zuzuströmen.  Vor  dem  So- 
lenoid  entsteht  auf  diese  Weise  ein  Indifferenzpunkt  /,  eine  räurolidi 
eng  begrenzte  Astasierungszone.  Ist  der  Magnet  beweglich,  so  wird 
er  von  dem  Spiralenpole  durch  den  Kraftliniendrack  in  achsialer 
Brichtuug   weggedrängt;    hält   man   ihn    fest,    so  kann    man    mit   ihm 
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die  Stromapirale ,  wenn  sie  beweglich  ist,  in  umgekehrter  Richtung 
Terschiebeo. 

Ist  der  nngleichnamige  Pol  des  Magneten  der  Mündung  WH^  zu- 
gekehrt, so  tritt  das  Umgekehrte  ein.  Man  erhält  ein  Bild,  welches 
dem  der  Fig.  77  ähnlich  ist  Die  aus  dem  Spiralenende  austretenden 
Kraftlinien  strßmen  in  die  dargebotene  Sinkstelle  des  Magneten  ein. 
Der  Eraftlinienzug  würde  den  Magneten  in  das  Innere  der  Stromspirale 
hineinziehen,  oder  wenn  dieser  festgehalten  wird,  die  Spirale  über  den 
Magneten  zu  schieben  suchen. 

Diese  pouderomotoriachen  Wirkungen  von  StromBpiralen  auf  konacbsial  ge- 
legene Stabmagnete  wurden  bei  vielen  Elektrometoren  älterer  KoDstroktion  ver- 
wendet Beim  Conunutieren  des  Stromes  kann  ein  hin-  und  hergehender  Be> 
wegqngBanbrieb  wie  bei  dem  Kolben  der  Dampfmaschine  erhalten  werden. 

b)  Wirkungen  einer  Stromapirale  auf  weiches  Eisen.  Da 
das  Eisen  Kraftlinien  sammelt,  entsteht  immer  an  dem  der  Spirale  zu- 
gekehrten Ende  eine  Sinkstelle;  das  Kisen  wird  dahin  gezogen,  wo  die 
Eraftlinien  am  dichtesten  verlaufen,  also  von  Aussen  in  das  Innere 
der  Spirale  hinein,  unabhängig  von  der  Stromrichtung.  Hierauf  beruht 
die  grosse  Verwendbarkeit  dieser  Erscheinung,  z.  B.  bei  der  Regulierung 
von  Bogenlampen  u.  s.  w. 

In   die  Binne  ^  des   Apparates  Fig.  74  wird  ein  kurzes  Stück 
weichen  Eisens  von  quadratischem  Querschnitt  gelegt.    Senden  wir  den 
Strom  im  einen  oder  anderen  Sinne  durch  die  Spirale,  so  erbalten  vrir 
das  Bild  Fig.  77.    Die  aus  dem  Inneren  der  Spirale  zwischen  den  Win- 
dnngslagen  W^W  austretenden  Kraftlinien  zerstreuen  sich  nicht  gleich- 
massig  wie  in  Fig.  75,  sondern  wenden  sich  dem  weichen  Eisen  Fe  von 
grosser  Permeabilität  zu,  treten 
hei   e    ein   und   nehmen   durch 
dasselbe  ihren  Weg.    Erst  bei  a 
am    andei'en    Ende    treten    sie 
wieder  aus.  Hier  bei  a  verlaufen 
die  Kraftlinien  viel  dichter  wie 
ohne  Eisen  an  derselben  Stelle; 
e  ist  eine  Sinkstelle,  a  ein  neuer 
Quellpunkt  geworden.     Die  an- 
deren Kraftlinien,  welche  nicht 
mehr  von  dem  Eisen  aufgenom-  p.     ._ 

men   werden   können,   drängen 

von  der  Seite  heran.  Durch  das  Eisen  werden  die  Kraftlinien  so  zu- 
sammengehalten, dass  sie  noch  vor  fTW  ein  fast  homogenes  Feld  von 
k  hia  e  bilden.  Ist  das  Gisenstück  Fe  frei  beweglich,  so  ziehen  es  die 
hei  e  angehefteten  Eraftlimeo  in  das  Innere  der  Spirale  hinein. 
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Die  Stärke  dieses  Zuges  hängt  von  der  Zahl  der  vorhandenen 
Kraftlinien  ah.  Da  diese  proportional  der  Stromstärke  wächst,  so  kann 
diese  Erscheinung  zum  Messen  der  Stromstärke  verwendet  werden. 

Versuch  60.  Eine  kräftige  Spirale  wird  vertikal  auf  drei  Füsse 
gestellt.  Ein  Eisenkern,  der  bequem  in  das  Innere  der  Spirale  hinein- 
passt  und  etwas  länger  als  diese  ist,  wird  von  unten  her  in  sie  hinein- 
gesteckt. Schickt  man  einen  starken  Strom  durch  die  Spirale,  so  wird 
das  Eisen  emporgehoben  und  in  das  Spiraleninnere  gezogen;  beim 
Ofiiien  fällt  es  wieder  herab. 

182.  Federampöremeter.  —  In  der  Achse  einer  auf  einem  Fusse 
oder  an  der  Wand  in  vertikaler  Stellung  befestigten  Spirale  ist  ein 
langer  Ftihrungsstift  befestigt.  Über  ihn  hin  kann  in  das  Spiralen- 
innere ein  Hohlcylinder  aus  dünnem  Eisenblech  gleiten,  welcher  oben 
von  einer  elastischen  Spiralfeder  gehalten  wird.  Ist  die  Spirale  strom- 
los, so  ragt  nur  das  unterste  Ende  des  Eisencylinders  in  sie  hinein. 
Wird  der  Strom  geschlossen,  so  wird  der  Eisenblechcylinder  gegen  die 
Wirkung  der  Feder  in  das  Innere  der  Spirale  hinabgezogen  und  zwar 
um  so  tiefer,  je  stärker  der  Strom  ist.  Ein  mit  dem  Cylinder  ver- 
bundener, über  einer  vertikalen  Skala  spielender  Zeiger  giebt  die  Strom- 
stärke in  Amperes  an,  wenn  die  Skala  vorher  empirisch  in  entsprechen- 
der Weise  geteilt  worden  ist  (Fb.  Kohlraüsoh). 

Für  den  Unterricht  ist  es  sehr  zweckmässig,  immer  die  Amp^rezahl,  mit  der 
gearbeitet  wird,  hervorzuheben ;  dadurch  prägt  sich  nicht  nur  die  Bezeichnung  ein, 
sondern  es  verbindet  sich  schliesslich  ein  ganz  bestimmter  Begriff  mit  einer  ge- 
wissen Zahl  von  diesen  praktischen  Einheiten.  Es  empfiehlt  sich  daher  ein  nament- 
lich auch  in  der  Technik  übliches  Messinstrument  in  grosser  Form  im  Auditorium 
aufzustellen.  Ein  KoHLRAuscH-FederampSremeter  eignet  sich  dazu  ganz  vorzüglich, 
da  es  leicht  ohne  grosse  Kosten  in  solchen  Dimensionen  hergestellt  werden  kann, 
dass  seinß  Angaben  weithin  sichtbar  sind. 

183.  Das  homogene  Innenfeld  einer  Stromspirale.  —  Strom- 
spiralen liefern  eines  der  wichtigsten  Hilfsmittel  zur  Erzeugung  starker 
homogener  Magnetfelder.  Ist  die  Spirale  hinreichend  lang,  so  verlieren 
sich  bald  die  Wirkungen  der  freien  Enden  auf  das  Innere,  in  dem- 
selben verlaufen  die  Kraftlinien  untereinander  genau  parallel.  Wir 
wollen  ein  solches  Innenfeld  dazu  benutzen,  um  uns  die  Eigenschaften 
der  hohen  Permeabilität  des  weichen  Eisens  noch  einmal  recht  über- 
sichtlich vor  Augen  zu  führen. 

In  die  Rinne  E  des  Apparates  Fig.  74  legen  wir  wieder  das  kurze  £isenBt&ck 
und  kleben  auf  ihm  einen  Streifen  Kartonpapier  von  der  Breite  der  Höhlung  der 
Spirale  ö  (mit  Siegellack)  fest.  Nachdem  wir  das  Kartonpapier  gleichförmig  mit 
Eisenpulver  bestäubt  haben,  schieben  wir  es  mit  dem  Eisenkern  in  das  Innere  der 
Spirale.    Nach  kurzem  Stromschluss  und  Klopfen  ist  das  Bild  Fig.  78  entstanden. 

Die  in  dem  Inneren  der  Spirale  untereinander  parallel  verlaufenden 
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Fig.  78. 


Kraftlinien  konvergieren  stark  gegen  das  eine  Ende  des  hinein- 
gebrachten Eisens  Fe  (Fig.  78);  sie  gehen  in  dasselbe  hinein  und  er- 
scheinen erst  am  anderen  Ende  wieder,  um  in  grösserer  Entfernung 
durch  ihren  parallelen  Lauf  die  wiederhergestellte  Homogenität  des 
Feldes  anzuzeigen.  Von  der  Seite  her  drängen  neue  Kraftlinien  heran. 
Weiches  Eisen  in  dem  In- 
neren einer  Stromspirale 
sammelt  Kraftlinien.  ^i.^m 

Da  auf  der  einen  Seite  von 
Fe  gerade  so  viele  Kraftlinien 
ein-  wie  auf  der  anderen  aus- 
treten und  da  die  Kraftlinien  in 
grösserer  Entfernung  weder  konvergieren  noch  divergieren,  so  heben 
sich  die  beiderseitigen  ponderomotorischen  Wirkungen  auf  das  Stück 
auf;  es  würde  im  Inneren  keinen  Bewegungsantrieb  erfahren. 

Die  richtende  Kraft,  welche  in  dem  homogenen  Inneren  von  Stromspiralen 
auf  Eiscntcilcben  ausgeübt  wird,  kann  man  durch  folgenden  Projcktionsversuch 
auch  einem  grösseren  Auditorium  veranschaulichen:  Auf  einem  kurzen  weiten 
Glascylinder,  der  an  den  Enden  durch  aufzuschraubende  Deckgläser  geschlossen 
werden  kann  (wie  er  zur  Untersuchung  der  Drehung  der  Polarisationsebene  bei 
Zuckerbestimmungen  benutzt  wird),  sind  mehrere  Lagen  eines,  dicken  Leitungs- 
drahtes aufgewunden.  In  ihn  füllt  man  ein  Gemisch  aus  Glycerin  und  Eisenfeil- 
spänen und  stellt  ihn  vor  der  Projektionslampe  in  die  Achse  des  austretenden 
Strahlenkegels.  Das  Bild  des  Röhrenquerschnittes  erscheint  zunächst  dunkel,  weil 
die  Eisenteilchen  durcheinander  liegen.  Schickt  man  aber  einen  kräftigen  Strom 
durch  die  Spirale,  so  ordnen  sie  sich  in  achsiale  Ketten  und  die  Köhre  wird 
durchsichtig. 

184.  Magnetisierungsspiralen.  —  Die  homogenen  kräftigen  Innen- 
felder langer  Stromspiralen  benutzt  man  znm  Magnetisieren  von  Stahl- 
stähen.  Dies  ist  eine  viel  wirksamere  Art  der  Magnetisierung  als  die 
§  19  besprochenen  Strichmethoden,  denn  man  verfügt  hier  über  viel 
dichtere  Kraftlinienbimdel  und  kann  daher  eine  grössere  Anzahl  Kraft- 
linien selbst  bei  hoher  Coercitivkraft  §  18  in  den  Stahl  hinein  bringen. 
Wenn  die  Spirale  länger  als  der  zu  magnetisierende  Stahlstab  ist,  so 
ist  ferner  die  magnetische  Kraft  längs  desselben  überall  die  gleiche,  es 
wird  daher  eine  sehr  gleichförmige  Ausmagnetisierung  erzielt. 

Versuch  61.  Unmagnetische  Stahlstricknadeln  steckt  man  in  eine  längere, 
Btromdurchflossene  Spirale.  Nach  dem  Herausziehen  der  Nadeln  erweisen  sie  sich 
als  sehr  kräftige  Magnetstäbe. 

Wie  schon  erwähnt,  hängt  die  Zahl  der  im  Inneren  einer  Stroni- 
spirale  gesammelten  Kraftlinien  von  der  Zahl  der  Windungen  und  der 
Stromstärke,  also  der  Zahl  der  „Ampere Windungen^ ^  §  175  ab.  Da 
bei  einer  langen  Spirale  in  allen  von  den  Enden  weit  genug  entfernten 
Querschnitten  die  Intensität  des  Feldes  die  gleiche  ist,  so  genügt  zur 
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Bestimmung  der   Feldstärke   im  Inneren  die  Angabe  der  Ampferewin- 
dungen  pro  Centimeter  Länge. 

Ist  /  die  Gresamtlänge  und  liegea  auf  der  Spirale  im  Ganzen  n  Windungen, 
80  kommen  auf  jede  Längeneinheit  njl  derselben.  Die  Amp^rewindungszahl  pro 
1  cm  SpiralcnlÄnge  ist  also  bei  i  Ampere  Stromstärke  «/  /  x  i.  Ihr  muss  die  Feld- 
stärke im  Inneren  an  jeder  Stelle  proportional  sein.  Eine  der  in  >^  165  durch- 
geführten, analoge  Betrachtung  zeigt,  dass  die  Feldstärke  ^  im  Inneren  einer  aus 
n  Windungen  bestehenden  langen  Spirale  von  der  Länge  l  bei  einer  Stromstärke 
von  *  Ampere 

ist. 

Bei  der  Spirale  Fig.  74,  bei  welcher  7ijl  rund  28  war,  hatten  wir  bei  20  Am- 
pere oder  2  Dekaampöre  =  2  E.M.Einheiten  Stromstärke,  welche  bei  der  Herstellung 
der  Kraftlinienbilder  auf  kurze  Zeit  gelegentlich  benutzt  wurde,  im  Inneren  der  Spirale 
eine  Feldstärke  von  rund  700  Einheiten.  Ein  Einheitspol  würde  in  der  Spirale  also 
mit  einer  Kraft  von  700  Dyne  angefasst  werden,  die  etwa  dem  Druck  von  7  Deci- 
gramm  auf  ihre  Unterlage  entspricht  700  Kraftlinien  gehen  durch  den  Quadrat- 
centimeter  Querschnittsfiäche  im  Inneren  der  Spirale.  Im  er d magnetischen  Felde 
kam  auf  je  2  cm'  Fläche  eine  Kraftlinie,  unser  Feld  ist  also  ca.  1400  mal  stärker 
als  das  der  Erde  im  mittleren  Europa. 

185.  Der  Elektromagnet.  —  Weiches  Eisen  hat  eine  mehr  als 
1000  fach  so  gute  magnetische  Leitfähigkeit  als  Luft.  Füllen  wir  daher 
das  Innere  einer  Stromspirale  mit  diesem  Materiale  aus,  so  müssen 
wir  des  geringen  magnetischen  Widerstandes  wegen  bei  derselben  Zahl 
von  Amperewindungen  pro  Längeneinheit,  also  derselben  magnetomoto- 
rischen Kraft,  an  jeder  Stelle  des  Inneren  der  Stromspirale  eine  ausser- 
ordentlich viel  grössere  Anzahl  von  Kraftlinien  erhalten.  An  den 
Enden  solcher  mit  Eisenkernen  versehenen  Spiralen  müssen  demnach 
sehr  dichte  Kraftlinienbündel  ein-  und  auslaufen.  Man  nennt  diese 
Stromspiralen  mit  Eisenkernen:  ,,Elektromagnete*^ 

Versuch  62.  Eine  Stromspirale  wird  an  biegsame  Leitungsschnüre  an- 
geschlossen und  Eisennägeln  genähert:  Einzelne  derselben  werden  in  das  Innere 
gezogen  oder  an  den  Enden  festgehalten.  Wird  in  das  Innere  ein  genau  hinein- 
passender Eisenkern  geschoben,  so  wird  bei  derselben  an  dem  eingeschalteten 
Amp^remeter  abgelesenen  Stromstärke  eine  viel  grössere  magnetische  Wirkung 
hervorgerufen.  Wird  (an  einer  entfernten  Stelle)  die  Leitung  unterbrochen,  so 
fallen  die  Nägel  ab,  die  magnetische  Wirkung  ist  bis  auf  einen  kleinen  Rest 
(Remanenz)  verschwunden. 

Da  der  Eisenkern  nur  die  Permeabilität  in  einem  Teile  des  Strom- 
feldes wirksam  erhöht,  so  wird  an  der  Polarität  der  Spirale  §  179 
nichts  geändert: 

Der  Nordpol  eines  Elektromagneten  ist  das  Ende,  welches 
dem  Uhrzeigersinne  entgegengesetzt,  der  Südpol  das,  welches 
dem  Uhrzeigersinne  gleichgerichtet  vom  Strome  umflossen 
erscheint. 
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Bewickelt  man  einen  in  sich  zurücklaufenden  Eisenring  ganz  mit 
einer  oder  mehreren  Lagen  von  isoliertem  Draht,  so  erhält  man  beim 
Stromschluss  ein  elektromagnetisch  erregtes  Toroid.  Die  magneto- 
motorische Kraft  im  Inneren  hängt  auch  hier  von  der  Zahl  der  Am- 
perewindungen pro  Längeneinheit  §  184  in  der  der  Formel  33  ent- 
sprechenden Weise  ab.  Bei  dem  geringen  magnetischen  Widerstände 
des  Materiiiles  und  dem  völligen  Fortfallen  aller  entmagnetisierenden 
Enden  (§  96)  lassen  sich  in  einem  solchen  Toroid  bei  dieser  Art  der 
Magnetisierung  ausserordentlich  hohe  Intensitäten  3  und  hohe  Werte 
des  Induktionsflusses  /  erzeugen.  Solche  endenlose  Stromspiralen  und 
in  sich  zurücklaufende  Elektromagnete  verwendet  man  daher  vorwiegend 
zur  Untersuchung  der  magnetischen  Eigenschaften  der  verschiedenen 
Eisensorten  u.  s.  w. 

186.  Einige  Anwendungen  der  Elelctromagnete.  —  Die  Verwen- 
dungen der  Elektromagnete  sind  so  vielseitig,  dass  wir  uns  hier  mit 
einigen  ganz  flüchtigen  Andeutungen  begnügen.  Zunächst  kann  man 
alle  jene  Versuche,  welche  wir  im  1.  und  2.  Kapitel  mit  Dauermagneten 
angestellt  haben,  mit  Elektromagneten  in  sehr  viel  wirksamerer  Weise 
wiederholen.  Dazu  verbindet  man  die  Magnete  mit  den  Polklemmen 
durch  biegsame  Leitungsschnüre  oder  hängt  sie  an  kräftigen  Gold- 
bändern auf. 

Wir  können  gerade  oder  in  Hufeisenform  gebogene  Eisenstäbe 
gleichsinnig  mit  isoliertem  Drahte  umwickeln  und  erhalten  so  Elektro- 
magnete in  Stab-  oder  Hufeisenform.  Sie  zeigen  dieselben  Feldeigen- 
schaften wie  die  entsprechenden  Formen  der  Dauermagnete.  Zur 
Demonstration  ihrer  Kraftfelder  bedient  man  sich  des  gröbsten  Eisen- 
feilichts. Diese  sind  sehr  ausgedehnt  und  es  lassen  sich  Einzelheiten 
im  weiteren  Verlaufe  der  Kraftlinien  verfolgen,  welche  bei  gewöhnlichen 
Magneten  nicht  sichtbar  zu  machen  sind. 

Die  Tragkraft  namentlich  von  Hufeisenelektromagneten  ist  eine 
sehr  grosse.  An  ihnen  haftet  d6r  Eisenanker  auch  nach  Öffnung  des 
Stromes,  was  auf  die  Erscheinung  des  „remanenten  Magnetismus**  zu- 
rückzuführen ist. 

Diese  Remanenz  in  Kernen  der  Elektromagnete  spielt  bei  der  Dynamo- 
maschine eine  grosse  Rolle,  wie  wir  später  sehen  werden.  Wir  bezeichnen  die 
Pole  eines  weiterhin  wiederholt  zu  benutzenden  grossen  Elektromagneten  durch 
rote  und  blaue  übergezogene  Papiermanschetten. 

Versuch  63.  Ein  Wismut-  und  ein  gleich  grosses  Eisenstäbchen 
wird  je  an  einem  dünnen  Coconfaden  in  der  Mitte  so  aufgehängt,  dass 
es  horizontal  schwebt.  Bringt  man  das  erstere  zwischen  die  Pole  eines 
kräftigen  Elektromagneten,  so  stellt  es  sich  infolge  seiner  diamagne- 
tischen Eigenschaften  quer  zu  den  Kraftlinien:  äquatoriale  Lage  §  105. 

13* 
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Dass  das  paramagnetische  Eisenstäbchen  sich  in  die  Bichtung  der 
Kraftlinien  polar  stellt,  konnten  wir  schon  bei  viel  schwächeren  Magnet- 
kräften nachweisen. 

Die  grosse  Anwendbarkeit  des  Elektromagneten  beruht  aber 
weniger  auf  seiner  Stärke,  als  vielmehr  auf  der  Möglichkeit,  ihm 
schnell  und  einfach  wieder  seinen  Magnetismus  zu  nehmen;  namentlich 
ist  es  von  Wichtigkeit,  dass  dieses  von  einem  weit  entfernten  Punkte 
aus  geschehen  kann.  Wir  brauchen  nur  den  den  Magneten  speisenden 
Strom  zu  unterbrechen.  Dies  kann  durch  den  Elektromagneten  selbst 
veranlasst  werden,  so  bei  den  automatischen  Stromunterbrechern, 
(WAGNERscher  Hammer),  Stimmgabelerregern  und  bei  den  elektrischen 
Läutewerken.  Der  von  dem  Elektromagneten  angezogene  Anker 
aus  weichem  Eisen  ist  an  einer  Feder  befestigt,  welche  sich  auf  der 
dem  Elektromagneten  entgegengesetzten  Seite  an  einen  Stift  (Platin- 
stift)  lehnt.  Durch  diesen  und  das  festgelegte  Ende  der  Feder  wird 
der  Strom  geschickt,  der  dann  um  den  Eisenkern  des  Magneten  in 
einer  Spirale  geführt  ist.  Beim  Stromschluss  sendet  der  Eisenkern 
Kraftlinien  aus,  die  in  den  Anker  einlaufen.  Dadurch  wird  dieser 
herangezogen  und  die  Feder  von  dem  Stift  losgebogen:  Der  Strom 
wird  unterbrochen,  der  Elektromagnet  verliert  seinen  Magnetismus  und 
der  Anker  federt  zurück.  Bei  der  Anlehnung  der  Feder  an  den  Stift 
wird  der  Strom  wieder  geschlossen,  das  Spiel  beginnt  von  neuem  und 
geht  so  ohne  äusseres  Zuthun  selbstthätig  weiter. 

Bei  der  Telegraphie  wird  durch  einen  Taster  an  der  einen 
Station  ein  Strom  geschlossen;  dadurch  wandern  Stromkraftlinien  mit 
ihrer  Energie  an  dem  Drahte  der  Telegraphenlinie  hin,  werden  in  dem 
in  die  Leitung  eingeschalteten  Elektromagneten  der  anderen  Station 
zusammengeschnürt  und  ziehen  hier  den  Anker  an,  der,  mit  einem 
Hebelwerk  verbunden,  entweder  Zeichen  (Striche  bei  langandauenidem, 
Punkte  bei  kurzem  Stromschluss)  auf  einem  vorbeigeführten  Papier- 
streifen aufzeichnet  (Morse's  Schreibtelegraph)  oder  aus  einem  rotie- 
renden Typenrade  einen  bestimmten  Buchstaben  hervorhebt  (Hughes 
Typendrucktelegraph). 

Bei  den  elektrischen  Uhren  oder  Chronoskopen  wird  von 
der  bei  jeder  Schwingung  einmal  durch  einen  Quecksilbertropfen  hin- 
durchgehenden Spitze  eines  Pendels  einer  Normaluhr  ein  Strom  ge- 
schlossen und  dadurch  eine  Reihe  von  Elektromagneten,  welche  in  die 
Leitung  eingeschaltet  sind,  magnetisiert;  der  von  ihnen  angezogene 
Anker  schiebt  ein  Zeigerwerk  um  einen  Zahn  weiter,  wodurch  von  einer 
Centralstation  (Sternwarte)  aus  die  Zeit  auf  eine  grosse  Reihe  von 
Sekundärstationen  mit  Sicherheit  übertragen  wird. 
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Bewegungsantriebe  von  Magnetfeldern  auf  Stromträger. 

G,Linke-Handregel'^) 

Wir  hatten  im  9.  Kapitel  Wechselwirkungen  von  Magneten  und 
Stromträgern  besprochen,  bei  denen  die  letzteren  festliegend  und  die 
Magnete  beweglich  waren.  Aus  der  gegenseitigen  Beeinflussung  geht 
aber  eine  neue  Gruppe  von  Erscheinungen  hervor,  wenn  wir  innerhalb 
feststehender  Magnetfelder  kürzere  oder  längere  Teile  eines  Strom- 
trägers beweglich  machen.  Dass  die  Bewegungsantriebe,  welche  diese 
unter  der  Wirkung  von  Magneten  erfahren,  auch  hier  in  vielen  Fällen 
zu  Rotationen  führen,  kann  bei  der  konachsialen  Anordnung  des  einen 
der  beiden  aufeinander  wirkenden  Felder  nicht  überraschen. 

187.  Bewegliches  Gleitstuck  Im  homogenen  Magnetfeide.  —  Um 

die  bewegende  Kraft,  welche  ein  Strom  in  einem  Magnetfelde  erfährt, 
nachzuweisen,  muss  man  einen  Teil  des  Stromträgers  derart  beweglich 
machen,  dass  er  diesem  Antriebe  frei  folgen  kann  und  sich  dadurch 
doch  nicht  aus  dem  Verbände  mit  den  übrigen  feststehenden  Leiter- 
teilen löst.  Fast  alle  dazu  verwendeten  Anordnungen  führen  ein  so- 
genanntes „Gleitstück"  in  den  Leiterkreis  ein,  d.  h.  sie  lassen  ein 
Stück  des  Leiters  auf  parallelen  Schienen  oder  in  Quecksilberrinnen 
gleiten,  welche  auf  der  einen  Seite  mit  den  Stromzuleitungen  verbunden 
sind.  Die  überragenden,  blind  endenden  Stücke  der  „Gleitbahnen" 
haben  keine  eigenen  Kraftlinien,  weil  sich  der  Strom  durch  das  Gleit- 
stück ausgleicht. 

Eine  solche  Gleitanordnuog,  welche  geeignet  ist,  die  Erscheinung  auch  einem 
grösseren  Auditorium  vorzufuhren,  zeigt  Fig.  79.  Auf  einem  45  cm  langen,  20  cm 
breiten,  mit  Rand,  Füssen  und  verschliessbarer  Öffnung  (zum  Ablassen  etwa  ver- 
schütteten Quecksilbers)  versehenen  Grundbrette  AÄ  sind  zwei  vertikale  Holz- 
säulen BB  befestigt,  welche  oben  das  Brett  CG  tragen.  An  zwei  Fäden  /",  und  /*, 
hängt  ein  zweimal  rechtwinklig  umgebogener  Kupferdrahtbügel  m,  der  durch  ein 
Messingstück  beschwert  ist ;  er  bildet  das  Gleitstück.  An  die  nach  unten  gebogenen 
Schenkel  von  m  sind  schmale  Schaufeln  aus  Platinblech   angelötet  (in  der  Figur 


198 


11.  Kapitel. 


zu  geraden  Strichen  verkürzt  erscheinend  und  nicht  besonders  hervorgehoben). 
Mit  diesen  Schaufeln  tauchen  die  Bügelenden  in  Quecksilberrinnen,  welche  in  die 
in  der  Figur  von  vom  nach  hinten  verlaufenden  Holzleisten  i/^  und  H^  ein- 
geschnitten sind.  Diese  Leisten  tragen  unten  etwas  hervorragende  Stifte,  mit 
denen  sie  auf  dem  Grundbrette  an  den  geeigneten  Stellen  festgesteckt  werden 
können.     Von  ihnen  fuhren  dicke,  aber  leicht  bewegliche  metallische  Verbindungen 

(Leiterschnüre)  deutlich  sichtbar, 
also  oberhalb,  nicht  unterhalb 
des  Brettes  A  A  nach  den  Klem- 
men iCj  und  JT,.  Zwischen  den 
Holzleisten  steht  der  Eisenklotz 
Ej  der  zum  Sammeln  vonMagnet- 
kraftlinien  dient. 

Die  Fäden  /l  und  /i  werden 
in  dem  Brette  CC  durch  die 
Holzpflöcke  Si  und  s^  gehalten. 
Die  Papierfahnen  F^  und  F^  an 
den  Fäden  machen  selbst  kleine 
Bewegungen  des  Drahtbügels  m 
nach  vom  und  rückwärts  weithin 
sichtbar,  namentlich  wenn  die 
Schmalseite  des  Apparates  dem 
Auditorium  zugekehrt  ist.  Um 
Bewegungen  des  Gleitstückes 
herbeizuführen,  wird  von  oben 
her  der  kräftige  Stabmagnet  MM 
genähert.  Derselbe  kann  in  der 
auf  dem  Brette  CC  befestigten 
Messinghülse  T  festgeklemmt 
werden.  Schliesst  man  den  Strom, 
so  wird  der  Bügel  tu  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  aus  dem  Magnetfelde 
zwischen  M  und  E  hinausgedrängt,  öffnet  man  ihn,  so  kehrt  m  wieder  in  die  Ruhe- 
lage zurück.  Will  man  bei  schon  vorhandenem  Stromfclde  den  Magneten  MM 
nähern  und  entfernen,  so  klemmt  man  auf  ihm  die  Messinghülse  S  fest,  löst  die 
Verbindung  mit  der  Hülse  T  und  kann  nun  MM  rasch  von  oben  her  dem  Bügel  m 
nähern,  ohne  befürchten  zu  müssen,  auf  diesen  selbst  zu  stossen. 

Bei  Annäherung  eines  Magnetpoles  an  ein  stromdurchflossenes 
Gleitstück,  oder  bei  Erregung  eines  Stromes  in  einem  beweglichen 
Leiterteile,  welcher  in  einem  ruhenden  Magnetfelde  liegt,  ergeben  sich 
immer  Bewegungsantriebe  des  Stromträgers  senkrecht  zur  Kraftlinien- 
richtung des  Magnetfeldes  und  seiner  Achse;  bei  der  Anordnung  Fig.  79 
demnach  Bewegungen  des  Bügels  m  nach  vor-  oder  rückwärts.  Dabei 
sind  acht  Einzelversuche  möglich:  1)  Magnet  fest,  a)  Nordpol  unten: 
a)  Strom  im  einen,  ß)  im  anderen  Sinne  gerichtet  (Ausbildung  eines 
Stromfeldes  inmitten  eines  feststehenden  Magnetfeldes),  b)  Südpol 
unten:  die  Ausschlagrichtung  bei  a  und  ß  ist  umgekehrt.  2)  Der 
Strom  ist  eiTegt,  der  Magnet  wird  von  oben  her  genähert  a)  mit  dem 
Nordpol,    b)   mit  dem   Südpol;    beim  Umkehren   der  Stromrichtung:   a 


Fig.  79. 
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uud  ß  ergeben  sich  entsprechende  Wechsel  der  Bewegungsrichtung 
(Heranführen  eines  Magnetfeldes  an  ein  gegebenes  Stromfeld,  welches 
vor  demselben  ausweicht). 

Die  Bewegung  eines  Gleitstückes  in  einem  Magnetfelde  zeigt  also 
eine  Doppelsymmetrie;  die  Bewegungsrichtung  kehrt  sich  um,  so- 
wohl wenn  der  Strom,  als  auch  wenn  der  Kraftliniensinn  des  Magnet- 
feldes sich  umkehrt,  sie  muss  also  durch  beide,  Stromsinn  und  Kraft- 
liniensinn, bestimmt  sein. 

Die  auftretenden  Bewegungen  des  Stromtrfigers  wollen  wir  durch  blau  an- 
gestrichene Pfeile  bezeichnen,  wie  wir  schon  früher  die  des  Trägers  selbst  durch 
rote  und  die  Kraftlinienrichtung  durch  weisse  Pfeile  bezeichnet  hatten. 

Versuch  64.  Weniger  vollkommen ,  aber  immerhin  deutlich  kann  man  die 
Bewegungen  von  Stromteilen  in  einem  Magnetfelde  auch  ohne  Gleitstück  demon- 
strieren, wenn  man  ein  sti'omdurchflossenes  Goldband  (Tressenschnüre,  welche  man 
auf  kurze  Zeit  mit  20  Ampere  und  mehr  belasten  kann)  oder  biegsame  Leitungs- 
schnüre  zwischen  den  Polen  eines  kräftigen  Hufeisenmagnetmagazins  oder  eines 
Elektromagneten  frei  herabhängen  lässt.  Beim  Commutieren  des  Stromes  schnellt 
das  Band  kräftig  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  aus  dem  Magnetfelde  heraus. 

188.  Die  Linke-Handregel.  —  Alle  Erscheinungen,  bei  denen  be- 
wegliche Leiterteile  in  einem  festgehaltenen  Magnetfelde  Bewegungs- 
antriebe erfahren,  lassen  sich  auf  eine  einfache  Regel  zurückführen,  so 
kompliziert  diese  Bewegungsverhältnisse  auch  in  einzelnen  Fällen  er- 
scheinen mögen.  Mit  Hilfe  der  rechtwinklig  zu  einander  ausgestreckten 
drei  ersten  Fingern  unserer  Hand  können  wir  uns  ein  Bild  der  im 
vorigen  Paragraphen  konstatierten  Doppelsymmetrie  machen.  Drehen 
wir  die  Hand  um  den  ausgestreckten  Mittelfinger,  so  kehrt  sich 
die  Daumenrichtung  um,  etwa  aus  vorwärts  in  rückwärts.  Dasselbe 
geschieht,  wenn  wir  die  Hand  um  den  ausgestreckten  Zeigefinger 
drehen. 

Stellt  man  die  Grundversuche  des  vorigen  Paragraphen  in  jeder 
Kombination  der  Kraftlinienrichtung  des  Stromes  und  des  Magnetfeldes 
an,  so  ergiebt  sich  immer  wieder,  dass  die  drei  zu  einander  senkrecht 
stehenden  Richtungen:  des  Stromes,  der  Magnetkraftlinien  und  der 
hervorgerufenen  Bewegung  in  derselben  Weise  miteinander  verknüpft 
sind.  Wir  waren  übereingekommen,  durch  den  Zeigefinger  die  Rich- 
tung der  magnetischen  Kraftlinien  vom  iV^-Pol  zum  6'- Pol  zu  be- 
zeichnen. Durch  den  Mittelfinger  wollten  wir  die  Stromrichtung  an- 
geben. Wir  halten  also  diesen  Finger  in  dem  positiven  Sinne  an  die  Kraft- 
achse des  Stromfeldes.  Dann  finden  wir,  dass  die  erzeugte  Bewegung 
des  Stromes  quer  zu  den  Magnetkraftlinien  immer  übereinstimmt  mit 
der  Richtung  des  ausgespreizten  Daumens,  wenn  wir  die  Finger  der 
linken  Hand  wählen. 
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Wir  gelangen  zu  der  sogenannten  .,FLEMiNG'schen  Drei- 
fingerregel*', welche  lautet: 

Halten  wir  den  Zeigefinger  der  linken  Hand  in  die  Rich- 
tung der  Kraftlinien  eines  festliegenden  Magnetfeldes,  den 
Mittelfinger  in  die  des  Stromes,  so  wird  dieser  in  der  Rich- 
tung des  Daumens  derselben  Hand  quer  zur  Kraftlinienrich- 
tung vorwärts  bewegt     („Linke-Handregel.**) 

Es  empüelilt  sich,  diese  Regel  bei  allen  acht  Kombinationen,  welche  oben  ge- 
nannt wurden,  zu  verifizieren.  Die  drei  rechtwinklig  zu  einander  ausgestreckten 
Finger  der  linken  Hand  bilden  dabei  ein  links-  oder  hopfenwendiges  Koordinaten- 
system. Beim  Unterricht  versiebt  man  zweckmässig  die  Finger  mit  weissen,  roten 
und  blauen  Papierhülsen  dem  Kinftliniensinne,  der  Strom-  und  der  Bewegungs- 
richtung entsprechend.  Dann  tritt  der  Gegensatz  dieser  Regel  zu  der  bei  der  In- 
duktion einzuführenden  „Rechten-Handregel'*  augenfällig  hervor. 

Die  „Daumen-  und  Schwimmregel"  §  160,  bei  denen  der  Strom 
als  unbeweglich  und  der  Träger  des  Magnetkraftliniensystems  als  be- 
weglich vorausgesetzt  wird,  sind  in  unserer  Regel  mit  enthalten.  Da 
jeder  Wirkung  eine  Gegenwirkung  entspricht,  so  muss  bei  festgehaltenem 
Stromträger  das  vom  Nordpole  ausgehende  Kraftlinienbündel  des  Magneten 
im  umgekehrten  Sinne,  also  der  Daumenrichtuug  entgegen,  aus  dem 
Stromfelde  herausgedrängt  werden;  diese  stimmt  aber  mit  der  Daumen- 
richtung der  rechten  Hand  überein,  wenn  die  Handfläche  dem  Quell- 
punkte der  Kraftlinien,  also  dem  xV-Pole  zugekehrt  ist;  hiervon  über- 
zeugt man  sich  leicht  durch  Anlegen  der  rechten  Hand  an  den  Mittel- 
finger der  linken  Hand  in  dem  in  §  160  angegebenen,  der  Stromrichtung 
entsprechenden  Sinne. 

189.   Mechanische  Interpretation  der  eieictroponderomotorischen 

Bewegungsantriebe.  —  Wir  haben  im  2.  Kapitel  die  ponderomotorischen 
Wirkungen  zweier  Magnete  nicht  auf  Anziehungen  und  Abstossungen 
ihrer  Pole  zurückgeführt,  sondern  dieselben  durch  die  Druck-  und 
Zugwirkungen  im  Zwischen  mittel,  d.  h.  in  den  gemeinsamen  Kraft- 
feldern erklärt.  Jetzt  soll  gezeigt  werden,  dass  auch  die  Bewegungs- 
antriebe, welche  Ströme  und  Magnete  aufeinander  ausüben,  sich  aus 
der  Struktur  des  gemeinsamen  Feldes  ergeben,  ohne  dass  man  nötig 
hätte,  neue  Erklärungsprinzipe  heranzuziehen. 

Bringen  wir  einen  geradlinigen  Stromträger  in  ein  Magnetfeld, 
welches  wir  der  Einfachheit  halber  als  homogen  voraussetzen,  so  ver- 
laufen die  Kraftlinien  beider  Systeme  auf  der  einen  Seite  des  Stromes 
nach  derselben,  auf  der  anderen  nach  entgegengesetzter  Richtung, 
wenn  nicht  gerade  der  Strom  den  Kraftlinien  parallel  verläuft.  Nach 
§  123  verstärken  sich  dann  die  Kraftlinien  Wirkungen  auf  der  einen 
Seite  des  Stromes,  auf  der  gegenüberliegenden  schwächen  sie  sich;  der 
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Stromleiter  muss  einen  Bewegungsantrieb  in  dem  als  feststehend  ge- 
dachten Magnetfelde  erfahren.  Dass  dieser  mit  seinem  Sinne  der 
linken  Handregel  entspricht,  erkennt  man,  wenn  man  sich  den  Kich- 
tungssinn  der  Stromkraftlinien  vergegenwärtigt. 

Sehr  anschaulich  lässt  sich  der  vorliegende  Fall  der  Übereinanderlagerung 
zweier  Felder  an  dem  Modelle  Fig.  80  verfolgen:  Die  beiden  einander  parallelen 
Fortsätze  eines  Holzgestelles  sind  mit 

N  (rot)  und  S  (blau)  bezeichnet   und  ^ 

repräsentieren    etwa    die    Pole     eines  A 

Hufeisenmagneten.  Zwischen  ihnen 
sind,  auf  Holzpflöcke  gesteckt,  Gummi- 
schläuche mit  aufgezeichneten  Pfeilen 
wie  in  Fig.  39  ausgespannt  zur  Be- 
zeichnung der  Kraftlinien  hh  des 
homogenen  Feldes  zwischen  N  und  S. 
In  dieses  legen  wir  das  Modell  eiues 
Stromkraftliniensystems  Fig.  65.  T  ist 
der  Querschnitt  des  Trägers,  der  Strom 
ist  gegen  den  Beschauer  gerichtet,  rr 
sind  die  konzentrischen  Stromkraft- 
linienringe. Um  einen  Strom  durch  T 
hindurch  leiten  zu  können,  muss  der 
Träger  Tauf  Gleitschiencn  parallel  mit 
sich  selbst  beweglich  sein,  welche  vor  und 
hinter  dem  Magnetsjstem  parallel  mit 
den  Schenkeln  N  und  *S  vertikal  auf- 
gestellt sind.  Die  Kraftlinienringe  sind 
in  der  Figur  bei  der  angegebenen  Strom-  Fig.  8Ü. 

richtung  in  einem  dem  Uhrzeiger  ent- 
gegengesetzten Sinne  gerichtet,  die  Drehbewegungen  quellen  also  aus  dem  Inneren 
hervor  und  gehen  für  den  Beschauer  nach  aussen,  wie  es  die  kleinen  eingezeich- 
neten Pfeile  andeuten. 

Oberhalb  des  Trägers  T  Fig.  80  begegnen  sich  in  jedem  Raum- 
elemente die  Kraftlinien  in  entgegengesetzter  Richtung,  so  dass  sich  ihre 
Wirkungen  gegenseitig  schwächen,  die  gesamte  Feldenergie  und  damit 
die  Kraftlinienquerdrucke  herabgesetzt  werden;  unterhalb  verstärken 
sich  die  Wirkungen,  denn  die  Kraftlinien  beider  Systeme  laufen  hier 
gleichsinnig  durch  das  gemeinsame  Feld.  Von  unten  wirkt  also  ein 
Überdruck  vom  Felde  her  gegen  den  Träger  7,  welcher  von  oben  nicht 
kompensiert  wird.  T  wird  demnach  im  Felde  N8  nach  oben  im 
Sinne  des  Pfeiles  B  gedrängt.  Die  mehr  seitlich  liegenden  Kraftlinien- 
teile unterstützen  diese  Wirkung,  da  in  die  unteren  Teile  der  Strom- 
kraftlinien immer  grössere  Komponenten  der  resultierenden  Drehbewe- 
gungen fallen,  als  in  die  entsprechend  liegenden  oberen. 

Legen  wir  den  Zeigefinger  der  linken  Hand  an  die  Kraftlinien  //  k 
in  der  Pfeilrichtung  (i\''—>- 5)  und  strecken  den  Mittelfinger  parallel  der 
durch  die  Bildebene  von  rückwärts  nach  vorn  tretenden  Stromrichtung 
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uns  entgegen,  so  weist  der  Daumen  nach  oben,  in  die  Bewegungsricli- 
tnng  B:  Linke-Haudregel. 

Hierbei  ist  die  besondere  Form  des  Bewegungsmech&niBinus,  den  irir  in  diis 
Feld  verlegen,  weniger  von  Bedeutung,  als  der  durch  ihn  dargestellte  Enei^e- 
inhalt  der  einzelnen  Teile  des  Feldes.  Denn  wir  sahen  in  §  170,  daas  es  eine 
gewisse  Menge  dieser  Feldenergic  ist,  welche  bei  der  Erzeugung  solcher  pondeco- 
motorischen  Beweguufreii  aufgewendet  werden  muss,  da  bei  ihnen  die  von  der 
Stroinbahn  umschlossene  Kraftlinteuzalil  sich  ftndert,  vel.  auch  weiter  unten  §  194. 

190.  Elektromagnetische  Rotationen.  —  Beschränken  wir  die  Be- 
wegunRsfieilieit  des  Stromträgers  insoweit,  dass  ein  Punkt  desselben 
seine  Lage  im  Räume  beibehalten  muas,  und  ordnen  wir  das  beweg- 
liche Stiomstück  und  das  Magnetfeld  symmetrisch  um  diesen  Punkt 
herum  an,  so  gebt  aus  der  Wechselwirkung  von  Htrom  und  Magneten 
eine  kontinuierliche  Rotation  hervor. 

Aus  der  Fülle  von  Apparaten,  welche  man  konstruiert  hat,  um 
diese  Rotationen  beweglicher  Stromträgerteile  in  einem  Magnetfelde  zu 
demonstrieren,  greifen  wir  nur  wenige  typische  Beispiele  heraus,  welche 
teils  durch  ihre  historische  Bedeutung,  teils  wegen  ihrer  praktischen 
Verwertbarkeit  wichtig  sind. 

a)  Fabasays  Rotationsapparat.  Dieser  älteste  und  einfachste 
Apparat  bewährt  sich  noch  immer  schon  bei  massigen  Stromstärken 
am  besten.  Ein  in  einer  Ose  beweglicher  Leiterteil 
hängt  in  dem  Felde  eines  Stabmagneten,  dessen  Achse 
durch  den  Aufbängepunkt  geht;  das  untere  Ende 
taucht  in  Quecksilber;  beim  Stromschluss  rotiert  dann 
der  Stromträger  um  den  Magneten. 

Ein  gewöhnlicher  Lampency linder  O,  Fig.  81,  von  24  cm 
Lfingc  nnd  4.5  cm  lichter  Weite  ist  unten  iind  oben  mit  Kork- 
Btopfen  S  und  T  gesclilossen.  In  der  Mitte  des  unterec  Korkes 
ist  der  Magnetstab  M  so  befestigt,  dass  das  eine  seiner  Pol- 
eiiden  h  noeh  etwa  3  cm  weit  iu  das  Innere  des  Gliiscjlinders 
0  hineinragt.  Ausserdem  nimmt  der  untere  Kork  den  Zu- 
leitungsdraht  auf.  Durch  T  ist  ebenfalls  ein  Kupferdraht  ge- 
fuhrt, welcher  in  dem  amalgamiertcn  Haken  H  endet.  In 
diesem  hänf:(  das  geradlinige  Drahtatiick  D,  a»  dem  eine 
I  ■  Faj)ierfahne   befestigt   ist.     In   den   nnteren  Teil   des  Cylindera 

iif  wird  so  viel  Quecksilber  gefüllt,  dass  das  untere  amalgamierte 

I  Ende   des  Drahtes  D   gerade    eintaucht.     Der  Magnetstab  M 

i  wird  in  vertikaler  Stellung  an  einem  Stative  befestigt. 

Wird     durch     das     bewegliche     Drahtstück    D, 

'  Fig.  81,    ein   Strom   von  unten  nach  oben  geschickt, 

und   befindet   sich   der   Nordpol   n    des    Magneten    M  oben,    so  wird 

der  Draht  D  nach  der  Linken -Handregel  bei  der  gezeichneten  Stellung 
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zunächst  nach  rückwärts  gestossen  und  gerät  bei  dauernder  Wirkung 
der  beiden  Felder  aufeinander  in  Rotation  in  dem  durch  den  ge- 
strichelten Pfeil  bezeichneten  Sinne,  d  h.  dem  des  Uhrzeigers  ent- 
gegengesetzten, wenn  man  auf  das  Polende  n  des  Stabes  blickt. 

b)  Rotierender  Drahtbügel.  Man  erhält  eine  mehr  sym- 
metrische Anordnung,  wenn  man  den  Strom  verzweigt  und  seine  beiden 
Hälften  in  den  Schenkeln  eines  Bügels  zu  beiden  Seiten  eines  Stab- 
magneten herunterleitet. 

Auf  dcQ  Pol  «,  Fig.  82,  eines  kräftigen  Stabmagneten  oder  Elektromagneten 
setzt  man  die  hölzerne,  cylindrische  Kappe  H,  welche  unten  eine  ringsum  laufende 
horizontale  Rinne  RB  trägt,  in  welche 
Quecksilber  gefüllt  wird.  Der  Draht  Z  ver- 
mittelt die  leitende  Verbindung  nach  aussen. 
Oben  trägt  die  Kappe  genau  in  der  Achse 
die  Spitze  s,  auf  welche  der  mit  einem 
Doppelnäpfchen  X  versehene  Drahtbügel  JBB 
gesetzt  wird;  die  vertikal  nach  unten  gehen- 
den, am  Ende  amalgamierten  Schenkel  dieses 
Bügels  tauchen  beiderseitig  in  das  Queck- 
silber der  Rinne  HR  ein.  Um  diesem  Draht- 
bügel den  Strom  zuzuführen,  füllt  man  in 
das  nach  oben  gekehrte  Näpfchen  N  etwas 
Quecksilber  und  taucht  hier  die  amalgamierte 
Spitze  eines  dicken  Kupferdrahtes  JJ  ein,  der 
durch  ein  besonderes  Stativ  festgehalten  wird. 

Der  bei  N,  Fig.  82,  zugeleitete 
Strom  teilt  sich  und  fliesst  in  beiden 
Schenkeln  des  Bügels  BB  hinunter  in  die  mit  Quecksilber  gefüllte 
Rinne  7?Ä,  aus  welcher  er  durch  den  Draht  Z  weiter  geführt  wird. 
Ragt  der  Nordpol  n  des  Magneten  in  das  Stromfeld  hinein,  so  wird 
der  rechte  Schenkel  nach  vom,  der  linke  nach  rückwärts  getrieben 
und  der  auf  der  Spitze  s  bewegliche  bügelartige  Stromträger  rotiert  im 
Sinne  der  gestrichelten  Pfeile,  also  im  Uhrzeigersinne  für  ein  von  oben 
auf  den  Magneten  blickendes  Auge,  hopfenwendig  beim  Emporblicken 
in  der  Kraftlinienrichtung  des  Magneten. 

191.  Magnetelektrischer  Motor.  —  Die  im  Felde  feststehender 
Magnete  eintretenden  Rotationen  von  beweglichen  Stromträgem  können 
wir  bei  Maschinen  verwenden,  welche  auf  Kosten  magnetischer  Feld- 
energie entgegenstehende  Reibungswiderstände  überwinden,  sich  in 
dauernden  Umdrehungen  erhalten  und  mechanische  Arbeiten  zu  leisten 
im  Stande  sind.  Das  ist  das  Prinzii)  der  magnetelektriscben  Motoren, 
der  „Elektromotoren' ^  Überall  bedarf  die  Technik  zunächst  rotierender 
Bewegungen,  die  durch  Übertragung  in  fortschreitende,  hin-  und  her- 
gehende oder  andere  umgesetzt  werden  können. 


Fig.  82. 
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Die  Dampfmaschine  giebt  primär  nur  hin-  und  hergehende  Be- 
wegungen, welche  erst  durch  Zwischenmechanismen,  Pleuelstange  und 
Kurbel  in  kontinuierliche  Drehbewegungen  umgesetzt  werden  können. 
Hierin  ist  der  Elektromotor  der  Dampfmaschine  prinzipiell  überlegen, 
da  er  unmittelbar  die  gewünschten  rotatorischen  Bewegungen  liefert. 

Fig.  83  stellt  eine  derartige  Anordnung  dar,  welche  als  Modell  einer  magnet- 
elektrischen  Arbeitsmaschine  dienen  kann.  Zwischen  die  beiden  gleich  starken 
entgegengesetzten  Pole  N  und  S  zweier  Magnete  oder  eines  mit  geeigneten  Pol- 
schuhen versehenen  Hufeisen-  oder  Elektromagneten  ist  der  Drahtbügel  BB  auf 
^  ^  einem    in    einer  Spitze  auslaufenden  vertikalen 

—  -  Träger  T  drehbar  aufgehängt.  Der  obere  hori- 
zontale Teil  des  Bügels  ist  in  der  Mitte  etwas 
breit  geschlagen  und  sitzt  mit  einem  Kömer- 
punkte  auf  T  auf.  Die  unteren  Enden  EE  des 
Bügels  sind  in  dem  isolierenden  Elfenbeinklotze 
D  aneinander  vorbeigefuhrt,  ohne  dass  sie  sich 
berühren.  Der  Klotz  D  dreht  sich  firei  um  den 
Träger  T,  der  in  einer  Holzplatte  H  befestigt 
ist.  In  diese  sind  zwei  halbkreisförmige  Rinnen 
(>i  und  (?2  eingeschnitten,  in  welche  die  Drähte 
Xy  und  itj  von  aussen  her  einmünden.  Wird  in 
die  Rinnen  Quecksilber  gegossen,  so  entsteht 
ein  horizontaler  leitender  Ring,  der  aber  an  zwei 
gegenüberliegenden  Stellen  unterbrochen  ist 
(vergl.  die  unter  der  Hauptfigur  stehende  Neben- 
figur, die  den  hölzernen  Fuss  H  von  oben  ge- 
sehen darstellt.  Man  bringt  den  Apparat  so 
zwischen  die  Pole  des  Magneten,  dass  die 
Trennungslinie  der  Ringe  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  steht. 

Sind  die  Rinnen  hinreichend  mit  Quecksilber  gefüllt,  so  ragt  das  flüssige 
Metall  so  weit  über  die  Oberfläche  von  H  hervor,  dass  die  über  dieselbe  hin- 
gleitenden amalgamierten  Enden  EE  des  Drahtbügels  eintauchen,  ohne  dass  das 
Quecksilber  über  den  beide  Rinnen  trennenden  Holzstegen  zusammenfliesst. 

Wird  bei  der  in  Fig.  83  dargestellten  Anordnung  bei  z^  ein  Strom 
in  die  horizontale  halbkreisförmige  Quecksilberrinne  Q^  geschickt,  so 
geht  er  in  das  eintauchende  Ende  B  des  Bügels  B  hinein,  in  dessen 
rechter  Seite  in  die  Höhe,  durch  das  horizontale  obere  Verbindungs- 
stück hindurch,  auf  der  linken  Seite  hinunter  und  durch  Q^  bei  z^ 
wieder  hinaus.  In  dem  von  iV^  nach  S  gehenden  Kraftliniensysteme 
ergiebt  sich  ein  Bewegungsantrieb  im  Sinne  der  gestrichelten  Pfeile, 
also  in  einer  der  Uhrzeigerbewegung  entgegengesetzten  Richtung^» 

Der  Stromträger  bewegt  sich  unter  dem  Einflüsse  des  festhegenden 
Magnetfeldes  so  lange  weiter,  bis  er  das  Maximum  an  gleichgerichteten 
von  N  herkommenden  Kraftlinien  in  sich  aufgenommen  hat,  d.  h.  bis 
seine  Ebene  senkrecht  zur  Feidrichtung  N  S  steht.  Nach  dem  Be- 
harrungsprinzip treibt  ihn  die  aufgenommene  kinetische  Energie  noch 


Fig.  b3. 
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etwas  über  diese  Mittellage  hinaus.  Um  aber  die  Rotation  im  gleichen 
Sinne  fortsetzen  zu  können,  muss  das  Stromfeld  seine  Richtung  um- 
kehren. Dies  wird  automatisch  dadurch  herbeigeführt,  dass  das  Bügel- 
ende  E,  welches  vorher  in  Q^  eintauchte,  beim  überschreiten  der 
Mittellage  nach  Q^  gelangt  und  umgekehrt;  dadurch  steigt  jetzt  der 
Strom  dort  hinauf,  wo  er  vorher  hinunterging,  und  das  Magnetfeld 
sucht  den  ganzen  Bügel  umzulegen,  was  einer  Fortsetzung  der  einmal 
eingeleiteten  Rotation  im  gleichen  Sinne  entspricht.  Beim  nächsten 
Passieren  der  Mittellage  (Indifferenzstelle)  findet  ein  abermaliges  selbst- 
thätiges  Umstellen  der  Stromrichtung,  Kommutieren,  in  dem  beweglichen 
Teile  der  Strombahn  statt  u.  s.  f. 

Wenn  man  statt  eines  einzigen  Bügels  eine  grössere  Anzahl  der- 
selben kreuzförmig  auf  derselben  Achse  übereinander  legt,  entsteht 
eine  von  Stromträgern  ganz  umhüllte  Trommel,  an  der  auf  einer  Seite 
Ströme  hinauf-  und  an  der  anderen  Seite  hinuntergehen.  Eine  solche 
Trommel  gerät  mit  einem  geeigneten  Kommutator  verbunden,  in 
einem  Magnetfelde  in  Rotation,  wobei  die  einzelnen,  dicht  aufeinander 
folgenden  Windungen  sich  gegenseitig  unterstützen  (Trommelanker). 

Um  möglichst  viele  Kraftlinien  zu  sammeln,  stellt  man  die  Trommel 
aus  Eisen  her,  und  zwar  aus  später  zu  besprechenden  Gründen  nicht 
als  einen  massiven  Kern,  sondern  aus  einzelnen,  voneinander  isolierten 
aufeinander  geschichteten  Blättern  von  dünnem  Eisenblech  („Blätter- 
anker*'). Besondere  Vorrichtungen  sind  noch  zu  treffen,  um  die  Strom- 
richtung in  den  einzelnen  Windungen  im  richtigen  Augenblicke  um- 
zukehren. Wir  besprechen  sie  erst  später  bei  der  Dynamomaschine, 
der  Umkehrung  des  Elektromotors. 

192.  Rotation  von  Radiärströmen.  —  Überall,  wo  wir  von  dem 

konzentrischen  Kraftliniensystem  des  galvanischen  Stromes  gesprochen 
haben,  setzten  wir  voraus,  dass  die  Kraftlinienringe  dieses  Systems  an 
den  materiellen  Träger  gebunden  sind,  an  dem  sie  uns  entgegen- 
treten, wie  die  Kraftlinien  der  gewöhnlichen  Magnete  an  die  Stahl- 
massen, von  denen  wir  diese  Linien  ausgehen  sehen.  Diese  Annahme 
wird  in  besonders  instruktiver  Weise  bestätigt,  wenn  wir  die  kon- 
tinuierlichen Rotationen  betrachten,  welche  sogenannte  Radiärströme 
hervorbringen,  wenn  sie  in  feststehenden  Magnetfeldern  verlaufen. 

Versuch  65.  Wir  führen  der  Mitte  einer  um  eine  horizontale 
Achse  leicht  drehbaren,  am  Rande  amalgamierten  Kupferkreisscheibe 
durch  die  Achse  einen  starken  Strom  zu,  den  war  dadurch  wieder 
abnehmen,  dass  wir  den  Rand  der  Scheibe  in  die  Oberfläche  eines 
in    einer    untergesetzten    Rinne    enthaltenen   Quecksilbertropfens   ein- 
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tauchen  lassen,  von  dem  der  Strom  dann  weitergeführt  wird.  Der- 
selbe folgt  hauptsächlich  dem  nach  dem  Quecksilbertropfen  gerichteten 
Eadius  und  umgiebt  die  auf  ihm  gelegenen  Teile  der  Scheibe  mit  dem 
konzentrischen  Kraftliniensystem.  Lassen  wir  die  Kraftlinien  eines 
kräftigen  Hufeisenmagneten  quer  durch  den  unteren  Teil  der  Scheibe 
hindurchgehen,  so  wird  sie  in  Eotation  versetzt  (BABLOWsches  Rad). 
Die  stromdurchflossenen  Scheibenteile  werden  nach  der  linken  Hand- 
regel aus  dem  Magnetfelde  herausgedrängt.  Sie  hören  dabei  auf, 
Stromträger  zu  sein,  da  jetzt  nachfolgende  Teile  des  Scheibenrandes 
in  das  Quecksilber  eintauchen.  Die  ablenkende  Wirkung  äussert  sich 
an  den  neuen,  wiederum  radiär  angeordneten  Leiterteilen,  drängt  diese 
heraus  u.  s.  f.,  so  dass  eine  kontinuierliche  Umdrehung  der  Scheibe 
erfolgt. 

Versuch  66.  Noch  auffallender  tritt  diese  Wirkung  hervor,  wenn 
wir  auf  den  Pol  eines  kräftigen  (Elektro-)Magneten  eine  flache,  mit 
Quecksilber  gefüllte  Schale  setzen,  welche  an  ihrem  inneren  Rande 
mit  einem  ringförmig  geschlossenen  Kupferblechstreifen  ausgelegt  ist. 
Tauchen  wir  in  der  Mitte  eine  metallische  Stromzuleitung  ein  und 
fuhren  wir  den  Strom  vom  Rande  aus  weiter,  so  verbreitet  er  sich  in 
der  Quecksilbermasse  von  der  Mitte  auS  radiär  gleichförmig  nach  allen 
Seiten.  Da  die  Magnetkraftlinien  von  oben  nach  unten  oder  umgekehrt 
durch  die  ganze  bewegliche  Masse  hindurchgehen,  so  gerät  diese  iu 
ihrer  Gesamtheit  in  Rotation,  deren  Richtung  durch  die  Linke-Hand- 
regel bestimmt  ist. 

In  der  Mitte  ist  die  Rotation  am  stärksten,  da  hier  das  gesamte  konzen- 
trische Kraftliniensystem  noch  an  wenige  Träger  geknüpft  ist,  die  Mitte  senkt 
sich  infolge  der  Centrifugalkräfte  etwas  ein.  Um  die  Erscheinung  weithin  sichtbar 
zu  machen,  läset  man  auf  dem  Quecksilber  flache  Korke  schwimmen,  welche 
Lichtchen  tragen. 

Man  wird  diese  wie  die  vorhergehenden  Versuche  immer  unter  Einschaltung 
von  Kommutatoren  bei  verschiedenem  Richtungssinn  des  Stromes  und  des  Magnet- 
feldes vorführen,  da  sie  willkommene  Gegenheit  bieten,  die  linke  Handregel  in 
den  verschiedensten  Fällen  zu  üben. 

193.  Bewegungen  eines  biegsamen  Leiters  im  Felde  eines  Stab- 
magneten. —  Eigenartig  gestalten  sich  die  elektromagnetischen  Wechsel- 
wirkungen, wenn  wir  den  Stromträger  biegsam  machen  und  ihn  parallel 
zur  Achse  eines  feststehenden  Stabmagneten  neben  diesem  frei  herab- 
hängen lassen.  Eine  hierzu  dienende  Anordnung  rührt  von  Helm- 
HOLTZ  her. 

Auf  einem  quadratischen  Grundbrette  -ß,  Fig.  84,  ist  der  vertikale  hölzerne 
Halter  H  befestigt,  welcher  an  einer  Messingzwiuge  den  Magnetstab  if  mit  kräf- 
tigen Polen  n  und  a  triigt.  An  H  ist  ferner  der  oben  umgebogene  dicke  Kupfer- 
draht D  befestigt,  welcher  über  der  Mitte  des  vertikalen  Magnetstabes  M  in  nicht 
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zu  kleiner  Entfernung  von  n  in  einem  vertikal  nach  unten  gebogenen  Stücke 
endet.  Hier  ist  er  durch  einen  schmalen  Längsschnitt  gespalten,  in  den  ein  Oold- 
band  .1 8  eingeklemmt  ist,  welcliea  an  dem  Magneten  M  herabhängt  und  reichlich 
bis  zum  tirundbrett  B  hinabreicht.  Am  unteren  Ende  wird  eine  Stromzufiihrung 
durch  eine  Klemmschraube  angeschlossen,  die  andere  Zuleitung  wird  unter  Zwischen- 
schaltung eines  Kommutatora  nach  dem  Di'ahte  D  gefOhrt. 

Versuch  67.     Man  hebt  das  Golclbanc!  ss,  Fig.  84,  in  der  Mitte 
etwas   empor,   so    dasa   es  an   dem   oberen   nnd   unteren  Ende  von  M 
frei  hängt  und  scbliesst  den  Strom  (ca.  10  Ampere):  Daa  Band  wickelt 
sich  um  den  oberen  nnd  unteren  Teil  des  Magneten  so  herum,  dass 
eine  fortlaufende  Spirale  entsteht.    Kom- 
mutiert  man  den  Strom,   so  wickelt  sich 
das   Band  auf  und  schlingt  sich  in  dem 
entgegengesetzten  Sinne  um  den  Magneten. 
Namentlich  das  Ab-  und  Aufwickeln  bei 
wiederholtem  Kommutieren  ist  sehr  deut- 
lich zu  verfolgen.     Hat  man  die  Polarität 
des    Magnetstabes    festgestellt,    so    giebt 
auch    hier    die    „Linke- Handregel"    den 
Sinn  des  Bewegungsantriebes,   den  jedes 
Stück  des  beweglichen  Stromleiters  erfahrt. 

So  finden  wir  z.  B.,  daas  am  oberen  Ende 
des  Stabes,  wo  die  von  n  ausgehenden  Kraft- 
linien auf  den  Beschauer  zukoinmeu,  daa  In  der 
Pfeilrichtung  durchäossene  Band  vor  dem  Afagnet- 
Stab  M  nach  links  vom  Beschauer  (Daunicn- 
richtnng)  getrieben  werden  muss,  wie  es  die 
Figur  zeigt;  am  unteren  Ende  werden  die  vor 
dem  Stabe  liegenden  Teile  des  Stromes  nach 
rechte,  die  dahinter  gelegenen  Teile  nach  links 
gedrängt. 

194.  Quantitatives  Gesetz  der  pon- 
deromotorischen  Wirkung,  welche  ein  be- 

wegliciier  Stromträger  in  einem  ruhenden 
Magnetfelde   erfährt.  —   Wir  haben   im 
Vorhergehenden  für  eine  Reihe  von  Fällen 
die    Wirkungen    eines    Magnetfeldes    auf 
einen    beweglichen  Leiter   (qualitativ   ver- 
folgt.    Wir  sahen,  dass  die  auftretenden  '^' 
Bewegungserscheinungen    sämtlich    durch   die   Linke -Handregel   ihrem 
Sinne  nach  bestimmt  sind  und  hatten  auch  diese  selbst  aus  dem  Syni- 
metriegesetze,  welches  die  in  Wechselwirkung  tretenden  Felder  beherrscht, 
abgeleitet.    Es  liegt   uns  nun   noch  ob,   auch  die   quantitativen   Be- 
ziehungen, weiche  hier  bestehen,  zu  formulieren. 
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überall,  wo  quantitative  Relationen  zwischen  messbaren  Grössen 
auftreten,  finden  dieselben  ihren  allgemeinsten  Ausdruck  in  dem  Energie- 
gesetze. Aus  dem  Ausdrucke  für  die  elektromagnetische  Energie  eines 
Stromfeldes  i'dN  §  110  können  wir  leicht  mittels  des  Energieprinzipes 
die  mechanische  Kraft  P  berechnen,  mit  der  die  magnetische  Wechsel- 
wirkung eines  Stromfeldes  und  eines  Magnetfeldes  den  Träger  des 
ersteren  im  letzteren  zu  bewegen  strebt. 

Denken  wir  uns  z.  B.  in  Fig.  80  die  Gleitschienen  des  Träger- 
stückes  T  nach  oben  verlaufend  und  sich  dort  zu  einem  geschlossenen 
Stromkreise  vereinigend ,  so  treten  bei  der  Bewegung  von  T  im  Sinne 
des  Pfeiles  B  immer  Magnetkraftlinien  des  Feldes  iV^fi,  welche  sich 
vorher  noch  innerhalb  des  Stromkreises  befanden,  aus  diesem  heraus, 
die  Zahl  von  Kraftlinien  N,  welche  durch  ihn  hindurchgeht,  ver- 
mindert sich.  Halten  wir  daher  auch  die  Stromstärke  i  konstant,  so 
verschwindet  doch  elektromagnetische  Energie  und  zwar  der  Betrag 
i'dN  für  eine  Bewegung  von  1\  bei  welcher  c?iV' Kraftlinien  des  festen 
Systems  NS  austreten,  also  von  dem  Träger  T  geschnitten  werden. 
Dies  finde  statt  bei  einer  Vorwärtsbewegung  von  T  um  die  kleine 
Strecke  d$.  An  Stelle  der  Energie  i-dÄ'  muss  eine  andere  auftreten, 
welche  nach  dem  Energieprinzipe  derselben  numerisch  gleich  ist.  Ist 
die  am  Träger  T  angreifende  mechanische,  in  Dynen  zu  messende 
Kraft  P,  so  leistet  diese  bei  der  genannten  Bewegung  die  Arbeit  P-ds, 
Finden  sonst  keine  Energieverluste  statt,  so  muss  diese  gewonnene 
Arbeit  gleich  der  dafür  hingegebenen  elektromagnetischen  Energie 
sein  oder  es  muss 

P'ds  =  i'dN 34  a) 

sein,  oder 

P=i'^/ 34b) 

In  dem  durch  die  Fig.  80  dargestellten  Falle  eines  homogenen 
Feldes  und  eines  geradlinigen,  zu  den  Kraftlinien  senkrecht  verlaufenden 
Trägers  und  einer  zu  beiden  rechtwinkligen  Bewegung  lässt  sich  djV 
sehr  leicht  angeben.  Ist  §  die  Feldstärke,  /  die  Länge  des  Trägers  T 
(von  der  Gleitschiene  auf  der  einen  bis  zu  der  auf  der  anderen  Seite 
gemessen),  so  ist  die  bei  der  Bewegung  um  ds  cm  vom  Leiter  T  über- 
strichene  Fläche  gleich  l-ds  cm^]  durch  dieselbe  gehen  ^l-ds  Kraft- 
linien des  Feldes  hindurch.  Diese  ^l-ds  hinien  werden  bei  der  Be- 
wegung von  T  geschnitten  und  treten  aus  dem  Inneren  des  Stromkreises 
bei  der  Bewegung  im  Sinne  B  aus;  es  ist  also  dÄ-  =  ^l'ds  und 

P^i^l 35) 
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Die  ponderomotorische  Kraft,  mit  welcher  ein  gerad- 
liniges Stück  einer  Strombahn  von  der  Länge  l  in  einem  ho- 
mogenen Felde  von  der  Intensität  ^  bei  einer  Stromstärke 
von  i  Dekaampöre  ergriffen  wird,  ist  dem  Produkte  der  drei 
genannten  Grössen  gleich,  wenn  das  Leiterstück  senkrecht 
zu  den  Kraftlinien  des  Feldes  verläuft. 

Dieser  Satz  ist  für  die  Konstruktion  der  elektromagnetischen  Arbeitsmaschinen, 
der  Elektromotoren,  von  der  grössten  Wichtigkeit,  da  durch  ihn  die  Leistung 
dieser  Maschinen  bestimmt  ist 

Stehen  die  drei  genannten  Richtungen  nicht  senkrecht  zu  einander,  so  treten 
Projektionen,  also  Winkelbeziehungen  in  die  Formel  ein.  Bildet  die  Bewegungs- 
richtung da  mit  der  Kraftlinienrichtung  den  Winkel  ^,  so  ändert  sich  die  um- 
schlossene ELraftlinienzahl  bei  einer  Bewegung  des  Gleitstückes  von  dscjn  um 

dN  =  ^l-ds  sin  ^. 

Ist  ausserdem  das  geradlinige  Leiterstück  um  den  Winkel  e  gegen  die 
Kraftlinien  geneigt,  so  tritt  an  Stelle  von  l  das  Produkt  l  sin  s,  so  dass  der  all- 
gemeine Ausdruck  für  die  mechanische  Arbeit,  welche  von  den  Spannungen  im 
elektromagnetischen  Felde  an  einem  Leiter  verrichtet  wird,  gleich 

/.^  l-ds  sin  (t  sin  e 

und  dementsprechend  die  Kraft 

P  =  « .5  /  sin  ^  sin  e 35  a) 

ist. 
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Mehrachsige  Magnetkraftfelder  (Elektrodynamik). 

Wir  haben  bisher  nur  das  Feld  eines  einzelnen  galvanischen 
Stromes  betrachtet,  sowie  seine  Vereinigung  mit  den  Feldern  eines 
oder  mehrerer  Magnete.  Letztere  gab  zu  der  grossen  Gruppe  von 
Erscheinungen  Veranlassung,  die  man  unter  dem  Namen  „Elektro- 
magnetismus" zusammenfasst.  Wir  wollen  nun  die  Felder  betrachten, 
welche  dadurch  entstehen,  dass  gleichzeitig  zwei  oder  mehrere  Ströme 
vorhanden  sind.  Jeder  derselben  bildet  die  Achse  eines  ihm  eigen- 
tümlichen Magnetkraftliniensystems.  Der  Bau  des  Kraftfeldes  wird 
darum  von  mehreren  gleichzeitig  sich  geltend  machenden  Achsenrich- 
tungen beherrscht;  wir  sprechen  in  diesem  Sinne  von  „mehrachsigen 
Magnetfeldern". 

Das  konzentrische  Kraftliniensystem  eines  Stromes  war  vollkommen 
äquivalent  mit  einem  eigentlichen  Magnetkraftliniensystem.  Darum 
mussten  auch  Ströme  auf  Magnete  und  diese  auf  Stromträger  eine 
Wirkung  ausüben.  Für  diese  Wirkungen  muss  es  aber  auch  gleich- 
gültig sein,  ob  wir  die  Magnete  ihrerseits  wieder  durch  Stromkraft- 
liniensysteme, z.  B.  in  Foim  von  Solenoiden  oder  Spiralen,  ersetzen. 
Es  müssen  daher  auch  Ströme  auf  Ströme  wirken,  da  Magnete  auf 
Magnete  wirken.  Dies  ist  ein  Schluss,  den  schon  Amp^ibe  1820,  also 
unmittelbar  nach  Bekanntwerden  der  0ESTEDschen  Entdeckung  der 
Wechselwirkung  von  Strom  und  Magneten  zog.  Nach  den  damaligen 
Anschauungen  wurde  ein  Strom  durch  das  Fliessen  desjenigen  Etwas 
hervorgebracht,  welches  durch  Reiben  von  Körpern  sich  im  ruhenden 
Zustande  anzusammeln  schien,  der  sogenannten  Elektrizität.  Ampüre 
setzte  den  Wirkungen,  welche  die  geriebenen  Körper  mit  ihren  „ruhen- 
den Elektricitäten"  aufeinander  ausüben,  die  der  „strömenden  Elek- 
tricität'*  gegenüber  und  nannte  sie  „elektrodynamische",  erstere 
„elektrostatische"  Wirkungen,  wie  man  in  der  Mechanik  die  Be- 
wegungserscheinungen   in    der    Dynamik,    die    die    ßuhe    sichernden 
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Gleichgewichtsbedingungen  in  der  Statik  behandelt  Daher  hat  das 
ganze  Gebiet  den  Namen  der  „Elektrodynamik"  erhalten. 

Bei  zu  Grundelegung  des  Kraftlinienbegriifes  geht  dieses  Kapitel 
ganz  naturgemäss  aus  den  vorangehenden  hervor;  wir  ersetzen  einfach 
das  seither  neben  einem  achsialen  System  betrachtete  magnetische 
Kraftliniensystem  durch  ein  zweites,  einem  anderen  Träger  konachsiales 
System. 

A)   Elektrodynamische  Wechselwirkung  zweier  verschieden  gegen- 
einander orientierter  Stromträger. 

195.  Feld  zweier  gleichgerichteter  Parallelströme.  —  Wir  gehen 

von  dem  Kraftlinienbilde  aus  und  schliessen  aus  ihm  unmittelbar, 
welche  Erscheinungen  unter  gewissen  Bedingungen  eintreten  müssen. 
Gegeben  seien  zwei  geradlinige,  parallel  nebeneinander  in  nicht  zu 
grosser  Entfernung  verlaufende  Stromträger.  Jeder  sei  Kraftachse, 
d.  h.  in  bestimmtem,  und  zwar  zunächst  in  gleichem  Sinne  an  Pol- 
klemmen angeschlossen. 

Man  kann  denselben  Sti'om  verwenden,  indem  man  die  entgegengesetzten 
Enden  der  beiden  geraden  Paralleldrähte  mit  einem  metallischen  Zwischenstück 
verbindet,  welches  in  so  weitem  Bogen  herumgeführt  wird,  dass  es  den  betrachteten 
Teil  des  Feldes,  namentlich  den  Zwischenraum  zwischen  den  beiden  Parallelträgern, 
nicht  beeinflusst. 

Wir  stellen  die  Träger  vertikal  und  untersuchen  das  Bild  in  einer 
zu  ihrer  Längsrichtung  senkrechten,  horizontalen  Ebene.  Die  Strom- 
stärken in  beiden  Trägem  seien  gleich. 

Zu  den  Versuchen  verwenden  wir  wieder  den  in  §  145  näher  beschriebenen 
Apparat  Fig.  47.  Wir  hängen  neben  dem  ersten  Drahte  L^  noch  einen  gleich  be- 
schaffenen Leiter  L^  in  die  Nachbarrinnen  ein,  nachdem  wir  ihn  durch  eine  ent- 
sprechende benachbarte  Durchbohrung  in  dem  Brette  C  und  dem  Karton  P  hin- 
durchgesteckt haben.  Tauchen  wir  den  Draht  i/j ,  der  von  der  +  Klemme  K^ 
kommt,  in  die  linke  obere  Kinne  ein,  so  steigt  der  Strom  in  dem  linken  Leiter  L^ 
(vergl.  die  Nebenfigur)  hinunter.  In  die  linke  Kinne  des  unteren  Klotzes  E^  führen 
wir  das  Ende  R  des  Hilfsdrahtes;  sein  oberes  Ende  tauchen  wir  in  die  rechte 
Kinne  des  oberen  Klotzes  E^,  Dann  steigt  von  hier  der  Strom  in  dem  Nachbar- 
leiter L,  ebenfalls  hinunter;  in  die  rechte  Kinne  von  E^  tauchen  wir  H^,  welcher 
den  Strom  der  —  Klemme  K^  zufuhrt.  Beim  Umlegen  eines  vorgeschalteten  Kom- 
mutators steigt  derselbe  Strom  in  beiden  Drähten  in  die  Höhe. 

Dadurch,  dass  man  die  Drähte  durch  andere  Bohrungen  in  dem  Brette  C 
hindurchfuhrt,  kann  man  die  Kraftlinienbilder  bei  verschiedenen  gegenseitigen  Ab- 
ständen der  Träger  und  derselben  Stromstärke  hervorrufen. 

Sind  die  beiden  Stromträger  weit  voneinander  entfernt,  so  beein- 
flussen sich  ihre  Felder  fast  gar  nicht,  Fig.  85;  um  jeden  der  Quer- 
schnitte 8S  bilden  sich  kreisförmige  Stromkraftlinien  aus,  gerade  so, 
als   ob  der  zweite  Strom  gar  nicht  vorhanden  wäre.     Rücken  jedoch 

14* 
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die  beiden  Träger  einander  näher,  so  dass  die  beiden  achsialen  Felder 
in  die  gegenseitige  Wirkungssphäre  kommen,  so  wird  der  Verlauf  der 
Linien  ein  anderer,  Fig.  86. 

Jeder  der  beiden  Stromträger  5j  und  5j  bat  ftir  sich  ein  konzeu- 
trisches  Ringsystem  ausgebildet,  welches  in  unmittelbarster  Nähe  des 
Leiters  auch  ungestört  zur  Geltung  kommt,  abgesehen  von  den  leeren 
Stellen  ganz  im  Inneren,  in  denen  der  Veikürzungszug  längs  der  Kraft- 
linien so  stark  ist,  dass  die  in  ihnen  liegenden  Eisenteilchen  nach  der 
Leiter  Oberfläche  hingleiten.  Sind  die  Ströme  beide  absteigend,  so  gehen 
die  Kraftlinien  beider  Systeme  im  Uhrzeigersinne  um  S^  bezw.  S^. 
Zwischen  den  Trägern  treffen  ihre  Kraftlinienringe  im  entgegengesetzten 
Sinne,  in  den  entfernteren  Raurapunkten  mehr  und  mehr  gleichgerichtet 
aufeinander.  Nach  §§  88  und  123  heben  sich  zwischen  S^  und  S^ 
die  Wirkungen  beider  Systeme  mehr  oder  weniger  vollkommen  auf,  in 
den  äusseren  Feldteilen  verstärken  sie  sich  dagegen. 


Fig.  85.  Fig.  86. 

Es  entstehen  lemniscatenartig  sich  um  beide  Stromträger  schlin- 
gende Kurven.  Die  inneren  der  resultierenden  Linien  sind  an  der 
Seite  von  oben  und  unten  her  ziemlich  stark  eingedrückt.  Genau  in 
der  Mitte  zwischen  Sj  und  H^  berühren  sich  die  beiden  Kurventeile 
sogar  und  bilden  hier  einen  Doppelpunkt.  Innerhalb  derselben  sind  die 
Kraftlinien  getrennte  Ovale,  welche  sich  stark  in  der  Verbindungslinie 
iSj  S.^  gegeneinander  verlängern.  Erst  die  g&iw.  innen  gelegenen  Linien 
nähern  sich  immer  mehr  der  Kreisgestalt.  Weiter  nach  aussen  ver- 
lieren sie  ihre  Einbiegung  immer  mehr  und  bilden  scMiesslich  nur  noch 
verlängerte  Ovale  oder  ellipsen ähnliche  Formen.  In  grosser  Entfernung 
sind  beide  Felder  derart  miteinander  verschmolzen,  dass  man  sie  für 
das  Feld  eines  einzigen  Stromes  halten  könnte,  doch  ist  die  Feldstärke 
doppelt   so  gross. 

196.  Elektrodynamische  Wirkung  der  gleich  gerichteten  Parallel- 
strÖme    (Anziehung).   —    Die    Zugwirkungen    längs    der 
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Eraftlinien  Fig.  86  müssen  die  beiden  Stromträger  gegeneinander  zu 
bewegen  suchen.  Jeder  Eing  zieht  sich  wie  ein  über  beide  Drähte 
gespannter  Gummifaden  zusammen;  er  drückt  dadurch  auf  die  mehr 
nach  Innen  liegenden  Singe  und  diese  schliesslich  auf  die  innersten 
Ovale  und  Ereisringe.  Die  letzteren  liegen  aber  den  Stromträgem 
selbst  an  und  vermitteln  diesen  die  im  umgebenden  Medium  vorhandene 
Spannung^  so  dass  sie  gegeneinander  gedrängt  werden. 

„Gleichgerichtete  Parallelströme  ziehen  sich  an." 

Wir  wollen  diese  Ausdrucksweise  der  älteren  Theorien  der  Kürz» 
halber  beibehalten,  wiewohl  wir  den  Sitz  der  Erscheinung  ganz  in  den 
Aussenraum  der  Drähte  verlegen  und  sie  auf  Spannungen  im  Felde, 
auf  ein  Schieben  und  Drängen  der  Eraftlinien  zurückführen.  Die  an- 
gestrebten massenbewegenden,  „ponderomo torischen"  Wirkungen  sind 
in  Fig.  86  durch  zwei  gegeneinander  gekehrte  Pfeile  angedeutet. 

Das  gemeinsame  Feld  beider  Ströme  ist  der  Sitz  elektromagnetischer  Energie. 
Nicht  an  allen  Stellen  ist  die  Intensität  derselben,  die  Feldstärke  die  gleiche. 
Kompensieren  wir  die  bestehenden  Intensitätsunterschiede  durch  andere,  etwa 
durch  mechanische  Kräfte,  welche  die  Stromträger  in  ihrer  Lage  festhalten,  so  ge- 
schieht nichts.  Heben  wir  die  Kompensationen  auf,  indem  wir  die  Drähte  frei 
beweglich  machen,  so  tritt  das  genannte  „elektrodynamische"'  Phänomen  ein,  die 
Drähte  bewegen  sich  aufeinander  zu,  ein  Teil  der  elektromagnetischen  Feldenergie 
wandelt  sich  in  Bewegungsenergie  um. 

197.  Feld  zweier  entgegengesetzt  gerichteter  Parallelströme  und 
ilire  elelctrodynamisclie  Wechselwirkung  (Abstossung).  —  Wir  wollen 

jetzt  die  beiden  geradlinigen  in  kurzer  Entfernung  nebeneinander  parallel 
verlaufenden  Träger  zu  Achsen  von  zwei  entgegengesetzt  gerichteten 
gleich  starken  Stromfeldem  machen. 

Das  Kraftlinienbild  erhalten  wir  wieder  am  besten  an  dem  Apparate  Fig.  47. 
Wir  heben  die  Enden  B  R  des  Hilfedrahtes  aus  den  Quecksilberrinnen  heraus  und 
tauchen  etwa  H^  in  die  linke  obere  Rinne  {von  vorn  gesehen).  Dann  ist  das  von 
iT}  kommende  System  um  den  linken  Draht  herum  nach  unten  gekehrt.  Man  setzt 
den  Bügel  h  in  die  Rinnen  des  unteren  Klotzes  E^  ein;  der  Strom  steigt  dann  am 
rechten  Nachbardraht  empor  und  wird  durch  den  Draht  5^,  den  man  nach  oben 
hinauf  biegt,  vom  rechten  oberen  Quecksilbern äpfchen  aufgenommen  und  K^  zu- 
geführt. Beim  Kommutieren  bleiben  die  Richtungen  in  beiden  Trägem  einander 
entgegengesetzt. 

Fig.  87  stellt  das  Kraft linienbild  dar.  S^  und  Ä^  sind  die 
Querschnitte  der  beiden  Stromträger.  Geht  in  S^  ein  Strom  von  oben 
durch  die  Bildebene  hindurch  nach  unten,  so  verlaufen  seine  Kraft- 
linien uhrzeigermässig.  Alsdann  fliesst  der  andere  Strom  durch  S^  von 
unten  durch  die  Zeichnungsebene  nach  oben,  seine  Kraftlinien  laufen 
flir  den  Beschauer  in  einem  der  Uhrzeigerbewegung  entgegengesetzten 
Sinne.  So  kommen  in  der  Mitte  zwischen  S^  und  5^  Kraftlinien  neben- 
einander, weiche  die  gleiche  Richtung  haben.    Sie  vereinigen  sich,  ihre 
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Zvtg-  und  Di-ackwirkungen  addieren  sich.    Wir  erhalten  dicht  gedrängte 
Kraftröhren,  welche  einen  kr&ftigen  Druck  aufeinander  ausüben,  der  so 
stark  .ist,  dass  die  |linge  beider  Ströme  deutlich  aus  ihrer  konzenti'ischen 
Stellung  nach  aussen  verschoben  werden:  ZwiBchen  5j  und  Äj  sind  die 
Abstände  kleiner,  ausserhalb  der  Verbindungsstrecke  grösser,  als  wenn 
jedes    Kraftliniensystem    ungestört   für    sich    existieren    würde    {vergl. 
Fig.  48).     Dieser  Querdruck  treibt  die  beiden  Stromträger  auseinander, 
wie  die  beiden  nach  links  und  rechts 
gehenden,  in  das  Kraftlinienbild  ein- 
gezeichneten  Pfeile   andeuten.     Sind 
die  Stromträger  beweglich,  so  kommt 
diese  Feldspannnng  als  ponderomoto- 
riache  Wirkung  zum  Ausdruck:  „Die 
Stromträger    stossen    sich    ab." 
Wir  haben  hier  die,  von  der  in  §  196 
besprochenen     Wirkung     polar     ver- 
Fjg_  87.  schiedene ,     elektrodynamische     „ Ab- 

stossung". 
Man  stellt  die  in  S  195  und  19T  besprochenen  KrafCfeldBchnitte  wieder  her, 
nachdem  man  den  Strom  kommutiert  hat  und  überzeugt  aich  davon,  dase  die  Rich- 
tung der  Parallel »trüme  im  Räume  keinen  EinlluBB  hat,  sondern  dass  lediglich  die 
Gleichsinnigtteit  oder  der  entgegengesetzte  Sinn  der  Achsciirichtung  auf  die  Aus- 
gestaltung des  reEulticrenden  zweiachsigen  Feldes  von  Bedeutung  ist. 

198.  Elektrodynamische  Grund  versuche.  —  Die  aus  dem  Kraft- 
linien verlaufe  sich  ergebenden  pond eromotorischen  Wirkungen  werden 
sehr  leicht  an  einer  grossen  Reihe  von  Anordnungen,  von  denen  wir 
einige  typische  beschreiben,  demonstriert. 

a)  Ampcresches  Stativ.  Amf&re  setzte  Drahtrechtecke  auf 
Spitzen,  welche  in  kleine,  mit  Quecksilber  gefüllte  Näpfchen  tauchten. 
Leitet  man  diesen  den  Strom  zu,  und  nähert  man  einen  zweiten,  etwa 
in  einer  biegsamen  Leitungsschnur  fliessenden,  möglichst  gleich  starken 
Strom,  so  findet  Anziehung  bei  gleicher  Stromrichtung,  bei  Umkehr 
des  einen  oder  anderen  Stromes  Abstossung  statt. 

Um  sicli  von  den  bei  diesen  Versuchen  leicht  störenden  Einwirkungen  des 
Erdmagnetismus  frei  zu  machen,  verwendet  man  zweckmässig  ein  Doppehrechteck, 
d.  h.  einen  Leitungsdraht,  welcher  in  Form  von  zwei  nebeneinander  liegenden 
Rechtecken  gebogen  ist,  die  beide  in  entgegengesetztem  Sinne  vom  Strom  um- 
flossea  werden;  das  eine  entsendet  dann  ein  Kraftlinienbündel,  welches  dem  gleich 
starken  des  Nachbarrechteekes  gerade  entgegengesetzt  gerichtet  ist  Die  erd- 
magnetischc  Wirkung  auf  das  eine  wird  durch  die  auf  das  andere  gerade  auf- 
gehoben; das  Rechteck  ist  „astatisch".  Einer  der  beiden  Vertikal-  oder  HoriEontal- 
drähte,  an  dem  man  die  Stromrichtung  durch  einen  Pfeil  bezeichnet  hat,  dient 
dann  zur  Anstellung  des  elektrodynamischen  Versuches. 

b)  Schwebende  Spulen.     Sehr  zu  empfehlen  ist  es,  zwei  grosse 
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Spulen  aus  dickem  übersponnenen  Aluminiumdraht  mit  offenen,  leicht 
verfolgbaren  Windungen  an  je  zwei  Goldfäden  nebeneinander  aufzu- 
hängen. Jeder  wird  unter  Zwischenschaltung  je  eines  Kommutators  ein 
kräftiger  Strom  (4  bis  6  Ampere)  zugeleitet.  Laufen  die  Ströme  gleich- 
sinnig in  beiden  Spiralen  (die  Stromrichtung  wird  am  besten  durch 
angeheftete  Pfeile  kenntlich  gemacht),  so  ziehen  sie  sich  beim  Stroni- 
schluss  kräftig  an  und  haften  aneinander,  beim  Kommutieren  stossen 
sie  sich  ab. 

Einfluss  der  Permeabilität  des  Zwischenmediums.  Da 
die  ponderomotorischen  Wirkungen  von  dem  Kraftliniendrucke  herrühren, 
so  müssen  sie  in  verstärktem  Maasse  auftreten,  wenn  man  mehr  Kraft- 
linien im  Inneren  der  Spulen  sammelt. 

Versuch  68.  Während  die  von  zwei  gleich  starken,  aber  ent- 
gegengesetzt gerichteten  Strömen  durchflossenen  Spulen  sich  abstossen, 
schiebt  man  j^urch  ihr  Inneres  einen  dicken  runden  Stab  weichen  Eisens, 
ohne  dabei  an  sie  anzustossen:  Die  Divergenz  der  Fäden  nimmt  zu. 
Wenn  bei  gleich  gerichteten  Strömen  die  Aufhängepunkte  der  beiden 
Spulen  so  weit  voneinander  entfernt  sind,  dass  sich  die  Drahtwindungen 
nicht  berühren  können,  so  wird,  wenn  man  den  Eisenkern  einschiebt, 
die  Ablenkung  aus  der  Ruhelage  noch  erheblich  vergrössert,  so  dass 
einer  viel  stärkeren  Komponente  der  Schwere  das  Gleichgewicht  ge- 
halten wird. 

Die  anziehende  and  abstossende  Wirkung  der  beiden  Spulen  ergiebt  sich 
auch  mit  Eücksicht  darauf,  dass  jede  von  ihnen  stromdurchflossen  ein  Kraftlinien- 
bündel repräsentiert.  Man  stellt  zum  Vergleiche  das  Modell  Fig.  53  daneben. 
Der  Kraftlinienverlauf  lässt  erkennen,  dass  bei  gleich  gerichteten,  durch  Spulen 
mit  parallelen  Windungen  gesendeten  Strömen  ungleichnamige  Polaritäten  ein- 
ander zugekehrt  sind;  die  aus  der  einen  Spule  austretenden  Kraftlinien  werden 
also  unmittelbar  von  der  anderen  aufgenommen  (Anziehung),  bei  entgegen- 
gesetzter Stromrichtung  sind  in  beiden  gleichnamige  Polaritäten  einander  zu- 
gekehrt (AbstosBung). 

199.  Elektrodynamische  Wechselwirkung  der  einzelnen  Windungen 
derselben  Spirale  aufeinander.  —  Wir  sahen  bei  der  Betrachtung  des 
Kraftlinienverlaufes  durch  das  ofiFen  gewickelte  Solenoid  Fig.  73,  dass 
auch  die  einzelnen  Windungen  desselben  Stromträgers  in  der  Weise 
von  Kraftlinien  umschlungen  werden,  wie  die  beiden  Paralieldrähte 
S^  und  S^  der  Fig.  86,  da  sie  ja  ebenfalls  von  gleich  gerichteten  Strömen 
durchflössen  werden.  Wenn  auch  die  nächsten  Kraftlinien  sich  nur 
um  das  einzelne  Leiterstück  legen,  die  weiteren  Ringe  fliessen  schon 
mit  denen  der  Nachbarwindungen  zusammen.  Wie  bei  zwei  verschie- 
denen Parallelströmen  diese  Kraftlinien  die  beiden  Träger  gegeneinander 
ziehen,  so  müssen  auch  die  parallel  nebeneinander  liegenden,  in  der- 
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selben  Richtung  durchflossenen  Windungen  des  Solenoides  elektro- 
magnetisch einander  genähert  werden.  Die  ganze  Spirale  sucht  sich 
zu  verkürzen;  die  einzelnen  Windungen  scheinen  sich  anzuziehen. 
Dies  kommt  besonders  augenfällig  bei  der  sogenannten  ßoGETschen 
Spirale  zum  Ausdruck. 

Versuch  69.  Eine  lange,  aus  dünnem  Kupferdraht  möglichst 
dicht  in  einer  Lage  gewickelte  Spirale  wird  in  vertikaler  Sichtung  auf- 
gehängt und  unten  mit  einem  kleinen  Gewichte  beschwert.  Ihr  gerad- 
linig nach  unten  gebogenes  (amalgamiertes)  Ende  taucht  in  ein  Queck- 
silbernäpfchen ein.  Dieses  und  das  obere  Ende  der  Spirale  wird  an 
Polklemmen  angeschlossen.  Sowie  der  Strom  geschlossen  wird,  beginnt 
das  Aufeinanderdrücken  der  einzelnen  Windungen.  Da  die  oberste 
Windung  fest  ist,  werden  die  unteren  gehoben,  und  das  Ende  des 
Drahtes  wird  aus  dem  Quecksilber  gezogen.  Damit  ist  der  Strom 
unterbrochen;  die  Kraftlinien  und  ihr  Zug  verschwinden;  die  einzelnen 
Windungen  folgen  der  Schwere  und  das  Drahtende  taucht  wieder 
ein.  Von  neuem  beginnt  das  Stromphänomen  und  das  Zusammen- 
drücken der  Felder  u.  s.  f.  Es  entsteht  ein  kontinuierliches  Auf-  und 
Abwippen  des  Federendes,  begleitet  von  dem  rhythmischen  Geknatter 
lebhaft  glänzender  Oflfnungsfunken. 

200.    Einwirkung  verscliiedener  Teile  desselben  Stromträgers 

aufeinander.  —  Die  älteren  Theorien  suchten  alle  beobachteten  Wir- 
kungen zwischen  endlichen  Gebilden  auf  die  \Virkung  ihrer  Elemente 
zurückzufllhren.  So  zerlegte  man  sich  auch  die  Wirkung,  welche  aus- 
gedehnte Stromleiter  aufeinander  ausüben,  in  die  der  sogenannten 
Stromelemente,  schrieb  diesen  eine  bestimmte  gesetzmässige  Wechsel- 
w^irkung  zu  und  ging  zu  der  Wirkung  der  Stromträger  selbst  dann 
wieder  durch  Addition  (Integration)  dieser  „Elementarwirkungen"  über. 
Halten  wir  uns  an  die  in  der  Natur  uns  allein  entgegentretenden 
Wechselwirkungen  endlich  ausgedehnter  Gebilde  aufeinander,  so  liegt 
uns  ob,  gewisse  Versuche  von  unserem  Standpunkte  aus  zu  erklären, 
durch  welche  die  älteren  Theorien  solche  Wirkungen  einzelner  Elemente 
auf  die  übrigen  Teile  des  Stromes  zu  beweisen  suchten. 

Versuch  70.  (de  la  Rives  schwimmender  Bügel.)  In  ein 
Brett  sind  zwei  Rinnen  nebeneinander  mit  schmaler  Zwischenwand  ein- 
getieft, welche  mit  Quecksilber  gefüllt  werden.  Die  Rinnen  müssen  so 
breit  sein,  dass  der  Quecksilberspiegel  in  der  Mitte  frei  von  kapillarer 
Krümmung  ist.  Ihnen  wird  der  Strom  zugeführt.  Die  leitende  Ver- 
bindung wird  durch  einen  Kupferdrahtbügel  hergestellt,  der  mit  zwei 
langen  horizontalen  parallelen  Fortsätzen  auf  dem  Quecksilber  schwimmt. 
Der   ganze  Bügel   ist   mit  isolierendem  Siegellack  umkleidet,  nur  an 


Gekreuzte  Ströme.  217 

den  Enden  der  Fortsätze,  welche  nach  unten  umgebogen  sind,  liegt 
das  Kupfer  frei  am  Quecksilber.    Hier  findet  also  der  Stromzufluss  statt. 

Schliesst  man  den  Strom,  so  schwimmt  der  Bügel  voran, 
gleichgültig,  welche  Stromrichtung  man  einführt.  Es  scheint  also,  als 
ob  die  Stromteile  im  Bügel  auf  die  festliegenden  eine  abstossende  Wir- 
kung ausübten. 

Die  Erscheinung  erklärt  sich  aber  bei  unserer  Auffassung  aus  dem 
Querdruck  der  gesamten  durch  die  Leiterbahn  zusammengeschnürten 
Kraftlinien.  Jede  Strombahn  umschliesst  eine  nach  ihrer  Gestalt, 
Grösse,  Umgebung  und  Stromstärke  verschiedene  Menge  von  Kraft- 
linien §  155.  Diese  drängen  gegen  die  Leiterbahn  an,  vergl.  den  Ver- 
such 54  §  150.  Befindet  sich  in  dieser  irgendwo  eine  Stelle,  welche 
leicht  nachgiebt,  wie  hier  der  Bügel,  so  wird  diese  vom  KrafÜinien- 
druck  hinausgeschoben.  So  kann  der  Anschein  entstehen,  als  ob  dieses 
Leiterstück  von  den  anderen  abgestossen  würde. 

201.  Verhalten  gekreuzter  Ströme.  —  Verlaufen  die  Stromträger 
nicht  einander  parallel,  sondern  bilden  ihre  Richtungen  irgend  einen 
Winkel  miteinander,  so  ergiebt  sich  die  Wirkung  am  einfachsten,  wenn 
wir  den  Kraftlinien  verlauf  in  jedem  von  vier  Winkelräumen  betrachten, 
in  die  wir  uns  das  Feld  zerlegt  denken  können.  Die  geradlinigen 
Träger  gehen  im  allgemeinen  windschief  aneinander  vorüber.  Die  Linie 
ihres  kleinsten  Abstandes  steht  senki'echt  zu  beiden.  Durch  sie  und 
durch  je  einen  der  Träger  legen  wir  je  eine  Ebene;  dann  ist  das  Feld  in 
vier  Teile  geteilt.  Durch  die  Stromrichtungen  ist  in  jedem  die  Bichtung 
der  Kraftlinien  bestimmt.  Fassen  wir  weiter  ausserhalb  in  den  Winkel- 
räumen gelegene  Baumelemente  ins  Auge,  in  denen  die  Krafblinien-< 
Vereinigung  beider  Systeme  leichter  zu  übersehen  ist,  so  finden  wir, 
dass  diese  in  den  beiden  Räumen,  in  denen  die  Ströme  zu  dem  Kreu- 
zungspunkte hin  oder  von  ihnen  fort  gerichtet  sind,  ganz  ähnlich  wie 
die  entfernteren  Punkte  zweiachsiger  Felder  paralleler  gleich  gerich- 
teter Ströme  von  den  Linien  beider  Systeme  durchzogen  werden;  diese 
Teile  werden  also  gegeneinander  gedrängt.  Umgekehrt  durchsetzen 
die  Kraftlinien  beider  Träger  die  einzelnen  Punkte  der  beiden  anderen 
Winkelräume  ebenso,  wie  bei  entgegengesetzten  Parallelströmen  und 
drängen  die  begrenzenden  Trägerteile  voneinander  weg.  Der  Kraft- 
liniendruck sucht  diese  Winkelräume  also  zu  erweitern  und  unterstützt 
dadurch  die  Wirkung  in  den  beiden  anderen  Teilen  des  Feldes,  welche 
auf  Verkleinerung  hinstrebt.  Der  Gesamteffekt  ist  also  der,  dass 
die  gekreuzten  Träger  in  die  Parallelstellung  gedrängt 
werden. 
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Entsprechende  Vei-suche,  etwa  am  ÄMP^REschen  Stative,  bestätigen  diese  Fol- 
gerungen. So  erhalten  wir  anch  diese  Erscheinung  als  eine  Folgeerscheinung  des 
Kraftlinienverlaufes  ohne  Hinzunahme  von  Anziehungen  und  Abstossungen  der 
einzelnen  Stromträgerteile. 

202.  Senkrecht  gegeneinander  gerichtete  Ströme;  l(ontinuieriiche 
Rotation  eines  Stromträgers  unter  der  Wirl(ung  eines  anderen.  — 

Denken  wir  uns  einen  geradlinigen  Leiter,  etwa  eine  Quecksilber- 
rinne, in  die  von  oben  her  senkrecht  ein  anderer,  ebenfalls  geradliniger 
Stromteil  einmündet,  etwa  ein  in  die  Rinne  tauchender,  von  Strom- 
kraftlinien umschlossener  Kupferdraht.  Betrachten  wir  den  Kraftlinien- 
verlauf in  der  durch  beide  Trägerteile  gelegten  Ebene.  Die  »Kraft- 
linienringe stehen  senkrecht  zu  dieser  Ebene  und  senkrecht  zu  einander. 
In  dem  einen  Winkelraum  treten  sie  in  derselben  Richtung  durch  die 
betrachtete  Ebene  hindurch;  hier  verstärken  sie  sich  gegenseitig  und  zwar 
geschieht  dies  in  dem  Räume,  an  dessen  Grenze  der  eine  Strom  zum 
Kreuzungspunkt  hin-,  der  andere  von  ihm  fortgerichtet  ist;  wir  haben 
also  verstärkten  Kraftliniendinick.  Im  Nachbarraume,  an  dem  die 
Ströme  beide  vom  Kreuzungspunkte  ab  oder  beide  ihm  zufliessen, 
laufen  die  Kraftlinien  im  entgegengesetzten  Sinne  durch  die  betrachtete 
Ebene.  Hier  schwächen  sie  sich  gegenseitig,  das  Feld  weist  eine  Ver- 
minderung des  Querdruckes  auf.  Das  vertikale  Leiterstück  muss  also 
einen  Überdruck  in  seiner  Querrichtung  von  der  erstgenannten  Seite 
her  erfahren.  Ist  es  beweglich,  wie  der  Draht  in  der  Quecksilberrinne, 
so  wird  es  parallel  mit  sich  selbst  längs  des  anderen  Leiters 
hingeschoben  und  zwar  nach  der  Seite  hin,  wo  die  Ströme 
beide  in  Bezug  auf  den  gemeinsamen  Kreuzungspunkt  den- 
ßelben  Richtungssinn  aufweisen. 

Diesen  Querdruck  kann  man  leicht  dazu  verwenden,  lediglich 
unter  der  Wirkung  der  elektrodynamischen  Wechselwirkung,  eine  kon- 
tinuierliche Rotation  eines  Stromträgers  in  dem  Bereiche  eines  an- 
deren herbeizuführen,  wie  unter  der  Wirkung  feststehender  Magnet- 
felder: Ein  auf  einer  Spitze  drehbarer  Kupferbügel  taucht  mit  seinen 
beiden  vertikalen  Schenkeln  in  eine  kreisförmige  Quecksilberrinne,  durch 
die  ihm  in  allen  Stellungen  Strom  zugeführt  wird,  der  in  beiden 
Schenkeln  auf-  oder  absteigt.  Die  Ableitung  des  Stromes  erfolgt  durch 
die  Spitze.  Um  die  vertikalen  Schenkel  ist  in  einer  Horizontalebene 
ein  anderer  Stromkreis  am  besten  in  mehreren  Windungen  herumgelegt. 
Bei  der  Wirkung  beider  Felder  aufeinander  erfolgt  eine  kontinuierliche 
Rotation  des  Bügels  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  je  nach  der 
Stromrichtung. 

Die  Wirkung  in  der  von  uns  betrachteten  vertikalen  Tangential- 
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ebene  überwiegt  die  Wirkungen  der  weiter  weg  gelegenen,  gekrümmten 
Teile  der  Leiterbahnen. 

203.  Die  Intensität  der  eleiitrodynamischen  Wecliseiwiricung.  — 

In  jedem  Punkte  eines  mehrachsigen  Magnetfeldes  wird  die  Gesamt- 
wirkung durch  die  Wirkung  jedes  einzelnen  Stromträgers  bestimmt. 
Die  Feldstärke  eines  Stromsystems  ist  aber  an  jedem  seiner  Punkte 
proportional  der  Stromstärke  §  165.  In  dem  aus,  der  Superposition 
zweier  solcher  Felder  hervorgehenden  Magnetfelde  muss  die  Wirkung 
sowohl  der  Stromstärke  des  einen  wie  der  des  anderen  Stromes,  d.  h. 
dem  Produkte  der  beiden  Stromstärken,  proportional  sein.  Da  von 
der  Kraftlinienverteilung,  insbesondere  auch  ihrer  Zahl,  die  pondero- 
motorischen  Wirkungen  abhängen,  welche  die  Stromträger  in  dem  ge- 
meinsamen Felde  erfahren,  so  muss  auch  diese  von  dem  Produkte 
der  Stromintensitäten,  oder  bei  gleichen  Stromstärken  von  dem  Qua- 
drate derselben  bestimmt  sein. 

W.  Weber  hat  die  Richtigkeit  dieser  Folgerung  durch  sehr  sorg- 
fältige Versuche  mit  Stromrollen,  von  denen  die  eine  bifilar  aufgehängt 
war,  bestätigt  (Bifilar-Elektrodynamometer). 

B)   Elektrodynamische  Induktionsflussdiagramme. 

Die  in  §  172  besprochenen  Diagramme  einachsiger  Magnetfelder 
gestatten  uns,  sie  mit  gleichartigen  Diagrammen  zu  kombinieren,  wie 
wir  früher  die  Diagramme  mehrerer  magnetischer  Felder  zu  neuen 
Bildern  vereinigten.  Wir  erhalten  so  die  Bilder  mehrachsiger  oder 
elektrodynamischer  Felder. 

204.  Kombination  von  Diagrammen  zweier  Iconzentrisclier  Kraft- 

iinienfelder.  —  Durch  Übereinand erlagern  der  Diagramme,  die  wir 
nach  §  172  für  jeden  einzelnen  Sti^m  zeichnen,  erhalten  wir  die  Kraft- 
linienverteilung für  das  Feld  zweier  paralleler,  gleich-  oder  entgegen- 
gesetzt gerichteter  Ströme.  Die  Betrachtungen,  welche  dazu  führen, 
sind  ganz  analog  denen,  die  früher  aus  unipolaren  Feldern  die  bi- 
polaren ableiten  liessen.  Sie  führen  auf  die  folgende  Regel.  Man 
zeichnet  in  einer  zur  Kraftachse  senkrechten  Ebene  um  den  Durch- 
stosspunkt  eines  jeden  Stromes  das  Kraftlinienbild  (die  Permeabilität 
des  Feldmediums  sei  gleich  1);  dann  hat  man  in  den  entstehenden 
rautenförmigen  Figuren  bei  gleich  gerichteten  Strömen,  bei  denen  also 
auch  die  Kraftlinien  in  demselben  Sinne  um  die  Achsen  gehen,  die  Dia- 
gonalen wie  in  Figg.  89  und  90,  Tafel  II  zu  zeichnen,  bei  entgegen- 
gesetzt verlaufenden  Strömen,  also  auch  bei  umgekehrtem  Eichtungs- 
sinne  der  Kraftlinien  die  Diagonalen  Figg.  91  und  92. 
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Im  ersteren  Falle  erhält  man  die  gesonderten  Eraftlinienringe  in 
der  unmittelbaren  Umgebung  der  Achsen  A^  und  A^^,  welche  durch 
Lemniskaten  zu  allmählich  immer  mehr  kreisähiilichen  Figuren  über- 
gehen, *  entsprechend  dem  Feilichtbilde  Fig.  86;  im  zweiten  die  ge- 
sonderten Kraftlinienringe,  welche  sich  nie  vereinigen,  sondern  sich 
gegenseitig  voneinander  wegdrängen,  also  Figuren,  wie  sie  das  Eisen- 
feilichtbild Fig.  87  zeigte. 

Dase  diese  Diagonalregel  richtig  ist,  erkennt  man,  wenn  man  sich  an  die 
Eigenschaft  der  einachsigen  Felddiagramme  erinnert,  dass  die  Feldstärke  in  jedem 
Punkte  umgekehrt  proportional  dem  Abstände  der  benachbarten  Kraftlinien  ist 
(vergl.   j^   173).      Sind  in  Fig.   88  r/   und  r/'  zwei  im  Abstände  a^   aufeinander 

folgende  Kraftlinien  des  einen  Systems  ^,,  r,'  und  r,'' 
zwei  im  Abstände  a,  aufeinanderfolgende  Kraftlinien 
des  anderen  Systems,  und  haben  wir  es  mit  gleich  ge- 
richteten Strömen  zu  thun  (die  etwa  von  oben  herab 
durch  die  Zeichnungsebene  hindurch ti'eteu),  so  sind  auch 
die  Kraftlinien  gleich  gerichtet  (im  genannten  Falle  im 
Uhrzeigersinne).  Wir  können  (bei  hinreichend  engem 
Kraft  liniennetz)  die  Kraftlinienpaare  innerhalb  ihrer 
Durchkreuzungsfigur  annähernd  als  geradlinig  und  diese 
Figur  selbst  als  Parallelogramm  betrachten.  Die  im 
Feldpunkte  P  angreifenden  Kräfte,  welche  von  dem 
Fig.  8S.  einen  und  dem  anderen  Felde  herrühren,  seien  durch  die 

Strecken  ^^  und  ^2  dargestellt;  sie  tangieren  im  Punkte  P 
die  Kreise  r,'  und  r./'.  Ist  das  Parallelogramm  klein,  so  fallen  die  Seiten  s^ 
und  3^  sehr  nahe  mit  den  Anfängen  der  Strecken  .f)i  und  ^^  zusammen. 

Nach  §  173   verhalten  sich  diese  Strecken  umgekehrt  wie  die  Abstände  der 
zugehörigen  Kraftlinienpaare,  es  ist  also 

_    1        1    _ 

Wegen  der  Ähnlichkeit  der  entsprechenden  Dreiecke  verhalten  sich  aber 
weiter  diese  Abstände  wie  die  Parallelogrammseiten  a^ia^  —  9^\s^^  folglich  geht 
die  Resultierende  der  Kräfte  durch  den  dem  Punkte  P  gegenüberliegenden  Eck- 
punkt des  Parallelogrammes.  • 

Dass  auch  hier  der  Abstand  aufeinander  folgender  resultierender  Kraftlinien- 
paare der  Feldstärke  des  kombinierten  Feldes  umgekehrt  proportional  ist,  ergiebt 
sich  durch  ganz  ähnliche  Schlüsse  wie  in  §  88  für  die  kombinierten  Magnetfelder. 
Das  Zeichnen  der  Kraftlinien  können  wir  bei  den  beiden  aus  der  Kombination 
zweier  einachsiger  Felder  hervorgehenden  Feldern  auch  nach  der  folgenden  Regel 
ausführen: 

Denken  wir  uns  die  Kreise  der  beiden  zu  Grunde  gelegten  einfachen  Felder 
derart  numeriert,  dass  den  innersten  Kreisen  mit  den  Radien  r^  —  \  der  Index 
j?  =  0,  den  folgenden  der  Index  jo  =  1  u.  s.  w.  zukommt,  so  ist  eine  beliebige 
Kraftlinie,  etwa  mit  dem  Index  m  des  einen  Systems  mit  einer  anderen,  etwa  der 
mit  dem  Index  n  des  anderen  Systems  zu  kombinieren.  Es  ist  nach  §  172  r«  =  e™/'2», 
r„  =  e^ß^.  Sind  die  beiden  Felder  gleichsinnig,  so  gehen  wir  von  dem  Punkte  P, 
Fig.  88,  auf  dem  7w**°  Kreise  des  einen  Systems  zu  dem  nächst  äusseren,  dem 
VI  + 1**"  Kreise  desselben  Systems,  von  dem  n**°  Kreise  des  anderen  aber  zu  dem 
nächst  inneren,  dem  w  —  l  **°  Kreise  u.  s.  f.  über.    Wir  verbinden  also  den  einen  Eck- 
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punkt  P  mit  demjenigen,  bei  dem  die  Summe  der  Indices  wieder  den  gleichen  Wert 
m  +  n  hat.  Jede  der  resultierenden  Kraftlinien  zweier  gleichsinniger  einachsiger 
Felder  ist  also  durch  einen  bestimmten  Wert  der  Inflicessumme  w  +  n  ausgezeichnet. 
Die  Linien  des  resultierenden  Feldes  zweier  entgegengesetzt  gerichteter  Achsen 
werden  erhalten,  wenn  wir  von  irgend  einem  Punkte  (r„,  r„)  auf  beiden  Ring- 
systemen zu  Linien  mit  höheren  oder  niederen  Indices  übergehen,  so  dass  für  alle 
Punkte  derselben  Linie  immer  die  Differenz  m  —  n  denselben  Wert  beibehält. 
Die  einzelnen  Individuen  dieser  Linienschaar  sind  also  durch  die  verschiedenen 
Ziffernwerte  der  Zahl  m  —  n  ausgezeichnet. 

205.    Eigenschaften  der  zweiachsigen  Kraflflussdiagramme.  — 

Aus  der  Konstruktion  geht  hervor,  dass  jedes  der  Diagramme  Fig.  89 
bis  92  Tafel  II  die  Eigenschaft  hat,  dass  zwischen  je  zwei  Linien  der 
Induktionsfluss  1  oder  bei  einem  Medium  von  der  Permeabilität  ju  =  1 
auch  der  Kraftfluss  1  hindurchgeht.  Wir  haben  uns  über  der  Zeichen- 
ebene dabei  eine  zweite  Ebene  im  Abstände  von  1  cm  parallel  gelegt  zu 
denken,  welche  die  Kraftflusskanäle  nach  oben  zu  begrenzt.  Wie  bei 
den  früher  betrachteten  kombinierten  Magnetfeldern  können  wir  auch 
hier  aus  dem  Abstände  je  zweier  Linien  die  Feldstärke  an  der  be- 
treifenden Stelle  des  Feldes  unmittelbar  entnehmen.  Tragen  wir  dem 
Maasstabe  Rechnung,  in  dem  bei  gegebener  Stromstärke  in  Dekaampere 
die  Längeneinheit  im  Diagramm  erscheint,  so  ist  die  Feldstärke  gleich 
dem  Reciproken  der  Centimeterzahl  des  gemessenen  Abstandes. 

a)  Diagramme  gleich  gerichteter  Parallelströme.  Fig.  89 
und  Fig.  90.  Letzteres  stellt  den  inneren  Teil  eines  anderen,  aber  gleich- 
artigen Kraftliniensystems  in  vergrössertem  Maassstabe  dar.  Die  Pfeile 
bei  den  Trägem  A^^  A^  sollen  die  Gleichsinnigkeit  der  Grundfelder  an- 
deuten. Bei  diesen  Bildern  tritt  die  Eigentümlichkeit  des  Kraftlinien- 
verlaufes noch  viel  deutlicher  hervor,  als  bei  dem  direkten  Feilichtbild 
Fig.  86,  welches  namentlich  in  seinen  centralen  Partien  nie  recht  klar 
zu  erhalten  ist.  Man  erkennt,  wie  die  inneren  Kraftlinien  sich  zu 
Ovalen  verlängert  haben,  die  sich  mit  ihren  Spitzen  immer  mehr  ein- 
ander nähern.  Die  Einbiegung  der  ineinander  verschmolzenen  Linien 
sowie  die  immer  mehr  der  Kreisgestalt  sich  wieder  nähernden  der 
ferneren  Linien  bilden  die  charakteristischen  Züge  des  Bildes. 

Für  jede  Linie  ist  nach  den  Ausführungen  des  vorigen  Paragraphen:  r^y^tn  — 

W  +  M 

e  =Kon8t.     Linien  dieser  Gleichung  nennt  man  ,,Lemniskaten'^     Wie  die 

Konstruktion  und  die  eben  erhaltene  Gleichung  zeigt,  sind  die  einzelnen  Punkte 
jeder  Linie  dadurch  ausgezeichnet,  dass  das  Produkt  ihrer  Abstände  von  zwei 
festen  Punkten  A^  und  A^  denselben  Wert  hat. 

b)  Diagramm  entgegengesetzt  gerichteter  Parallelströme. 
Fig.  91  lässt  den  Kraftlinienverlauf  in  einem  weiteren  Bereiche  er- 
kennen, Fig.  92  stellt  in  vergrössertem  Maassstabe  den  inneren  Teil 
des  Feldes  dar.     Die  resultierenden  Linien  werden  wiederum  Kreise. 
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die  Mittelpunkte  derselben  schieben  sich  aber  auf  der  Linie  A^  A^ 
immer  weiter  hinaus.  Die  die  Figur  in  zwei  symmetrische  Hälften 
teilende  geradlinige  mittlere  Kraftlinie  k^.nn  als  eine  Linie  gelten, 
welche  einem  Kreise  mit  unendlich  grossem  Radius  angehört.  Jede 
andere  Linie  trifiFt  die  Linie  A^  A^  in  einem  dem  Träger  näheren  Punkte 
im  Zwischenfelde  und  in  einem  demselben  Träger  ferneren  Punkte  des 
Aussenfeides. 

In  der  Mitte  zwischen  beiden  Drähten  verlaufen  die  Kraftlinien 
viel  enger  aneinander  gedrängt;  in  der  Figur  ist  z.  B.  die  Feldstärke 
im  Verhältniss  von  1/0,26  cm  (Abstand  zweier  Kraftlinien  im  einfachen 
Felde)  zu  1/0,13  cm  (Abstand  im  kombinierten  Felde),  d.  h.  im  Ver- 
hältniss 1  !  2  vergrössert 

Für  diese  Linien  ist  immer 


m  —  n 

m 


=  g    2  *     =  Konst. 

Linien  solcher  Gleichungen  bilden  in  ihrer  Gesamtheit  ein  sogenanntes  „Kreis- 
büschel**. Die  Verbindungslinie  der  Achsenpunkte  Ä^  A^  wird  von  jedem  Kreise 
„harmonisch"  geteilt. 

Zu  empfehlen  ist  die  Konstruktion  der  Kraftlinien  für  ungleich 
starke  Ströme,  welche  genau  in  derselben  Weise,  wie  es  hier  für  gleich 
starke  geschehen  ist,  durchgeführt  werden  kann.  Maxwell,  dem  wir 
diese  und  ähnliche  Konstruktionen  verdanken,  hat  femer  die  Kraftlinien 
um  viele  Paralleldrähte  herum  gezeichnet,  welche  zu  einem  Gitter  ver- 
einigt sind. 

206.  Diagramm  einer  Stromschleife  mit  inliegender  Magnetnadel.— 

Wie  die  einachsigen  Felddiagramrae ,  so  kann  man  auch  die  mehr- 
achsigen wieder  mit  Magnet felddiagrammen  kombinieren  und  so  zur 
konstruktiven  Darstellung  von  Fällen  fortschreiten,  welche  einer  rech- 
nerischen Behandlung  Schwierigkeiten  entgegenstellen  würden.  Als 
Beispiele  wählen  wir  den  praktisch  besonders  wichtigen  Fall,  bei 
welchem  in  dem  Zwischenfelde  zweier  Achsen  eine  Magnetnadel  um 
ihren  Mittelpunkt  in  einer  zu  den  Achsen  senkrechten  Ebene  drehbar 
aufgestellt  ist.  Wir  könnten  zwei  von  gleich  starken  Stromfeldern 
im  entgegengesetzten  Sinne  begleitete  Parallelträger  wählen.  Das 
Bild  weicht  aber  nicht  wesentlich  von  dem  ab,  welches  wir  erhalten, 
wenn  wir  denselben  Strom  durch  einen  schleifenförmig  gebogenen  Leiter 
senden,  und  in  der  Mitte  der  Schleife  die  Magnetnadel  aufstellen. 
Da  dieser  Fall  bei  der  Tangentenbussole  Verwendung  findet,  so  wollen 
wir  ihn  hier  zu  Grunde  legen.  Wir  denken  uns  durch  die  Zeichen- 
ebene der  Fig.  93  bei  ä  eine  Stromachse  heraustreten,  über  die 
Papierebene   von   rechts   nach   links   gehen  und  bei  A  wieder   hinab- 
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steigen  und  konstruieren  um  Ä  und  A  die  konzentrischen  Kraftlinien. 
Ziehen  wir  die  Diagonalen  durch  Schnittpunkte,  welche  gleichen  Diffe- 
renzen in  den  Indices  der  Einglinien  entsprechen,  so  erhalten  wir  das 

der  Fig.  50  entsprechende  Diagramm  {Feilichtbild  Fig.  51). 

In  der  Mitte  zwischen  zwei  parallelen  geradlinigen  Trägem  Ton  entgegen- 
gesetzt gerichteten  Strömen  von  i  Dekaampere  Stärke  ist  die  Feldstärke  2  •  2t:a/2  ^Sija, 
wenn  a  der  Abstand  der  Träger  ist.  Biegen  wir  den  Träger  desselben  Stromes 
zu  einer  Schleife  vom  Durchmesser  a  zusammen,  so  drängen  wir  von  oben  und 
unten  her  mehr  Kraftlinien  in  die  Zeichenebene  hinein.  Nach  §  165  beträgt  die 
Feldstärke  in  der  Mitte  derselben  Schleife  beim  Strome  i  ^nija.  Wir  müssen 
unsere  Diagramme  also  für  eine  Sti'omstärke  von  nj2  i  Dekaampöre  zeichnen,  um 
ein  möglichst  zutreffendes  Bild  des  Kraftlinienverlaufes  im  Inneren  der  Schleife 
des  Achsenfeldes  bei  der  Stromstärke  i  zu  erhalten,  wenn  dieses  Bild  den  Ver- 
lauf des  Kraftflusses  durch  eine  von  diesem  Strome  durchflossene  Tangenten- 
bussole wenigstens  in  den  mittleren  Partien  im  richtigen  Grössenverhältnisse  ver- 
anschaulichen soll. 

In  die  Verbindungslinie  Ä  Ä  legen  wir  symmetrisch  zur  Mitte  die 
beiden  Pole  *  =  —  8/4 it  und  n=  +  8/4 n  Polstärkeeinheiten,  so  dass 
sie  einen  Kraftfluss  gleich  8  Einheiten  aufnehmen,  bezw.  produzieren. 
Wir  erhalten  das  resultierende  Feld,  wenn  wir  die  vorher  gezeichneten 
Linien  des  zweiachsigen  Feldes  mit  den  von  s  und  n  ausgehenden  acht 
geraden  Linien  verbinden,  wobei  wir  auf  die  Richtung  der  Kraftlinien 
zu  achten  haben.  Wir  sehen,  dass  acht  von  den  durch  die  einzelnen 
Schnittpunkte  gezogenen  Linien  nach  s  hineinlaufen  und  acht  aus  n 
heraustreten  und  mit  den  Linien  des  zweiachsigen  Feldes  verschmelzen. 
Wir  erhalten  so  ein  Diagramm,  welches  dem  Feilichtbilde  Fig.  61  ent- 
spricht. Der  Zug  der  Kraftlinien  lenkt  die  Magnetnadel  in  dem  Sinne 
der  Daumenregel  ab. 

Wenn  man  noch  das  homogene  Feld  des  Erdmagnetismus  in 
der  Richtung  Ä  nach  Ä'  überlagert  §  91,  so  hat  man  alle  an  der 
Tangentenbussole  zusammenwirkenden  magnetischen  Kräfte  zur  Dar- 
stellung gebracht. 


Tu£T. 
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Wir  haben  im  II.  Abschnitte  die  Eigenschaften  des  konachsialen 
magnetischen  Kraftfeldes  untersucht  und  dasselbe  mit  den  Feldern  von 
Dauermagneten  in  die  verschiedensten  wechselseitigen  Beziehungen  ge- 
bracht Dabei  sahen  wir  jenes  Feld,  den  sog.  „galvanischen  Strom" 
als  gegeben  an.  Jetzt  wollen  wir  zeigen,  wie  solche  Felder  erhalten 
werden.  Wir  gehen  dabei  wiederum  von  rein  magnetischen  Erschei- 
nungen aus  und  gelangen  so  direkt  zu  denjenigen  Methoden  der  Strom- 
erzeugung, welche  am  unmittelbarsten  verständlich  sind,  da  bei  ihnen 
die  ineinander  verwandelten  Energieformen  durch  rein  geometrische 
Beziehungen  bestimmt  werden  können.  Nur  die  mechanischen  und 
elektromagnetischen  Energieformen  treten  ins  Spiel,  deren  Werte  wir 
im  Vorhergehenden  anzugeben  gelernt  haben ;  thermische  und  chemische 
Energieen  können  wir  ganz  ausserhalb  des  Rahmens  unserer  Betrach- 
tungen lassen.  Dazu  gesellt  sich  der  Vorteil,  dass  wir  mit  der  in  der 
Praxis  wichtigsten  Methode  der  Erzeugung  starker  Ströme  zuerst  ver- 
traut werden. 


IT)' 
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Das  Schneiden  der  Kraftlinien. 

(Bechte-Handregel,  ZeigerBtrom,  GegenaeigerBtrom.) 

Wie  überall,  so  stellen  wir  auch  bei  der  Beschreibung  der  In- 
duktionserscheinungen das  Experimentelle  voran  und  führen  eine  Beihe 
von  Versuchen  aus,  welche  gewissermaassen  die  Grunderscheinungen 
des  ganzen  Gebietes  darstellen.  In  demselben  wird  die  Wichtigkeit 
des  Kraftlinienbegriffes  in  seiner  ganzen  Tragweite  hervortreten,  denn 
es  zeigt  sich,  dass  der  Verlauf  der  magnetischen  und  elektromagneti- 
schen Kraftlinien  in  erster  Linie  für  die  Erzeugung  von  galvanischen 
Strömen  in  geschlossenen  Leitern  maassgebend  ist. 

Der  Kraftlinienverlauf  bildet  das  einzige  Mittel,  die  mannigfaltigen  hier  zu 
behandelnden  Phänomene  in  ein  einfaches  Gesetz  zusammenzufassen  und  aus  diesem 
wiederum  abzuleiten;  die  darauf  bezüglichen  Bilder  und  Modelle  der  vorhergehenden 
Abschnitte  werden  demgemäss  auch  in  diesem  und  den  folgenden  Kapiteln  eine 
grosse  Rolle  spielen. 

Wie  wir  bei  den  magnetischen  Kraftlinien  an  jeder  Stelle  ausser 
der  Bichtung  und  dem  Eichtungssinn  die  Stärke  des  Feldes  zu  unter- 
scheiden hatten,  so  werden  wir  auch  hier  diese  Begriffselemente  in  den 
Induktionserscheinungen,  die  von  ihnen  abhängen,  wiederfinden.  Wir 
unterwerfen  sie  gesondert  der  Betrachtung,  indem  wir  in  diesem  Kapitel 
zunächst  nur  die  qualitativen  Momente,  vornehmlich  die  Gesetze  des 
Richtungssinnes  der  neuen  Phänomene  verfolgen  und  erst  später  die 
durch  die  Kraftliniendichte  bestimmten  quantitativen  Beziehungen  be- 
sprechen. 

Diese  letzteren  sind  von  energetischen  Betrachtungen  nicht  zu  trennen  und 
sollen  im  folgenden  Kapitel  behandelt  werden.  Die  qualitativen  Erscheinungen 
sind  so  mannigfaltig,  dass  wir  nur  besonders  charakteristische  Typen  herausgreifen 
und  beschreiben  werden. 

207.  Grundversuch.  —  Wir  wollen  an  einem  einfachen  Versuche 
für  einen  möglichst  übersichtlichen  Fall  die  zuerst  von  Fabaday  ent- 
deckte Grunderscheinung  unseres  neuen  Gebietes  erläutern.     Derselbe 
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bildet   ein  Gegenstück  zu  den  in  §  187  besprochenen  Versuchen  mit 
beweglichem  Gleitstück. 

Versuch  71.  Ein  grosser  Hufeisenmagnet  oder  ein  Magnetmagazin 
wird  auf  einem  Holzklotz  so  festgelegt,  dass  die  Polenden  frei  über  die 
Unterlage  hinausragen  und  ein  Pol  vertikal  über  dem  anderen  liegt, 
die  Kraftlinien  also  vertikal  von  unten  nach  oben  oder  umgekehrt  in 
dem  nahezu  homogenen  Teile  zwischen  beiden  Polen  (§  26)  verlaufen. 
Vor  diesem  Magneten  wird  auf  dem  Tische  eine  Drahtschleife  aus  bieg- 
samer, mit  Isolierscliicht  umkleideter  Leitungsschnur  so  befestigt,  dass 
sie  leicht  zwischen  die  Magnetschenkel  hineingezogen  werden  kann. 

Ihr  vorderes  Ende  bildet  demnach  gewissermaassen  ein  bei  allen  Bewegungen 
mit  den  übrigen  Teilen  der  Schnur  metallisch  verbunden  bleibendes  Grleitstück 
(§  187). 

Die  Befestigung  der  Schnur  muss  eine  solche  sein,  dass  Erschütte- 
rungen beim  Herein-  und  Herausziehen  des  Schleifenendes  aus  dem 
Magnetfelde  nicht  auf  die  übrigen  Teile  der  Leitung  übertragen  werden ; 
die  Enden  sind  an  ein  nur  eine  einzige  Drahtwindung  enthaltendes 
Galvanoskop  (§  161)  oder  einen  Multiplikator  mit  astatischem  Nadel- 
paar (§  176)  aber  nur  wenigen,  offen  liegenden  Drahtwindungen  an- 
geschlossen, so  dass,  wenn  ein  Strom  durch  die  Leitungsschnur  und 
die  Windungen  des  Instrumentes  geht,  die  Nadel  bezw.  das  Nadelpaar 
abgelenkt  wird. 

Damit  die  Nadelausschläge  weithin  deutlich  sichtbar  sind,  werden  die  Pol- 
enden der  oberen  Nadel  mit  einer  roten  bezw.  blauen  Papierfaline  bezeichnet, 
eventuell  wird  das  Instrument  mit  einem  Spiegel  versehen  und  dadurch  zur  Pro- 
jektion geeignet  gemacht.  Der  durch  eine  Linse  auf  den  Spiegel  konzentrierte 
Lichtkegel  einer  hellen  Lampe  wird  von  ihm  auf  eine  Skala  geworfen,  auf  der 
ein  reelles  Bild  der  Lichtquelle  erzeugt  wird. 

Man  bewegt  die  Drahtschleife  so  zwischen  den  Magnetschenkeln 
hin  und  her,  dass  die  Kraftlinien  von  ihrem  oberen  horizontalen  Teile 
quer  durchschnitten  werden;  die  Nadel  des  eingeschalteten  stromanzei- 
genden Instrumentes  wird  in  eine  schwingende  Bewegung  versetzt 

Man  steigert  die  Amplitude  dieser  Schwingungen,  wenn  man  jedesmal  beim 
Durchgang  der  Nadel  durch  die  Grleichgewichtslage  die  entsprechende  Bewegung 
mit  dem  beweglichen  LeiterteUe  vornimmt  und  dadurch  jede  Schwingung  gerade 
in  dem  Augenblicke  durch  einen  neuen  Impuls  verstärkt,  wenn  er  die  Nadel 
in  der  günstigsten  Stellung,  dem  Drahte  am  nächsten,  antrifft  („Multiplikations- 
verftihren"). 

Bei  der  Bewegung  eines  einem  geschlossenen  Leiterkreise 
angehörenden  Metallstückes  in  einem  Magnetfelde  wird  in 
dem  Kreise  ein  galvanischer  Strom  erzeugt.  Man  nennt  den 
Vorgang  nach  Faräday  „Induktion"  und  sagt:  Durch  die  Bewegung 
wird  ein  Strom  „induziert"  oder  ein  „Induktionsstrora"  geweckt. 
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In  dem  festliegenden  Magneten  und  dem  durcb  sein  Feld  sich  bewegenden 
Leiterstücke  haben  wir  das  einfachste  Bild  dessen  vor  uns,  was  wir  die  „Strom- 
quelle^^ eines  achsialen  Kraftliniensystems  genannt  haben.  Die  an  die  Enden  der 
Drahtschleife  angesetzten  Klemmen  sind  die  „Polklemmen".    Teil  I,  p.  137. 

So  lange  der  Leiter  relativ  zu  den  Kraftlinien  des  Feldes  ruht, 
wird  kein  Strom  induziert.  Die  Bewegung  ist  also  ein  wesentliches 
Bestimmungsstück  des  Vorganges. 

208.  Die  Rechte-Handregel.  —  Fassen  wir  bei  dem  vorigen  Ver- 
suche am  Galvanoskope  den  Richtungssinn  der  Kraftlinien  des  durch 
die  Bewegung  in  dem  Drahtkreise  erzeugten  und  die  Magnetnadel  ab- 
lenkenden Stromes  ins  Auge,  so  lässt  uns  die  Anwendung  der  Daumen- 
regel (§  160)  etwa  auf  die  oberen  Teile  der  Windungen  und  auf  die 
nach  ihrer  Polarität  gekennzeichnete  Nadel  die  Sichtung  des  Induk- 
tionsstromes in  jedem  Falle  leicht  feststellen. 

Die  Nadel  zeigt,  dass  sich  mit  der  Bewegung  auch  die  Richtung 
des  induzierten  Stromes  umkehrt.  Drehen  wir  den  Hufeisenmagneten 
um,  so  wird  bei  derselben  Bewegungsrichtung  des  Leiters  jetzt  ein 
Induktionsstrom  im  umgekehrten  Sinne  erzeugt  Wie  früher  (§  187 
und  188)  veranschaulichen  wir  eine  derartige  Doppelsymmetrie  dreier 
zu  einander  senkrechter  Richtungselemente  (Vektoren)  durch  die  drei 
ersten  ausgestreckten  Finger  einer  Hand.  Wir  behalten  auch  hier 
wieder  die  Bezeichnungen:  Kraftlinienrichtung  =  Zeigefinger,  Stromrich- 
timg =  Mittelfinger,  Bewegungsrichtung  =  Daumen  bei  und  erkennen 
aus  allen  vier  Kombinationen,  in  denen  der  Grundversuch  71  aus- 
führbar ist,  dass  die  Beziehung  der  genannten  drei  gerichteten  Elemente 
unserer  Erscheinung  zu  einander  jetzt  durch  die  drei  Finger  der 
rechten  Hand  ausgedrückt  wird. 

Wir  stellen  somit  der  in  §  188  formulierten  Regel,  welche  den 
Sinn  des  Bewegungsantriebes  beschreibt,  den  ein  gegebener  Strom  in 
einem  feststehenden  Magnetfelde  erfährt,  die  zweite  „FLEMii^Gsche 
Dreifingerregel"  für  die  Induktion  eines  Stromes  bei  Bewegung  eines 
zunächst  stromlosen  Leiters  durch  ein  ruhendes  Magnetfeld  gegenüber: 

Halten  wir  den  Zeigefinger  der  rechten  Hand  in  die  Rich- 
tung der  Kraftlinien  eines  festliegenden  Magnetfeldes  und 
bewegen  wir  einen  Leiter  in  der  Richtung  des  Daumens  der- 
selben Hand  quer  zur  Kraftlinienrichtung  vorwärts,  so  wird 
in  diesem  ein  galvanischer  Strom  induziert,  dessen  Richtung 
der  des  Mittelfingers  folgt  („Rechte-Handregel"). 

Wie  sich  aus  der  Linken-Handregel  alle  Erscheinungen  des  Elektro- 
magnetismus ableiten  lassen,  so  umfasst  die  Rechte-Handregel  die  Ge- 
samtheitaller Induktionserscheinungen,  soweit  derenRichtuugsbeziehungen 
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zwischen  Entstehungsursacheii  (Kraftfeld  und  Bewegung)  und  Folgen 
(induzierter  Strom)  in  Betracht  kommen. 

Man  hat  die  luduktionäregel  noch  in  yerschiedene  andere  Formen  gebracht, 
von  denen  nur  die  folgende  hervorgehoben  sei,  welche  mit  der  oben  gegebenen 
Form  in  leicht  ersichtlichem  Zusammenhange  steht. 

„Legt  man  die  rechte  Hand  so  auf  den  Leiter,  dass  die  Kraftlinien  durch 
die  Hand  von  Handflfiche  zu  Handrücken  hindurchgehen  und  der  Daumen  in  die 
Kichtung  der  Bewegung  gehalten  wird,  so  zeigen  die  ausgestreckten  Finger  in  die 
Kichtung  des  induzierten  Stromes." 

Diese  „Daumenregel"  stellt  sich  der  in  §  160  gegebenen  an  die  Seite.  Der 
Gegensatz  liegt  darin^  da^s  bei  jener  das  Magnetfeld  und  sein  Träger  bewegt  wird 
und  der  Strom  festliegt,  hier  dagegen  der  Stromträger  sich  bewegt  und  das  Magnet- 
feld ruhend  gedacht  ist.  Die  eine  Kegel  zieht  in  der  That  die  andere  unmittelbar 
nach  dem  Satze  von  actio  und  reactio  nach  sich. 

209.  Kombination  beider  Handregeln:  die  „Lenzscbe  Regel".  — 

Um  den  Gegensatz  der  Wechselwirkung  zwischen  Strom  und  Magneten 
(ponderomotorischer  Antrieb  des  Leiters  bei  feststehendem  Felde)  einer- 
seits und  der  Erzeugung  von  Strömen  durch  Induktion  bei  Bewegung 
ihrer  Träger  durch  magnetische  Kraftfelder  hindurch  andererseits  mög- 
lichst klar  hervortreten  zu  lassen,  stellen  wir  die  beiden  folgenden 
Parallelvei'suche  an. 

Versuch  72  a.  Ein  Hufeisenmagnetmagazin  üHj  Fig.  94,  wird 
so  befestigt,  dass  die  Pole  N  und  8  vertikal  übereinander  liegen. 
Zwischen  sie  wird  ein  breiter  Streifen 
s  aus  dickem  Aluminiumblech  ge- 
hängt, der  mit  seinen  Enden  an 
oben  befestigte  Goldbänder  b^  und  b^ 
von  ca.  1  m  Länge  dadurch  leitend 
angeschlossen  ist,  dass  die  Streifen- 
enden um  die  unteren  Enden  der 
Goldbänder  gebogen  und  an  diese 
festgedrückt  wurden.  Man  führt  s 
durch  die  Bänder  unter  Zwischen- 
schaltung eines  Kommutators  (I, 
p.  144  unten)  einen  Strom  von  einer 
beliebigen  Quelle  aus  zu,  dessen 
Richtung  man  an  dem  beweglichen 
Aluminiumstreifen  durch  (rote)  Pfeile 

bezeichnet 

Die  Entfernung  des  Streifens  von  der  indifferenten  Biegungszone  des  Magnet- 
niiigazins  bietet  ein  bequemes  Mittel  zur  Beschreibung  der  Lage  dos  Bügels.  Wir 
können  sie  als  sog.  Koordinate  oder  als  Parameter  der  Lage  benutzen  (§  137  und 
144);  daher  bezeichnen  wir  sie  mit  p. 

Beim  Stromschluss   wird   der  Streifen  kräftig  aus  seiner  Ruhelage  nach  der 


Ji 
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einen  oder  anderen  Richtung  herausgestossen.  (Elektromagnetische  Wechselwir- 
kung: Linke-Handregel.)  Dadurch  wird  der  Parameter  p  entweder  vermehrt  oder 
vermindert.  Sowie  die  Stromstärke  sich  ändert,  etwa  von  0  bis  zu  *  Ampere  an- 
steigend, ändert  sich  p  um  einen  bestimmten  Betrag  dp  im  einen  oder  anderen 
Sinne.  Die  Grösse  dieser  Veränderung  dp  hängt  von  der  Stärke  des  Stromes  und 
der  des  Feldes  ab.  Bei  der  Bewegung  um  dp  beschreibt  der  Schwerpunkt  des 
Aluminiumstreifens  nicht  genau  eine  gerade  Linie,  er  wird  etwas  gehoben,  da  er 
sich,  streng  genommen,  auf  dem  Mantel  eines  horizontal  liegenden  Cyliuders  mit 
einer  durch  die  Aufhängepunkte  gehenden  Achse  bewegt.  Gleichgewicht  tritt  ein, 
wenn  die  rücktreibende  Komponente  der  Schwere  gleich  der  entgegenwirkenden 
pond eromotorischen  Kraft  der  elektromagnetischen  Wechselwirkung  gewortlen  ist. 
Die  Wirkung  des  Stromfeldes  auf  das  Magnetfeld  hält  einem  Teile  der  Schwere 
dos  Stromträgers  das  Gleichgewicht. 

Dieser  Versuch  entspricht  vollkommen  der  Versuchsgruppe  des  §  187  mit 
dem  Gleitstücke. 

Versuch  72b.  Die  Stromquelle  wird  ab-  und  an  ihre  Stelle  ein 
empiindliches  (Projektion8-)Galvanometer  angeschaltet,  für  das  die  einer 
bestimmten  Ausschlagsrichtung  zugehörige  Stromrichtung  vorher  fest- 
gestellt worden  ist.  Man  bewegt  den  Aluminiumstreifen  in  dem  Felde 
des  Hufeisenmagneten  hin  und  her.  Bei  jeder  Bewegung  zeigt  das 
Galvanometer  einen  Strom  von  bestimmter  Richtung  an  (Induktions- 
wirkung: Rechte-Handregel). 

Andern  wir  den  Lagenparameter  p,  so  tritt  ein  Strom  auf,  d.  h.  während  der 
Veränderung  wächst  die  Stromstärke  vom  Werte  0  bis  zu  einem  bestimmten 
anderen  Wert«  an. 

Vergleichen  wir  in  jedem  Falle  die  zur  Bewegung  gehörige  Strom- 
richtung  mit  den  entsprechenden  der  vorigen  Versuche,  so  finden  wir, 
dass  die  Richtung  des  durch  eine  bestimmte  Bewegung  induzierten 
Stromes  immer  gerade  die  umgekehrte  von  der  desjenigen  Stromes  ist, 
der  bei  dem  Versuche  72  a  dieselbe  Bewegung  erzeugte.  Alle  Einzel- 
fälle beider  Erscheinungsgrupi)en  ordnen  sich  demnach  der  folgenden 
R^gel  unter: 

Durch  die  Bewegung  eines  Leiters  in  einem  magnetischen 
Kraftfelde  wird  immer  ein  Strom  von  solcher  Richtung  in- 
duziert, dass  er  elektromagnetisch  auf  das  Feld  zurück- 
wirkend, gerade  die  umgekehrte  Bewegung  hervorrufen  würde 
(Lenz). 

Diese  Rückwirkung  kann  man  direkt  nachweisen: 

Versuch  72  c.  Zwischen  die  Polschuhe  eines  kräftigen  Elektro- 
magneten hängt  man  eine  dicke  massive  Kupferscheibe  an  zwei  Faden- 
paaren so  auf,  dass  sie  in  einer  Ebene,  welche  durch  die  Mitte  des 
Feldes  senkrecht  zu  den  Kraftlinien  geht,  schwingen  kann,  ohne  dass 
sie  dabei  eine  Drehung  auszuführen  vermag.  Ist  kein  magnetisches 
Kraftfeld  vorhanden,   so  werden  die  Pendelschwingungen  der  Scheibe 
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nur  durch  den  Luftwiderstand  und  die  Reibung  an  der  Aufhängung  und 
zwar  sehr  langsam  gedämpft.  Erregt  man  aber  den  Elektromagneten 
durch  Schliessen  des  ihn  speisenden  Stromes,  so  wird  die  Kupferscheibe 
plötzlich  gehemmt,  sie  bewegt  sich  wie  in  einem  zähen  Medium  und 
kommt  nach  wenigen  kleinen  Ausschlägen  ganz  zur  Ruhe.  Sie  setzt 
dem  (schnellen)  Herausbringen  aus  dieser  Ruhelage  einen  fühlbaren 
Widerstand  entgegen. 

In  der  Metallmasse  werden  beim  Durchschneiden  der  Feldkraftliuien  Ströme 
nach  der  Rechten-Handregel  induziert;  diese  wirken  nach  der  Linken-Handrcgel 
auf  das  feststehende  Feld  derartig  zurück,  dass  ein  Widerstand  gegen  die  erzeu- 
genden Bewegungen  geweckt  wird.  Mau  verwendet  diese  Wirkung  z.  B.,  um  die 
Schwingungen  einer  Magnetnadel  schnell  zur  Euhe  zu  bringen:  „Dämpfung'*. 
Aus  diesem  Grunde  waren  die  Magnete  der  Galvanometer,  wie  in  §  177  erwähnt 
wurde,  mit  Kupferhtilsen  umgeben.  Oft  stören  die  in  den  bewegten  Metallmassen 
induzierten  Ströme  („Wirbel-  oder  FoucAULT-Ströme");  am  sie  zu  schwächen,  zer- 
teilt man  die  Metall(Eisen-)keme  durch  Schnitte  oder  setzt  sie  aus  dünneu,  von- 
einander isolierten  Lamellen  oder  Drähten  zusammen.  — 

Bei  den  Handregeln  kommt  diese  Gegensätzlichkeit  durch  die  geometrische 
Thatsache  der  Symmetrie  unserer  beiden  Hände  zum  Ausdruck.  Legen  wir  Zeige- 
und  Mittelfinger  beider  Hände  aneinander,  so  weisen  die  dazu  senkrecht  aus- 
gestreckten Daumen  nach  entgegengesetzten  Richtungen.  Die  beiden  Erschoinungs- 
gruppen  stehen  sich  also  wie  Spiegelbilder  einander  gegenüber. 

Das  LENzsche  Gesetz  lehrt  eine  eigentümliche  Reciprocitäts- 
beziehung  zwischen  elektromagnetischen  und  Induktions-Erscheinungen 
kennen,  von  der  sich  zeigen  lässt,  dass  sie  für  Bewegungssysteme  cha- 
rakteristisch ist,  in  denen  in  sich  zurücklaufende,  d.  h.  cyklische  Be- 
wegungen §  136 — 144  vorkommen. 

210.  Mechanisches  Analogen  des  Induktionsvorganges.  —  Wir 

haben  in  §  189  ein  mechanisches  Bild  der  elektromagnetischen  Wechsel- 
wirkung von  Strom-  und  Magnetkraftfeldem  entworfen,  indem  wir  von 
der  HELMHOLTZ-MAXWELLschen  Anschauung  ausgingen,  dass  längs  der 
Kraftlinien  gyroskopische,  in  sich  zurücklaufende,  wirbelartige  oder 
cyklische  Bewegungen  vor  sich  gingen,  die  zwar  an  sich  „verborgen" 
sind,  aber  doch  mit  ihrer  Energie  den  Energieinhalt  der  genannten 
Felder  ausmachen  (Kapitel  7).  Bei  dem  Versuche,  die  Induktions- 
erscheinungen in  weitere  Begriflfselemente  aufzulösen  und  so  zu  sagen 
in  ihren  „Mechanismus"  tiefer  einzudringen,  werden  wir  in  sehr  be- 
merkenswerter Weise  wiederum  auf  analoge  Beziehungen  bei  mechani- 
schen Systemen  mit  solchen  in  sich  zurücklaufenden  Kreiselbewegungen 
hingewiesen.  Da  wir  oft  auf  diese  nahe  Beziehung  zurückkommen 
werden,  so  möge  schon  hier  ein  solch  einfaches  mechanisches  Beispiel 
zum  Vergleiche  herangezogen  werden. 

Kreisel  in  Cardanischer  Aufhängung  (Gyroskop).  Fig.  95. 
In  dem  feststehenden  vertikalen  Singe  R  dreht  sich  um  eine  vertikale 
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Achse  der  Ring  Tj  und  in  diesem  um  eine  horizontale  der  kleinere  Eing  Tg. 

In  diesem  ist  senkrecht  zu  seiner  eigenen  horizontalen  ümdrehungsachse 

die  Rotationsachse  eines  homogenen,  abgeplatteten  Umdrehungskörpers 

K  gelagert,   an    dem   die  mit  einem  kurzen  Stift  s  versehene  Rolle  u 

befestigt  ist    Wird  um  u  eine  Schnur,  die  mit  einer  Schleife  am  Ende 

an  8  festgehängt  ist,  geschlungen,  so  kann  Ä^  durch  Abziehen  derselben 

in  sehr  schnelle  Rotation  versetzt  werden. 

Versuch  73.  Durch  das  Aufziehen  des  Kreisels  erhält  man  ein  mecha- 
nisches System  mit  einer  cyklischen  Bewegung,  von  welcher  man  aber  fast  nichts 
diickt  bemerkt:  sie  ist  in  hohem  Grade  eine  „verborgene  Bewegung^^ 

Drücken  wir  den  King  r,  an  einer  Seite  voran,  etwa  so,  dass  der  spitze 
AVinkel  zwischen  ihm  und  dem  feststehenden  Ringe  H  vergrössert  wird,  so  hebt 

sich  der  Ring  r^  mit  einer  Hälfte.  Wenn  wir 
jetzt  umgekehrt  an  dieser  Hälfte  den  Ring  i\  er- 
fassen und  die  hebende  Bewegung  unsererseits 
ausfuhren ,  so  geht  der  Ring  r,  zurück,  der  vorher 
betrachtete  Winkel -zwischen  ihm  und  dem  Ringe  R 
vermindert  sich. 

Jeder  Änderung  der  einen  Grösse  entspricht 
eine  „reciproke"  der  anderen;  beide  Erschei- 
nungsgruppen stehen  wie  Spiegelbilder  einander 
gegenüber. 

Auf  die  tiefere  dynamische  Bedeutung  dieser 
Analogie  mit  der  LENZschcn  Regel  kommen  wir 
erst  später  zu  sprechen.  Nur  muss  schon  hier 
hrr^^orgchoben  werden,  dass  in  Bezug  auf  das 
LENzsche  Gesetz  §  209  noch  insofern  ein  Unter- 
schied besteht,  als  wir  hier  bei  dem  Gyroskop 
offenbar  die  reciproken  Änderungen  zweier  langsam 
sich  verändernder  Koordinaten  p^  und  p,  (der 
Grossen  der  beiden  Winkel  §  144)  herbeifuhren 
und  nicht  in  den  Verlauf  der  cyklischen  Bewegung 
selbst  eingreifen,  um  etwa  (direkt)  ihre  cyklische  Geschwindigkeit  q  zu  ändern.  Da 
aber  nach  §  171  die  Stromstärke  i  der  cyklischen  Geschwindigkeit  q  parallel  steht, 
80  ist  die  Erzeugung  eines  Induktionsstromes  identisch  mit  einer  Änderung  der 
cyklischen  Geschwindigkeit  q  des  supponierten  Bewegungssystems.  Das  LsNzsche 
Gesetz  bezieht  sich  also  auf  eine  Reciprocität  in  dem  Verhalten  der  cyklischen 
Geschwindigkeit  und  eines  langsam  veränderlichen  Parameters,  des  Lagenpara- 
moters  p  §  209. 

Auf  Analoga  aus  der  Theorie  der  mechanischen  Cykelbewegungen ,  welche 
»ich  auch  hierin  an  die  Induktionserscheinungen  anschliessen,  werden  wir  erst 
später  eingehen. 

211.  Induktionswirkungen  in  einer  Leiterschleife  mit  GleitstQck.  — 

Bisher  wurde  nur  ein  kleiner  Teil  einer  Strombahn  zum  Schnitt  mit 
den  Feldkraftlinien  gebracht.  Um  den  Übergang  zu  den  in  ausgedehn- 
teren Teilen  eines  geschlossenen  Leiterkreises,  in  beliebig  gestalteten 
Leiterschleifen,  Spulen  und  Spiralen  induzierten  Strömen  herzustellen, 
gehen   wir   von   einer  im  homogenen  Magnetfelde  befindlichen  ebenen 
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Leiterschleife  auB,  deren  eine  Seite  wir  beweglich  machen.  Am  besten 
geben  wir  der  Schleife  rechteckige  Gestalt,  lassen  zwei  Seiten  aus  ver- 
tikalen Höhren,  die  mit  Quecksilber  gefüllt  sind,  bestehen  und  verwenden 
als  GFleitetück  einen  Bügel,  der  mit  seinen  Enden  in  das  Quecksilber 
taucht  Die  Kraftlinien  mögen  senkrecht  zur  Ebene  der  Schleife 
verlaufen. 

Eine  auch  ftlr  die  spfiteren  BetraclitungRn  geeignete  Anordnung  zeigt  Fig.  9G 
in  der  Vorder-,  Fig.  97  in  der  Seitun ansiclit  limcli  Wegnahme  eines  Klaguet- 
schcnkele).  Auf  ein  kräftiges,  äua  mehreren  Lamellen  bestehendeH  Hufeiscnmagnet- 
ningaiin  HB,  welcties  dureh  ein  aue  horizontalen  Bri-tterii  und  vertikalen  TrHg<^m  T 
bestehendes  Gestell  (vergl.  aueli  Fig.  101)  in  \'ertikaler  Stellung  gehalten  wii-d, 
werden  eiaeme  Polsehuhe  von  dem  aus  Fig.  96  ersichtlichen  Proiil  aufgesetzt.  Dii; 
Innenseiten  dieser  Schuhe  sind  eben  abgeflacht  und  gegeneinander  vorgerückt,  so 
dass  zwischen    ihnen    ein  starkes  homogenes  Feld  entsteht    In  dieses  ragen  diu 


Enden  zweier  je  zweimal  rechtwinklig  umgebogener,  mit  Qnci-kulber  gefüllter 
Glasröhren  r,  und  r,  hinein,  deren  vertikale  innere  Enden  dureh  das  Brett  B^B, 
gesteckt  und  in  diesem  befestigt  sind.  Die  äusseren  Enden  sind  □fipfeheufSnnig 
erweitert;  hier  werden  die  ZuleitungsdrShte  eingehängt.  Das  Gleitstück  ist  der 
BQgel  B,  der  mit  seineu  vertikal  naeb  unten  gebogenen  amatgamierten  Enden  in 
die  Quecksilbersäulen  eintaucht  und  dadurch  den  metallischen  Schiusa  in  der  recht- 
eckigen Leiterschleife  herstellt.  Dieser  BUgel  wird  an  die  in  der  Figur  9G  nur 
echcmatiscb  skizzii-rte,  mSglicbst  eisenfreie  Wage  mit  den  Schalen  IF,  W^,  dem 
Ralki'iiarme  A  A ,  dem  Zeiger  Z  und  der  Skala  6'  gehSngt  Ein  kleines  Über- 
gewicht in  der  linken  WagBchale  JF,  halt  dem  Bügel  B  das  Gleichgewicht  {Da 
die  in  das  Quecksilber  tauchenden  Enden  einen  Auftrieb  erfahren ,  miiss  dnaseihe 
etwa«  kleiner  als  das  Bügelgewicbt  sein.) 
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Vorversuch.  Wir  sesden  durch  die  Leiterschteife  r^Br^  in 
Fig.  97  einen  Strom,  welcher  diese  in  Fig.  97  von  vom  (also  in  der 
Richtung  der  Kraftlinien)  gesehen  dem  Uhrzeigersinne  entgegengesetzt 
durchläuft,  der  also  gegen  die  in  die  Figur  97  eingezeichneten  Pfeile 
gerichtet  ist  und  in  dem  Bügel  £  nach  links  läuft.  Dann  wird  B 
der  Linken-Handregel  entsprechend  (§  188)  heruntergezogen. 

Wir  legen  in  die  Unke  Wagachale  W^  so  lange  Gewichte,  bis  der 
ponderomotorischen  Zugkraft  am  Hügel  B  gerade  das  GTleicbgewicht 
gehalten  wird. 

Hat  der  Strom  eine  Stärke  von  i  E.M.StromeiDhoiten  (-lO  t  Ampere 
!^  167),  so  ist  hierzn  nach  §  194  eine  Kraft  1'  =  i^t  Dync  erforderlicli  (^  die 
Stärke  des  homügeiiuu  Fuldca  zwiachen  duo  Polüchubcn  X  aud  .S  des  Hufeiecn- 
magDutmagaziDS  H  H  und  /  die  LKuge  des  Bügels  B  in  CcDtimetcm),  d.  h.  das  Ge- 
wicht von  P/981  gr. 

Versuch  74.  Die  in  r^r^  eintauchenden  Drähte  werden  von 
der  Stromquelle  abgenommen  und  an  ein  empfindliches  Qslvanometer 
angeschlossen.  Die  rechte  Wag- 
schale lf\  wird  dadurch  her- 
untergedrückt, dasB  wir  in  sie 
ein  beliebiges  Übergewicht  legen. 
Während  der  Bewegung  des 
Bügeb  macht  sich  ein  loduk- 
tionsstrom  bemerkbar,  der  nach 
der  Rechten-Handregel  in  dem 
sinkenden  Bügel  nach  rechts 
verläuft  (entsprechend  demLsNZ- 
schen  Gesetze).  Dadurch  wird 
in  dem  ganzen  geschlossenen 
Leiterkreise  ein  Strom  hervor- 
gerufen, welcher  in  der  in  das 
Magnetfeld  tauchenden  Leiter- 
f>ig_  97_  schleife  uhrzeigermässig  gerichtet 

ist,  d.h.  in  allen  einzelnen  Teilen 
so,  wie  es  die  Pfeile  in  der  Fig.  97  andeuten.  Die  Zahl  der  von  der 
Schleife  umschlossenen  FeldkraftUnien  des  Magneten  vermindert  sich 
dabei. 

Versuch  75.  In  die  Wagschale  B^  wird  ein  Übergewicht  ge- 
legt; die  Schale  f^^  und  damit  der  Bügel  B  wird  gehoben,  die  Zahl 
der  von  der  Schleife  umschlossenen  Feldkraftlinien  vermehrt  sich.  In 
dem  Gleitstück  wird  ein  nach  links  gerichteter  Strom  indoziert  und 
damit  die  ganze  Leiterschleife  von  einem  dem  Uhrzeigersinne  entgegen- 
gesetzt gerichteten  Induktionsstrome  umflossen. 


Die  MAXwCLLBcbe  Kegel. 
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212.  Direkte  und  inverse  Ströme.  —  Die  beiden  vorigen  Versuche 
zeigen,  wie  man  in  einer  Leiterschleife  und  damit  in  einem  geschlos- 
senen Leiterkreise  überhaupt  Induktionsströme  von  dem  einen  oder 
anderen  Bichtungssinne  dadurch  induzieren  kann,  dass  man  mit  einem 
Teile  der  Schleife  die  Kraftlinien  eines  Feldes  in  dieser  oder  jener 
Richtung  durchschneidet  Die  Stromrichtung  in  dem  ganzen  Kreise 
ist  durch  diejenige  im  Gleitstück  vollkommen  bestimmt  Zwei  Fälle 
sind  möglich.  BUcken  wir  in  dem  Sinne  der  Feld^aftlinien  auf  die 
Leiterschleife,  so  kann  der  Strom  im  Sinne  der  Uhrzeigerbewegung 
(Versuch  74)  oder  dieser  Bewegung  entgegen  gerichtet  sein  (Versuch  75). 
Man  nennt  einen  im  Sinne  der  Uhrzeigerbewegung  umlaufenden  Strom 
einen  „direkten"  oder  „Zeigerstrom",  den  entgegengesetzten  einen 
„inversen"  oder  „Gegenzeigerstrom".  Lnmer  ist  vorausgesetzt,  dass 
man  den  Leiterkreis  in  der  Richtung  der  durch  ihn  hindurchgehenden 
Kraftlinien  des  Magnetfeldes  betrachtet,  in  dem  der  Kreis  oder  ein 
schleifenartiger  Teil  desselben  liegt 


Fig.  98. 


213.  Die  Maxwellsche  Regel.  —  Wenden  wir  die  Rechte-Hand- 
regel auf  das  obere  stark  ausgezeichnete  beweglich  gedachte  Leiterstück 
der  rechteckigen  Schleifen  Fig.  98  an,  so  ergeben  sich  bei  Bewegungen 
desselben  im  Sinne  der  vertikalen  Pfeile  die  in  die  Figur  eingezeich- 
neten Richtungen  des  Induktionsstromes.  Dabei  ist  angenommen, 
dass  die  Kraftlinien  von  vom  durch  die  Zeichenebene  nach  hinten 
verlaufen,  vor  dieser  also  der  iV-,  hinter  ihr  der  iSrPol  des  Feld- 
magneten liegt 

Im  ersten  Falle  wird  ein  direkter  Strom  induziert;  durch  die  Be- 
wegung wird  die  Zahl  der  umschlossenen  Feldkraftlinien  vermindert. 
Im  zweiten  erweitert  sich  die  Leiterschleife,  die  umschlossene  Kraft- 
linienzahl nimmt  zu,  der  induzierte  Strom  ist  ein  iuverser. 
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Dasselbe  findet  statt,  wenn  irgend  eine  andere  als  die  obere  Seite 
der  Schleife  bewegt  wird;  das  Gesagte  gilt  ako  ganz  allgemein. 

Wird  durch  irgend  einen  Vorgang  innerhalb  einer  Leiter- 
schleife die  Kraftlinienzahl  vermindert,  so  wird  ein  direkter, 
wird  sie  vermehrt,  ein  inverser  Strom  induziert  (MAXWBLLsche 
Eegel). 

Diese  Regel  gilt  für  jede  beliebige  Leiterbahn,  da  man  sich  dieselbe  immer 
aus  kurzen  geradlinigen  Stücken  zusammengesetzt  denken  kann. 

214.  Prinzip  der  Summation  der  Induictionswiricungen.  —  Bringen 

wir  gleichzeitig  zwei  Stellen  desselben  Leiterkreises  im  gleichen  Sinne 
mit  Kraftlinien  zum  Schnitt,  so  addieren  sich  die  stromerzeugenden 
Wirkungen. 

Würden  wir  bei  dem  Versuche  75  anstatt  nur  den  Bügel  B  nach  oben  zu 
Leben,  ^gleichzeitig  auch  die  beiden  seitlichen  Leiterteile  nach  aussen  und  die 
untere  Begrenzung  nach  unten  verschieben,  so  würden  wir  die  gesamte  Induktions- 
wirkung erheblich  steigern,  da  jede  Einzel  Wirkung  für  sich  schon  einen  inversen 
Strom  zu  erzeugen  strebt.  Durch  jede  einzelne  Bewegung  wird  aber  auch  die  von 
dem  Rechteck  umschlossene  Kraftlinienzahl  vermehrt.  Führen  wir  alle  diese  Be- 
wegungen gleichzeitig  aus,  so  müssen  sich  ihre  Wirkungen  addieren. 

Denken  wir  uns  einen  Leiterkreis  aus  vier 
gegeneinander  verschiebbaren  Gleitstücken  be- 
stehend Fig.  99  und  wenden  wir  die  Eechte- 
Handregel  bei  beiden  Eechtecken  auf  jede 
Seite  an,  so  werden  in  jeder  gleichsinnig  um- 
laufende Ströme  induziert  Qehen  die  Kraft- 
linien von  vorn  nach  rückwärts  durch  die 
Zeichenebene  hindurch,  so  giebt  die  nach 
innen  gerichtete  Bewegung  einen  direkten, 
die  nach  aussen  gerichtete  einen  inversen  Strom.  Dies  entspricht  voll- 
kommen der  MAXWELLschen  Eegel,  denn  im  ersten  Falle  vermindert, 
im  zweiten  vermehrt  sich  die  Kraftlinienzahl  im  Inneren. 

215.  Induktion  durch  Lagenveränderung  einer  Leiterschleife  im 

Magnetfelde.  —  Wir  hatten  im  vorigen  Paragraphen,  um  einen  In- 
duktionsstrom zu  erhalten,  die  KrafÜinienzahl  innerhalb  einer  Schleife 
durch  Variation  ihres  Flächeninhaltes  vermindert  oder  vermehrt  Das- 
selbe wird  erreicht,  wenn  wir  die  Schleife  selbst  unverändert  lassen 
und  nur  ihre  Lage  zu  einem  Magneten  variieren,  d.  h.  sie  von  einem 
Magneten  entfernen  oder  ihm  nähern  oder  umgekehrt  den  Magneten  relativ 
von  ihr  fort  oder  zu  ihr  hin  bewegen.  Wird  z.  B.  ein  Stabmagnet  senk- 
recht gegen  eine  ebene  Leiterschleife  bewegt,  und  ?war  mit  dem  Nord- 
pol, von  dem  aus  die  Kraftlininien  divergieren,  voran,  so  gehen  immer  mehr 
Linien  durch  das  Innere  der  Schleife  hindurch  (vergl.  das  ModeU  Fig.  40). 


Fig.  99. 


Induktions  Wirkungen  in  Achsen  schleifen.  2B9 

Während  yorher  eine  grosse  Anzahl  der  Linien  ausserhalb  der  Schleife 
vorbeiging,  schneiden  sie  jetzt  beim  Nähern  des  Magneten  einzeln  die 
Drahtbahn  nnd  vermehren  dadurch  gleichzeitig  die  von  der  Schleife 
umschlossene  Kraftlinienzahl.  Beim  Entfernen  des  Stabes  tritt  dem- 
gemäss  eine  Verminderung  derselben  ein,  die  Längenelemente  des 
Leiters  werden  im  umgekehrten  Sinne  geschnitten.  Die  MAXWELLSche 
£egel  giebt  uns  auch  hier  wieder  Aufschluss  über  den  Bichtungssinn 
der  induzierten  Ströme. 

Versuch  76.  Ein  fast  geschlossener  Kreisring  aus  starkem  Kupferdraht 
wird  mit  Zuleitungen  versehen  und  in  vertikaler  Stellung  befestigt.  Ein  Stabmagnet, 
dessen  Polaritäten  bezeichnet  sind,  wird 

a)  mit  dem  Nordpole  voran  achsial  der  Kingmitte  genähert.  An  einem  ein- 
geschalteten (Projektions-) Galvanometer  wird  ein  Ausschlag  beobachtet,  so  lange 
eine  relative  Bewegung  des  Stabes  gegen  den  Leiter  stattfindet,  also  Kraftlinien 
zum  Schnitt  kommen.  Ruht  der  Stab  relativ  zum  Ring,  so  wird  kein  Strom  beob- 
achtet. Beim  Herausziehen  erfolgt  der  induzierte  Stromstoss  im  umgekehrten 
Sinne,  als  wie  beim  Hineiubewcgen.  Die  Stromrichtung  im  Kreise  entspricht  der 
MAzwELLSchen  Regel. 

b)  Wird  der  Stab  befestigt  und  der  King  auf  den  Nordpol  zu  oder  von  ihm 
weg  bewegt,  so  ergeben  sich  dieselben  Ausschläge;  die  Erscheinung  hängt  also 
nicht  von  der  Bewegung  des  einen  oder  anderen  Teiles  an  sich  ab,  sondern  von 
der  relativen  Bewegung  beider  Teile  zu  einander  und  der  Kraftlinienerfullung  de8 
Zwischenmittels.  Für  jedes  Längenclement  bestätigt  sich  wieder  die  Rechte-Haud- 
regel,  die  in  den  einzelnen  Elementen  geweckten  Impulse  sind  alle  „gleich- 
sinnig hintereinander  geschaltet*^ 

c)  Wird  der  Ring  gedreht,  so  werden  zwar  nicht  alle  Elemente  von  Kraft- 
linien geschnitten;  einzelne  bewegen  sich  gewissen  Kraftlinien  parallel  (z.  B.  an 
den  Drehpunkten);  doch  schneiden  die  anderen  den  Kraftlinienstrom  so,  dass  sich 
die  umschlossene  Kraftlinienzahl  vermehrt  oder  vermindert,  wodurch  inverse  bezw. 
direkte  Ströme  induziert  werden. 

d)  Wird  der  Südpol  dem  Ringe  zugekehrt,  so  muss  zur  Feststellung  des 
Stromsinnes  (invers  oder  direkt)  bei  den  besprochenen  Versuchen  der  Ring  von  der 
anderen  Seite  betrachtet  werden,  da  die  Kraftlinien  in  die  Sinkstelle  des  iS- Poles 
einlaufen. 

Es  ist  nützlich,  bei  diesen  Versuchen  die  kinematischen  Bilder,  die  wir  im 
7.  Kapitel  ausführten,  zum  Vergleiche  heranzuziehen.  Führt  man  mit  den  Kraft- 
röhrenmodellen Figg.  40,  41  oder  42  die  Bewegungen  der  Versuche  a — d  gegen 
den  Ring  aus,  so  sieht  man,  dass,  der  MAzwELLSchen  Regel  entsprechend,  sowohl 
bei  Annäherung  wie  bei  Entfernung  ein  Strom  erzeugt  wird,  dessen  Sinn  der  Dreh- 
richtung der  unmittelbar  mit  dem  Leiter  in  Anlehnung  kommenden  Wirbelröhren 
analog  ist  Haben  wir  hier  auch  nur  ein  Bild,  so  lässt  es  uns  doch  (mechanisch) 
verständlich  erscheinen,  dass  Bewegungen,  die  wir  in  den  Induktionsströmen  kon- 
statieren, aus  dem  Magnetfelde  an  den  Leiter  übertragen  werden  können.  Es  ist 
nicht  nötig,  das  Bild  hier  weiter  auszumalen,  da  wir  später,  durch  die  präzisere 
Formelsprache  unterstützt,  dasselbe  viel  vollkommener  durchfahren  werden  auf  dem 
Wege,  den  die  HRRTzsche  Mechanik  zum  ersten  Male  ganz  durchmessen  hat 

216.    Steigerung  der  Induktionswirkungen  durcii  Multiplizieren 

der  Windungslagen.  —  Bei  den  elektromagnetischen  Erscheinungen 
(§  175)  hatten  wir  die  Wirkung  einzelner  Leiterschleifen  durcli  Aneiu- 
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anderlegen  vieler  Windungen  erheblich  gesteigert  Dem  analog  müssen 
wir  auch  hier  durch  Anwendung  von  Spulen  (§  175)  sehr  viel  höhere 
Tnduktionswirkungen  erzielen. 

Versuch  77  a.  Bildet  man  aus  dem  bei  dem  Versuch  7(>  benutzteu  Leitungs- 
drahte eine  Spule,  indem  man  an  die  dort  erwähnte  einfache  Schleife  Windungen  von 
gleichem  Durchmesser  anlegt  und  führt  man  gegen  dieses  Bündel  von  Schleifen 
dieselben  Lagenveränderungen  des  Magnetstabes  wie  in  den  Versuchen  76  a — d  aus, 
so  ISsst  das  Galvanometer  eine  Steigerung  der  Wirkimg  erkennen,  die  der  Zahl 
der  vereinigten  Windungen  proportional  ist,  wie  dies  nach  dem  Prinzipe  der 
Summation  (§  214)  zu  erwarten  ist. 

Stellt  man  die  Spule  aus  einem  längeren  als  dem  ursprünglich  benutzten 
Leitungsdrahte  her,  indem  man  in  denselben  Schliessungskreis  Spiralen  mit  immer 
grösserer  Windungszahl  einschaltet,  so  ist  die  Wirkung  aus  später  zu  erörternden 
Gründen  nicht  mehr  proportional  der  Windungszahl;  sie  nähert  sich  einem  gewissen 
Grenzwerte,  welcher  trotz  fortgesetzter  Steigenmg  der  Windungszahl  nicht  über- 
schritten werden  kann  (galvanischer  Widerstand). 

Versuch  77  b.  Ausgehend  von  der  Überzeugung  der  Einheit  und  gegen- 
seitigen Verwandelbarkeit  aller  Naturkräfte  (Energien)  hatte  Faradat  versucht, 
Schwerkraft  in  Elektricität  zu  verwandeln.  Er  Hess  fest  zusammengewickelte  Spulen 
aus  isoliertem  Drahte,  die  durch  biegsame  Leitungsschnüre  an  empfindliche  Multi- 
plikatoren angeschlossen  waren,  unter  der  Einwirkung  der  Schwere  aus  grossen 
Höhen  herabfallen:  es  zeigte  sich  kein  Strom.  Nur  wenn  das  Fallen  in  der  Nähe 
von  Magneten  stattfand,  erhielt  er  einen  Ausschlag.  Befestigen  wir  einen  langen 
Magnetstab  an  seiner  Indifferenzzone  an  einem  hohen  Stativ  in  vertikaler  Stellung, 
bringen  eine  ihn  umschliessende  Drahtspule  von  unten  her  an  diese  Stelle  und 
schliessen  den  Draht  an  ein  Galvanometer  an,  so  erhalten  wir  einen  Strom, 
wenn  die  Spule  unter  der  Wirkung  ihrer  eigenen  Schwere  an  dem  Magnetstabe 
entlang  herabgleitet.  Die  Fallbewegung  allein  reicht  also  noch  nicht  zur  Strom- 
bildung aus,  es  müssen  zu  ihr  noch  die  Spannungszustände  eines  Magnetfeldes 
treten. 

217.  Magnetoinduktion  und  Elektroinduktion.  —  Wir  haben  seither 

Ströme  induziert,  indem  wir  Teile  eines  geschlossenen  Leiterkreises 
mit  den  Kraftlinien  von  Dauermagneten  schnitten.  Da  aber  die  tem- 
porären Biaftlinien  von  galvanischen  Strömen,  Stromschleifen,  Strom- 
spiralen, -Solenoiden  und  Elektromagneten  mit  den  permanenten  der 
erstgenannten  Feldträger  wesensgleich  sind  (§  157),  so  muss  auch  der 
Schnitt  mit  Stromkraftlinien  in  einem  zunächst  stromlosen  Leiterstück 
Induktionsströme  erzeugen.  Dadurch  ergeben  sich  naturgemäss  zwei 
Gruppen  von  Erscheinungen,  die  man  vielfach  als  die  der  Magneto- 
und  der  Elektro-Induktion  einander  gegenübergestellt  hat.  Dieser  Gegen- 
satz tritt  bei  den  neueren  Anschauungen  mehr  zurück,  bei  denen  das 
Hauptgewicht  auf  die  Kraftfelder  selbst  gelegt  wird;  jedenfalls  besteht 
hier  kein  prinzipieller  Unterschied.  Es  ist  dann  ohne  weiteres  klar, 
dass  man  alle  Versuche  der  §§  215  und  216  in  gleicher  Weise  statt 
mit  einem  Stabmagneten  mit  einer  Stromspule  ausführen  kann;  da 
man  durch  Verstärken  und  Schwächen  des  Stromes  diese  Kraftfelder 
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beliebig  verändern  kann,  ohne  den  Träger  selbst  zu  bewegen,  so  bieten 

sie  doch  noch  ein  besonderes  Interesse  dar. 

VersuchBanordnung.  Zu  diesen,  sowie  den  vorhergehenden  und  den  fol- 
genden Versuchen  verwendet  man  am  besten  eine  glatte,  von  einem  starken  Fusse 
getragene  horizontale  Holzrinne,  auf  der  sich  vier  Schlitten  in  einer  Schwalben- 
schwanzführung leicht  bewegen  lassen.    Auf  diesen  Schlitten  ist  befestigt: 

1.  ein  einfacher,  vertikal  stehender  Drahtring,  dessen  Zuleitungsdrähte  dicht 
nebeneinander  horizontal  umgebogen  sind; 

2.  ein  Magnetstab,  der  so  auf  seinem  Schlitten  befestigt  ist,  dass  seine  Achse 
horizontal  und  in  der  Udhe  der  Ringmitte,  der  Schiene  parallel,  verläuft;  seine 
Pole  sind  durch  Farbenanstrich  bezeichnet; 

3.  eine  Spirale  I  aus  dickem  Drahte. 

4.  eine  Spirale  II  aus  vielen  Windungen  eines  dünnen  Drahtes; 

Zu  dem  Apparate  gehören  femer  noch  ein  Eisen-  und  ein  Messingkem  mit 
Griff,  welche  in  das  Innere  der  Spiralen  geschoben  werden  können,  sowie  ein 
Blfttterkern,  welcher  aus  aufeinander  geschichteten  Eisenblechen  mit  Papierzwischen- 
lagen besteht,  die  durch  umgewickeltes  Isolierband  zusammengehalten  werden,  und 
der  so  abgedreht  ist,  dass  er  ebenfalls  in  die  Spiralen  geschoben  werden  kann. 

218.  Elektroinduktion.  —  Die  bisherigen  Verfahren,  Induktions- 
ströme zu  erzeugen,  würden  der  im  vorigen  Paragraphen  erwähnten 
BegriflFsbestimmung  gemäss  in  das  Gebiet  der  Magnetoinduktion  fallen. 
Wir  könnten  sämtliche  Versuche  mit  elektromagnetischen  Kraftfeldern 
wiederholen,  indem  wir  die  kräftigeren  Kraftlinienbündel  dieser  durch 
Leiterteile,  Gleitstücke  oder  Spulen  schneiden  lassen.  Dann  hätten  wir 
Fälle  der  Elektroinduktion.  Abgesehen  von  der  der  vermehrten  Stärke 
der  Kraftfelder  (§  185)  entsprechenden  Steigerung  der  Wirkung  würden 
diese  Versuche  nichts  neues  ergeben.  Wir  begnügen  uns  daher,  einige 
für  die  Elektroinduktion  typische  Formen  hervorzuheben. 

Versuch  78.  Vor  der  mit  dem  (Projektions-)Galvanometer  ver- 
bundenen Spule  II  eines  langen  dünnen  Drahtes  wird  in  dem  oben 
erwähnten  Gestelle  §  217  die  verschiebbare  dickdrahtige  Spule  I  auf- 
gestellt und  unter  Zwischenschaltung  eines  Amperemeters,  etwa  des 
KoHLBAUscHschen  (§  182),  eines  Kommutators  und  eines  Ausschalters 
an  eine  Stromquelle  angeschlossen.  Die  Spule  I  wird  vom  Gestell  ent- 
fernt, der  Strom  in  ihr  geschlossen,  die  Amperezahl  und  ihre  Polarität 
bestimmt;  nähert  man  die  stromdurchflossene  Spule  I  mit  ihrem  Kraft- 
linienbündel (vergl.  Fig.  71)  der  stromlosen  Spule  II,  so  wird  in  II 
während  der  Dauer  der  relativen  Bewegung  ein  Strom  erzeugt.  Ruhen 
beide  Spulen  nebeneinander,  so  wird  kein  Strom,  entfernt  man  Spule  I 
wieder,  so  wird  ein  Strom  im  umgekehrten  Sinne  induziert.  Die  Ver- 
suche entsprechen  ganz  genau  den  Versuchen  76  und  77,  die  Richtung 
der  Induktionsströme  ergiebt  sich  mit  Hilfe  der  MAXWELLSchen  Regel 
aus  der  Stromrichtung  und  damit  der  Polarität  der  Spule  I. 

Man  nennt  die  stromführende  Spule  I  die  „induzierende,  primäre 

Ebert,  Kraftfelder.  IG 
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oder  Hauptspule**;  die  Spule  11,  in  welcher  die  Induktionsströme  ge- 
weckt werden,  die  „induzierte,  sekundäre  oder  Nebenspule". 

Versuch  79.  Der  Strom  in  Spule  I  wird  unterbrochen;  stromlos 
wird  sie  neben  Spule  11  gestellt  Schliesst  man  den  Strom  in  der 
primären  Spule  1,  so  entwickelt  sich  in  dem  Aussenraum  derselben  ein 
Krafilinienbündel,  welches  sehr  bald  die  Form  Fig.  7 1  im  Längsschnitt 
angenommen  hat.  Hierbei  müssen  die  Linien  notwendig  die  Windungen 
der  sekundären  Spirale  II  schneiden  und  damit  einen  Induktionsstrom 
erzeugen,  den  das  Galvanometer  auch  in  der  That  anzeigt. 

ÖfiPnet  man  in  I  den  Strom,  so  verschwinden  die  Kraftlinien,  die 
vorher  im  Inneren  der  Spule  zusammengeschnürt  waren;  die  Windungen 
von  II  werden  dabei  im  umgekehrten  Sinne  von  allen  vorher  um- 
schlossenen Kraftlinien  wieder  geschnitten:  Induktionsstrom  im  ent- 
gegengesetzten Sinne. 

Das  Schlieäsen  des  Stromes  in  I  entspricht  dem  Heranführen  der  stromdurch- 
ilosseneu  Spule  des  Versaches  78  aus  grosser  Feme;  das  Öfihen,  das  Entrücken 
des  gesamten  Primftr-Spulenkrafifeldes  in  solche  Feme,  dass  die  Sekundftrspirale 
ganz  ausserhalb  desselben  zu  liegen  kommt  (t$  11). 

Versuch  80.  Der  Strom  in  1  wird  verstärkt  und  geschwächt 
(etwa  durch  Abnehmen  und  Anlegen  eines  Nebenschlusses  an  die  Lei- 
tung, durch  den  sich  ein  Teil  des  von  der  Quelle  gelieferten  Stromes 
ausgleichen  kann,  ehe  er  in  die  Spule  1  eintritt).  Bei  jeder  Änderung 
der  Intensität  i  des  Stromes  und  damit  eines  Herein-  oder  Heraus- 
tretens  eines  Teiles  der  Kraftlinien  durch  die  Windungen  von  11  wird 

ein  Strom  induziert. 

Ein  Schwächen  ist  einem  stückweisen  Entfernen  in  abgelegenere  Teile  des 
Feldes,  ein  Verstärken  des  Primäratromes  einem  Eintauehen  der  sekundären 
Spirale  in  die  kraftliniendichteren  Teile  des  primären  Feldes  äquivalent 

219.  Das  Grundgesetz  Ober  Elektroinduktion.  —  Wir  wollen  für 

die  Erscheinungen  der  Elektroinduktion  eine  Regel  ableiten,  welche 
man  meist  an  die  Spitze  der  ganzen  Lehre  von  der  Induktion  stellt 
und  durch  die  im  vorigen  Paragraphen  angestellten  Versuche  näher 
hegründet.  Hier  soll  dieselbe  aus  dem  Kraftlinien  verlaufe  direkt  er- 
schlossen werden. 

Eine  Spirale  I  stehe  vor  einer  anderen  II  oder  sei  in  dieselbe 
liineingesteckt  oder  von  ihr  umgeben;  man  erregt  in  I  einen  Strom 
von  solcher  Richtung,  dass  man  im  Kraftliniensinne  gegen  die  beiden 
konachsial  zu  einander  aufgestellten  Spulen  blickt,  d.  h.  dass  sich  auf 
der  vorderen  Seite  von  I  ein  Südpol,  auf  der  anderen,  abgewandten  ein 
Nordpol  entwickelt.  Dazu  muss  nach  §  151  der  Strom  für  den  Be- 
schauer die  Spirale  I  uhrzeigermässig  umkreisen.  In  der  Nachbar- 
spirale II  wird  bei  der  Erregung  des  Stromes  in  I  durch  die  eintretende 
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Vermehrung  der  Kraftlinien  ein  inverser  Strom  erzeugt,  §  213,  der 
dem  in  I  zirkulierenden  direkten  also  gerade  entgegengesetzt  gerichtet 
ist.  Beim  Offnen  des  Stromes  sinkt  die  Zahl  der  durch  II  gegangenen 
Kraftlinien  auf  Null  zurück;  der  Verminderung  entspricht  ein  direkter, 
d.  h.  ein  dem  eben  verschwindenden  Strome  in  I  gleichgerichteter 
Strom. 

Wir  finden  also: 

Beim  Entstehen  (Schliessen,  Nähern,  Verstärken)  eines 
Stromes  in  einem  Leiterkreise  wird  in  jedem  benachbarten 
geschlossenen  Kreise  ein  entgegengesetzt  gerichteter,  beim 
Vergehen  (Offnen,  Entfernen,  Schwächen)  ein  gleichgerich- 
teter Strom  induziert  („Schliessungs-  und  Öffnungs-Induk- 
tionsströme"). 

Diese  wichtige  Regel  ist  für  uns  nicht  der  Ausdruck  einer  neuen  Erfahrungs- 
thatsache,  sondern  eine  logische,  notwendige  Folge  unserer  bisherigen  Ergebnisse^ 
in  letzter  Instanz  also  der  Rechten-Handregel.  Wir  haben  nicht,  wie  es  gewöhn- 
lich geschieht,  den  Versuch  mit  den  ineinander  steckenden  Induktionsrollen  an  die 
Spitze  unserer  Betrachtungen  gestellt,  sondern  den  weit  einfacheren  Versuch  71, 
bei  dem  die  in  die  Erscheinung  eingehenden  Begriffselemente  viel  klarer  zu 
Tage  treten. 

Auch  hier  tritt  die  LEMzschc  Kegel  in  ihr  Recht.  Elektromagnetisch  ziehen 
gleichgerichtete  nebeneinander  verlaufende  Ströme  sich  an,  entgegengesetzt  ge- 
richtete stossen  sich  ab.  Die  bei  Annäherung  (oder  Entstehen  oder  Verstärken) 
induzierten  Ströme  verlaufen  so,  dass  sie  durch  ihre  elektrodynamische  Rückwir- 
kung der  sie  erzeugenden  Bewegung  entgegenwirken;  gleiches  gilt  für  die  durch 
Entfernen  (oder  Öffnen  oder  Schwächen)  hervorgerufenen  gleichgerichteten  In- 
duktionsströme. 

220.  Beteiligung  des  Zwisciienmitteis.  —  Durch  weiches  Eisen 
werden  Kraftlinien  in  einem  Felde  vermöge  der  hohen  Permeabilität 
dieses  Materiales  gesammelt  §  101.  Ersetzen  wir  daher  einen  Teil  der 
Luft  in  der  Umgebung  der  induzierten  Spirale  durch  Eisen^  so  werden 
mehr  Kraftlinien  in  das  Innere  derselben  hineingezogen,  also  sowohl 
die  Schliessungs-  wie  die  OflFnungsinduktionsströme  erheblich  verstärkt. 

Versuch  81.  Man  wiederholt  die  Versuche  über  Magnetoinduktion  des 
>^  215  und  216,  indem  man  in  das  Innere  der  mit  dem  Galvanometer  verbundenen 
Induktionsspule  den  in  §  217  am  Ende  erwähnten  Eisenkern  einschiebt.  Die  Aus- 
schläge sind  so  gi'oss,  dass  man  in  den  meisten  Fällen  das  stromanzeigende  Instini- 
ment  erheblich  unempfindlicher  machen  muss  (z.  B.  durch  Aufhebung  der  Asta- 
sierung),  um  dieselbe  Skala  wie  früher  benutzen  zu  können. 

Versuch  82.  Man  befestigt  die  Spule  und  den  Stabmagneten  auf  dem 
Gestelle  i^  217  in  bestimmten  Stellungen;  schiebt  man  den  Eisenkern  in  die  Spule, 
so  erhält  man  einen  der  Vermehrung  der  Kraftlinienzahl  entsprechenden  Ausschlag, 
beim  Herausnehmen  einen,  welcher  der  Verminderung  derselben  entspricht.  Eine 
mit  Eisenkern  versehene  Spule  bietet  ein  Mittel  zum  Ausmessen  eines  magnetischen 
Kraftfeldes  durch  die  am  Galvanometer  zu  messenden  Stärken  von  Induktions- 
strömen. Dreht  man  eine  Spirale,  deren  Achse  man  an  irgend  einer  Stelle  des 
Feldes  in  die  Kraftlinienrichtung  gebracht  hat,  rasch  in  eine  dazu  senkrechte  Lage, 

16* 
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so  geht  bei  dieser  Drehung  der  gesamte  vorher  amschlossene  Kraftflass  aus  ihr 
heraus.  Der  entsprechende  Induktionsstoss  giebt  ein  MaaBS  für  die  Anzahl  der  an 
dieser  Stelle  vorhandenen  Kraftlinien  (die  durch  das  Eisen  der  Spule  auf  das 
ca.  800  fache  verdichtet  erscheint). 

Bei  Faradat  spielt  die  Durchforschung  elektromagnetischer  Kraftfelder  mit 
Hilfe  solcher  Probespulen  (exploring  coils)  eine  grosse  Rolle;  dieselben  entsprechen 
den  exploring  needles  §  29.  Letztere  gewähren  nur  eine  Angabe  über  die  Richtung 
der  vektoriellen  Feldzustftnde ,  die  coils  orientieren  uns  ausserdem  auch  über  die 
Intensität  derselben. 

Versuch  83.  Die  Spule  wird  mit  einem  Eisenkern  versehen. 
Von  der  Seite  her  fuhrt  man  den  Pol  eines  kräftigen  Magneten,  Magnet- 
magazins oder  Elektromagneten  in  Stabform  vorbei;  der  Kern  nimmt 
beim  Herannahen  des  Poles  Kraftlinien  auf:  ein  der  Steigerung  der 
Kraftlinienzahl  entsprechender  inverser  Strom  wird  induziert,  so  lange 
bis  der  Pol  vor  der  Mitte  des  Spulenkernes  steht  Beim  Weiterbewegen 
im  gleichen  Sinne  wird  durch  die  wachsende  Entfernung  des  Poles  die 
Kraftlinienzahl  vermindert  und  ein  direkter  Strom  induziert 

In  dieser  Weise  kann  man  bei  jedem  VorüberfÜhren  eines  prftformierten 
Poles  vor  einer  Induktionsspule  einen  Strom  in  dieser  erzeugen ,  welcher  seine 
Richtung  in  dem  Momente  wechselt,  in  dem  der  Pol  der  Spule  gerade  gegenüber 
steht,  also  einen  „Wechselstrom".  Auf  diesem  Prinzipe  beruhen  viele  neuere  Kon- 
struktionstypen grosser,  namentlich  „mehrpoliger"  Wechselstrommaschinen,  siehe 
weiter  unten  im  15.  Kapitel. 

Versuch  84.  Der  Stabmagnet  wird  dicht  an  die  mit  Eisenkern 
versehene  Spule  herangeschoben.  Wenn  das  Galvanometer  zur  Ruhe 
gekommen  ist,  wird  dem  anderen  Ende  des  Eisenkernes  eine  dicke 
Eisenplatte  genähert.  Dadurch,  dass  auch  hier  der  magnetische  Wider- 
stand des  Feldmediums  herabgesetzt  wird,  nimmt  der  Induktionsfluss 
(§§  108  und  115)  zu;  ein  inverser  Strom  wird  induziert.  Beim  Ent- 
fernen der  Platte  entsteht  ein  direkter  Induktionsstrom. 

Derartige  Induktionswirkungen  werden  beim  Telephon  verwendet.  Bei 
di(^sem  liegt  vor  den  Polen  eines  Stab-  oder  kleinen  Hufeisenmagneten  ein  (zer- 
teilter) Eisenkern,  welcher  die  Spule  trägt.  Vor  dem  Kerne  vibriert  eine  dünne 
Eisenplattc  in  dem  Rhythmus,  in  dem  die  Schallschwingungen  der  Luft,  die  an  sie 
anschlagen,  von  der  Stimme  erregt  worden  sind.  Dadurch  werden  InduktionsstrGme 
erzeugt,  welche  in  die  Spulen  eines  analogen  Apparates  auf  der  anderen  Station 
eintretend,  die  hier  permanent  durch  den  Kern  hindurchgehende  Kraftlinienzahi 
vermehren  oder  vermindern  und  dadurch  die  vor  diesem  stehende  Platte  in 
gleichem  Rhythmus  vibrieren  lassen  und  die  Luft  erregen;  so  wird  dem  Ohre  ein 
Laut,  ja  sogar  die  Klangfarbe  (also  auch  Obei-schwingungen)  vermittelt. 

Versuch  85  a.  Auch  die  Versuche  des  §218  über  Elektroinduktion  ergeben 
erheblich  grössere  Galvanometerausschläge,  wenn  man  in  dem  Felde  der  Primär- 
spule mehr  Kraftlinien  zur  Ausbildung  bringt,  indem  man  einen  Eisenkern  in  diese 
einfuhrt,  oder  in  der  Sekundärspiralc  mehr  Kraftlinien  sammelt,  indem  man  auch 
in  diese  einen  Eisenkern  schiebt.  Umschliessen  sich  die  Spulen,  so  erreicht  man 
beides  gleichzeitig  durch  ein  und  denselben  Kern,  den  man  in  den  gemeinsame» 
Innenraum  einfährt. 
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Versuch  85  b.  Bringt  man  in  das  Innere  der  Sekundärspirale  II 
den  in  §  217  am  Ende  erwähnten  Messingkem,  so  vermindert  sich  die 
Induktionswirkung  der  primären  Spirale  I:  Es  wird  immer  in  II  und 
in  dem  metallischen  Kerne  gleichzeitig  ein  Strom  induziert;  der  letztere 
ruft  beim  Entstehen  in  11  seinerseits  einen  entgegengesetzten  Strom 
hervor  und  schwächt  dadurch  den  durch  I  direkt  induzierten.  Das- 
selbe lindet  bei  dem  massiven  Eisenkern  statt.  Die  günstige  Wirkung 
der  grösseren  Permeabilität  wird  also  durch  die  im  Eisen  selbst  hervor- 
gerufene Induktion  beeinträchtigt.  Man  zerteilt  darum  den  Eisenkern 
in  einzelne  voneinander  isolierte  Blätter  oder  Stäbe,  so  dass  die  Bildung 
geschlossener  Induktionsströme  in  ihm  unmöglich  wird,  ohne  dass  sein 
magnetischer  Widerstand  sich  erheblich  vermehrt. 

Versuch  85  c.  Wiederholt  man  die  In duktions versuche  mit  dem 
in  §  217  am  Ende  erwähnten  Blätterkem,  so  erhält  man  die  stärkste 
Wirkung. 

Solche  aufgeteilte  Eisenkerne  verwendet  man  namentlich  dann, 
wenn  man  mit  Induktionswirkungen  von  rasch  in  ihrer  Intensität 
wechselnden  Primärströmen  zu  thun  hat,  bei  denen  die  das  sekundäre 
Stromphänomen  beeinflussenden  Induktionsströme  im  Eisen  selbst  (die 
sog.  „Wirbel-  oder  FoüCAULTströme",  vergl.  auch  §  209)  sehr  störend 
sein  würden. 

221.  Elektrische  Induktion  durch  Variation  der  magnetischen  In- 

duiction.    —    Wenn    sich    im    Inneren    eines    stark    paramagnetischen 

Mediums   magnetische   Molekülketten  ausbilden   oder   solche   zerfallen, 

wenn  also   die  „magnetische  Induktion"   (§  106)  variiert,   so  wird  in 

einem  umgebenden  Leiter  ein  galvanischer  Strom  induziert 

Der  Gleichklang  der  Bezeichnungen  für  die  beiden  so  wesentlich  verschie- 
denen Begriffe  der  magnetischen  Induktion  im  Sinne  des  §  106  und  der  Induktion 
eines  elektrischen  Stromes  ist  sehr  störend  an  der  eingebürgerten  Nomenklatur; 
durch  das  hier  zu  besprechende  Phänomen  wird  zwischen  beiden  wenigstens  inso< 
fern  ein  Zusammenhang  hergestellt,  als  zeitliche  Änderungen  der  magnetischen 
Induktion  eine  elektrische  Induktion  zur  Folge  haben. 

Wir  wollen  diesen  Einfluss  einer  Variation  des  Induktionsflusses 
(§  108)  an  einer  einfachen  Anordnung  erläutern,  welche  Faraday 
zuerst  kräftige  magnetinduktorische  Wirkungen  lieferte. 

Versuch  86.  Um  ein  cylindrisches,  an  den  Enden  abgeflachtes 
Stück  weichen  Eisens,  das  als  Anker  vor  einem  kräftigen  Hufeisen- 
magnetmagazin liegend,  die  Magnetschenkel  vollkommen  überbrückt, 
werden  einige  Windungen  eines  übersponnenen  dicken  Kupferdrahtes 
gewunden,  dessen  Enden  an  das  weit  entfernte  Galvanometer  ange- 
schlossen w^erden.    Wird  das  Eisenstück  an  den  Magneten  gelegt,  oder 
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von  ihm  abgerissen,  so  erfolgt  in  der  Leitung  jedesmal  ein  kräftiger 

Stromstoss. 

Der  Versuch  10  zeigte  ^  wie  beim  „Ankerschluss'S  fast  alle  Krafdinien 
ihren  Weg  durch  das  vorgelegte  Eisenstück  nehmen;  aus  §  115  ergiebt  sich,  dass 
die  Gesamtzahl  der  innerhalb  der  Drahtspirale  ausgebildeten  Kraftröhren  sich  er- 
heblich vermehrt,  wenn  durch  das  Anlegen  des  Eisens  der  magnetische  Widerstand 
(§  114)  in  dem  aus  Hufeisenmagnet  und  Anker  gebildeten  magnetischen  Kreise 
(§  112)  vermindert  wird.  Dadurch  wird  ein  inverser  Strom  induziert  Beim  ,,Zer- 
reissen  des  Kraftlinienstranges^^,  d.  h.  beim  Entfernen  des  Eisens  und  dem  Da- 
zwischentreten von  Luftstrecken  in  den  Kraftröhrenkreis  wird  umgekehrt  ein 
direkter  Induktionsstrom  erzeugt. 

Versuch  86  a.  Statt  eine  Anzahl  von  Windungen  kann  man 
auch  nur  eine  einzige  Leiterschleife  um  das  von  Kraftlinien  durch- 
strömte Eisenstück  legen,  nur  ist  dann  die  Wirkung  entsprechend  ge- 
ringer, aber  mit  einem  einigermaassen  empfindlichen  Galvanometer 
noch  immer  deutlich  nachweisbar. 

Auf  die  grosse  theoretische  Bedeutung  des  Versuches  in  dieser  einfachsten 
Form  werden  wir  weiter  unten  zurückkommen. 

222.    Induktionswirkungen  durcii  das  erdmagnetisciie  Kraftfeid. 

—  Die  Kraftlinien  des  Erdfeldes  verlaufen  sehr  wenig  dicht  §  77  im 
Vergleich  zu  denen  der  bisher  angewendeten  künstlichen  Felder.  Gleich- 
wohl können  auch  diese  Linien,  wenn  sie  Leiter  schneiden,  merkliche 
Induktionsströme  erzeugen.  Diese  haben  für  quantitative  Bestimmungen, 
Festlegung  und  Kontrolle  von  Einheiten  u.  s.  w.  namentlich  deshalb 
eine  besondere  Bedeutung,  weil  das  Erdfeld  (wenn  Störungen  fem  ge- 
halten werden)  innerhalb  der  Versuchsräume  vollkommen  homogen  ist 
und  durch  absolute  Methoden  sehr  genau  ausgemessen  werden  kann  §  77. 
Einige  einfache,  schon  von  Faraday  angegebene  Versuche  sollen 
zunächst  zeigen,  dass  das  erdmagnetische  Feld  wirklich  Induktious- 
ströme  hervorzurufen  vermag. 

Versuch  87.  Eine  lange  auf  ein  dickwandiges  Glasrohr  gewickelte  ein- 
lagige Spirale  wird  mit  ihrer  Achse  in  der  Richtung  der  Inklinationsuadcl  §  44 
und  damit  der  erdmagnetischen  Kraftlinien  befestigt  Das  Modell  Fig.  19  §  40 
wird  zum  Vergleich  herangezogen;  die  Spiralenenden  sind  au  das  Galvanometer 
angeschlossen.  Wird  in  dem  Inneren  der  Glasröhre  ein  Stab  weichen  Eisens  rasch 
herein-  oder  herausgeschoben,  so  erfolgt  ein  deutlicher  Induktionsstoss.  Die 
durch  das  Eisen  verdichteten  Kraftlinien,  die  nach  dem  Stabende  zu  stark  kon- 
vergieren, schneiden  beim  Einschieben  oder  Herausziehen  die  einzelnen  Spiralen- 
windungen. 

Wird  die  Röhre  senkrecht  zur  Inklinationsnadel  gestellt,  so  findet  bei  der- 
selben Manipulation  kein  Ausschlag  statt  (Das  Galvanometer  muss  weit  entfernt 
sein,  damit  eine  Bewegung  des  Eisenstabes  ausserhalb  der  Spirale  keinen  Ein- 
fiuss  auf  dasselbe  ausübt.)  Die  Kraftlinien  gehen  (bei  uns)  von  oben  her  in  den 
Eisenstab  hinein  und  treten  an  seiner  unteren  Hälfte  wieder  aus;  wird  der  Stab 
gegen  die  Spiralenwindungen  bewegt,  so  werden  in  den  beiden  entgegenge- 
setzten Hälften  jeder  Windung  gleich  starke,  aber  entgegengesetzt  gerichtete 
Ströme  induziert 
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Versuch  88.  Liegt  das  Eisen  in  der  Spirale  und  dreht  man  sie  aus  einer 
den  Kraftlinien  parallelen  Lage  auf  irgend  einem  Wege  rasch  in  die  um  180^ 
davon  verschiedene,  umgekehrte  Parallellage,  so  erhält  man  immer  einen  Ausschlag 
am  Galvanometer.  Kraftlinien  gehen  aus  der  Spirale  auf  der  einen  Seite  heraus 
und  auf  der  entgegengesetzten  wieder  hinein. 

Zu  quantitativen  Bestimmungen  besonders  geeignet  ist  W.  Webebs 

Erdinduktor.  Eine  auf  einen  Holzrahmen  gewickelte  grössere  Draht- 
spule ist  mit  diametral  gegenüberstehenden  Zapfen  in  zwei  Trägem  so 
gelagert,  dass  sie  leicht  um  180®  gedreht  werden  kann;  durch  An- 
schläge wird  dafür  gesorgt,  dass  die  Drehung  nicht  grösser  oder  kleiner 
ausfällt  Steht  die  Drehungsachse  horizontal  und  die  Spulenebene 
senkrecht  zu  den  erdmagnetischen  Kraftlinien,  und  dreht  man  aus 
dieser  Stellung  die  Spule  rasch  um  180®  herum,  so  wird  ein  Induktions- 
strom induziert. 

Während  der  ersten  Hälfte  der  Drehung  gehen  sämtliche  von  der  Spule  um- 
fassten  Kraftlinien  heraus:  es  wird  (hei  uns  von  ohen  gesehen)  ein  direkter  Strom 
induziert;  während  der  zweiten  Hälfte  gehen  ebenso  viele  Linien  wieder  in  das 
Spuleninnere  hinein:  es  wird  ein  in  verser  Strom  erzeugt.  Da  wir  dann  aber  auf 
die  andere  Seite  der  Spule  blicken,  so  geht  dieser  zweite  Strom  in  der  Spule 
in  derselben  Eichtung  wie  der  erste;  beide  Ströme  werden  an  den  Zapfen,  mit 
denen  die  Drahtenden  leitend  verbunden  sind,  durch  Schleiffedem  abgenommen. 
Erfolgte  die  Drehung  bei  vertikal  gestellter  Achse  aus  einer  zum  magnetischen 
Meridian  senkrechten  Stellung  der  Spule,  so  wirkt  nur  die  Horizontalkomponente 
des  Erdmagnetismus,  bei  Drehung  aus  der  Horizontallage  bei  horizontaler  Achsen- 
stellung nur  die  Vertikalkomponente.  Durch  Messung  dieser  beiden  Komponenten 
kann  man  den  Inklinationswinkel  bestimmen  (tg  i  =  ^  vert.  /  ^  hör.). 

223.  Erzeugung  von  dauernden  galvanischen  Strömen  durch  Be- 
wegung  von   Leitern    in  MagnetJcraftfeldern;   Faradays   Indulctione- 

SCheibe.  —  Bei  allen  bisherigen  Versuchen  war  der  Vorgang  des 
Kraftlinienschneidens  ein  nur  kurze  Zeit  andauernder;  dementsprechend 
wurden  auch  nur  einzelne  Stromstösse  erhalten.  Schon  Faeaday  erfand 
indes  eine  einfache  Anordnung,  mit  deren  Hilfe  es  möglich  wurde, 
Ströme  von  beliebiger  Dauer  durch  Induktion  zu  erregen.  Zu  diesem 
Zwecke  müssen  nur  immer  neue  und  neue  Leiterteile  in  ununter- 
brochener Folge  mit  einem  besonders  kräftigen  Bündel  von  Kraftlinien 

zum  Schnitt  gebracht  werden. 

Versuch  89.  Die  inDen  eben  ahgeflachten  Polschuhe  N  und  S,  Fig.  96, 
werden  auf  dem  Hufeisenroagnetmagazin  H  H  bo  weit  gegeneinander  vorgeschoben, 
dass  nur  ein  ca.  1  cm  breiter  Zwischenraum  zwischen  ihnen  hleiht.  Durch  diesen 
hindurch  wird  ein  ca.  V2  ^  langer,  5  cm  breiter,  7«  ^™  dicker  Kupferblechstreifen 
mit  geradlinigen,  gut  geglätteten  und  amalgamierten  Eändern  in  einer  einfachen 
Führung  der  Länge  nach  hindurchgezogen.  Am  oberen  und  unteren  Rande  schleifen 
Gleitfedem,  welche  in  den  zwischen  den  Polschuhen  liegenden  homogenen  Teil  des 
Feldes  hineinragen  und  die  mit  dem  Galvanometer  in  Verbindung  stehen.  Letz- 
teres zeigt,  so  lange  wie  die  Bewegung  dauert,  einen  Strom  an;  mit  der  Umkehr 
der  Bewegungsrichtung  ist  die  der  Stromrichtung  verbunden.  In  jedem  zwischen 
den  Gleitfedem  befindlichen  vertikalen  Teile  des  Kupferstreifens  wird  ein  Strom  der 
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Hechten- Haudregcl  entsprechend  induziert.  Da  die  die  Gleitfedem  verlassenden 
Teile  fortwährend  durch  nachruckende  neue  ersetzt  werden,  so  wird  die  Strom- 
erregung zu  einer  kontinuierlichen. 

Ist  die  ganze  Sti-eifenlänge  vortibergezogen,  so  endet  auch  das  Stromphänomen. 
Dasselbe  kann  aber  noch  andauernder  und  die  ganze  Anordnung  zugleich  wirk- 
samer und  bequemer  gemacht  werden,  wenn  man  anstatt  des  Kupferstreifens  eine 
ebene  Kreisscheibe  verwendet,  an  deren  Mitte  und  deren  Rande  je  eine  Gleitfeder 
schleift.  So  lange  man  dieselbe  zwischen  den  Magnetpolen  in  gleichförmiger  Be- 
wegung erhält,  wird  in  ihr  ein  kontinuierlicher  Strom  erzeugt. 

Versuch  90.  Auf  einem  Brette,  welches  auf  das  Gestell  B^B^^ 
Fig.  96,  gesetzt  werden  kann,  sind  zwei  messingene  Träger  befestigt,  auf 
denen  eine  Metallachse  ruht,  die  in  der  Mitte  eine  Kupferscheibe  trägt 
und  am  einen  Ende  mit  einer  Kurbel  (Antriebspunkt  vergl.  §  136)  ver- 
sehen ist;  an  einem  der  Träger  ist  eine  Klemmschraube  angebracht. 
In  der  Mitte  des  Brettes  steht  ein  länglicher  Holzklotz,  in  den  eine 
mit  Quecksilber  gefüllte  Rinne  eingetieft  ist,  in  die  der  amalgamierte 
Rand  der  Scheibe  taucht;  das  Quecksilber  steht  mit  einer  zweiten 
Klemmschraube  (oberhalb  des  Brettes!)  in  leitender  Verbindung.  Wird 
die  untere  Hälfte  der  Scheibe  zwischen  die  eng  aneinander  gerückten 
flachen  Polschuhe  jS S  Fig.  96  gestellt,  und  sind  die  Klemmschrauben  an 
das  Galvanometer  angeschlossen,  so  erhält  man  einen  dauernden  Aus- 
schlag, so  lange  man  die  Scheibe  dreht. 

Diese  Anordnung  stellt  das  genaue  Spiegelbild  des  in  Versuch  65  §  192  be- 
nutzten BABLowschen  Rades  dar.  Wurde  dort  durch  einen  andauernden  Radiärstrom 
die  Kupferscheibe  in  einem  Kraftfeldc»  der  Linkcn-Handregel  entsprechend  in  kon- 
tinuierliche Umdrehung  versetzt,  so  wird  hier  durch  Drehen  der  Scheibe  im  Felde 
ein  kontinuierlicher  Radiärstrom  der  Rechten-Handregel  entsprechend  induziert. 
Wir  leiten  durch  die  mechanische  Kraft  unserer  Hand  die  Cykelbewegungen  der 
Scheibe  ein  §  136;  durch  die  Rückwirkung  des  Kraftfeldes  wird  dadurch  der 
monocyklische  „verborgene"  Mechanismus  des  Stromphänomens  §  171  in  Bewegung 
versetzt  und  ein  dauerndes  Hervorquellen  von  konachsialen  Kraftlinienringen  aus 
unserer  einfachen  „mahnet elektrischen  Maschine*'  bewirkt. 

Diese  Umkehrbarkeit  aller  in  §  190—192  beschriebenen  elektromagnetischen 
Rotationsapparate  und  Elektromotoren  in  Induktionsmaschinen  ist  eine  sehr  wichtige 
Konsequenz  des  LENZSchen  Gesetzes.  Wurde  dort  durch  elektrische  Ströme  in 
den  ruhenden  Magnetfeldern  mechanische  Arbeit  erzeugt,  so  wird  hier  beim  Drehen 
dieser  Apparate  durch  mechanische  Arbeit  galvanischer  Strom  entwickelt. 

224.  Unipolare  Induktion.  —  In  §  190  sahen  wir,  wie  Strom- 
träger,  welche  zur  Achse  eines  Magneten  symmetrisch  um  einen  Pol 
angeordnet  sind,  unter  der  Wechselwirkung  von  Strom  und  Magneten 
der  Linken-Handregel  entsprechend  in  Rotation  geraten. 

Wenn  man  bei  einer  der  dort  beschriebenen  Anordnungen  den 
zunächst  stromlosen  Leiter  in  dem  Magnetfelde  dreht,  wird  nach  §  223 
in  ihm  ein  Induktionsstrom  geweckt.  Umgekehrt  muss  wegen  der  be- 
stehenden Wechselwirkung  derselbe  Strom  erzeugt  werden,  wenn  man 
den  Leiter  festhält,  dafür  aber  den  Magneten  um  seine  Achse  im  ent- 
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gegengesetzten  Sinne  dreht.  Man  nennt  diese  Erscheinung  nicht  ganz 
zutreffend:  „unipolare  Induktion";  „achsiale  Induktion"  oder  „Rotations- 
induktion" würde  besser  sein. 

Wir  erläutern  die  tjpiecben  hierher  gehörigen  Fülle  mit  Hilfe  der  folgenden 
einfachen  Änotdnnng: 

Ein  cylindriBcher  aUrk  magnetisierter  Magnetatab  N  S,  Fig.  100,  trSgt  drei 
Mesainghulsen  li,,  ht,  hf  In  der  ersten  A,  am  einen  Endo  des  St&bes  iat  eine 
Vertiefung  ausgedreht,  in  welche  eine  Stahlapitze  ragt  Die  zweite  A,,  anf  der 
Stabmitte,  bildet  einen  einfachen  glatten  Ring,  die  dritte  A,  trügt  die  beiden  senk- 
recht zur  Achse  stehenden  MeesingBcheiben  j,  und  s,,  sowie  die  Rolle  r.  In  dem 
fiussersten  Ende  von  A,  iat  ebenfalls  eine  Vertiefung  als  Lager  für  eine  zweite 
Stablapitze  angebracht.     Zwischen  den  beiden  an  einem  Gestell  befestigten  Spitzen 


kann  der  Magnetslab  durch  eine  über  die  Bolle  r  gezogene  Scbnur  von  einer 
grossen  Autricbsscheibe  aus  in  sehr  rasche  Rotation  versetzt  werden.  Au  den 
Stellen  1  —  C  schleifen  Messingfedern,')  welche  einen  Induktionsstrom  von  der  an 
der  Indifiercnzzone  des  Magnetstabes  befindlichen  Hülse  A,,  oder  der  der  Achse 
sehr  nahen  Stelle  2  der  Hülse  A,,  oder  von  einer  mehr  zentralen  oder  mehr  peri- 
pherisch gelegenen  Stelle  der  Scheiben  s,  oder  .t,  abnehmen. 

';  Man  nimmt  Messing,  wenn  die  anderen  Teile  ansser  dem  Magnetatabe  aus 
Messing  bestehen.  Jedenfalls  müssen  die  Fedem  und  die  Teile,  auf  denen  sie 
schleifen,  aus  gleichem  Maleriale  gefertigt  sein,  was  nicht  immer  bei  dem  im 
Handel  befindlichen  ähnlichen  Apparaten  der  Fall  ist.  Man  erhSlt  sonst  erheb- 
liche Störungen  (Thermoströme). 
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Die  Federn  sind,  bis  auf  die  bei  3  und  4,  fest  mit  dejm  Gestell  verbunden^ 
so  dafis  ihre  Enden  feststehende  Punkte  bilden,  an  denen  Ströme  aus  dem  System 
bei  dem  Rotieren  des  Magneten  abgenommen  werden  können,  welche  bei  dem 
Schneiden  der  nicht  mitbeweglichen  Teile  der  Leitung  durch  die  vom  Magneten 
mit  herum  genommenen  Kraftlinien  induziert  werden.  Die  Enden  der  Federn  3  und  4 
können  auch  nach  der  Mitte  der  Scheibe  s^  also  nach  Punkt  7  verschoben  werden. 

Wenn  wir  irgend  zwei  Federn,  z.  B.  4  und  5  durch  einen  geschlossenen,  ein 
Galvanometer  enthaltenden  Leiterkreis  miteinander  verbinden,  so  ist  bei  einer 
Drehung  des  Magnetstabes  und  damit  seines  allseitig  symmetrischen  Kraftlinien- 
systems um  seine  Achse  die  die  Leiterbahn  schneidende  Kraftlinienzahl  genau  ebenso 
gross,  wie  die  zwischen  den  Gleitpunkten  4  und  5  hindurchgehende.  Dieselbe 
bildet  ein  Maass  für  die  bei  der  Drehung  des  Magneten  hervorgerufene  Induk- 
tionswirkung. 

Versuch  91.  Man  verbindet  a)  die  Stellen  1  und  2  mit  einem  empfindlichen 
Galvanometer;  selbst  bei  raachem  Drehen  erhält  man  keinen  merklichen  Ausschlag. 
Die  Strecke  1—2  wird  fast  von  keiner  Kraftlinie  geschnitten,  da  beide  Punkte 
sehr  nahe  auf  derselben  (achsialen)  Linie  liegen. 

b)  Verbindet  man  irgend  zwei  andere  Gleitpunkte,  ausser  3  und  4  gleich- 
zeitig, so  erhält  man  beim  Drehen  immer  deutliche  Ausschläge,  um  so  grössere, 
je  mehr  Kraftlinien  zwischen  denselben  hindurchgehen.^) 

c)  Leitet  man  Punkt  3  und  7  ab,  so  erhält  man  den  umgekehrten  Ausschlag, 
als  wenn  man  7  imd  4  ableitet,  da  derselbe  von  N  kommende  Kraftfluss  die  letz- 
tere Strecke  im  umgekehrten  Sinne  wie  die  Strecke  3 — 7  durchsetzt  Bringt  man 
die  Ableitungen  an  die  auf  derselben  Kraftlinie  liegenden  Punkte  3  und  4,  so 
heben  sich  daher  die  beiden  Wirkungen  auf,  man  erhält  wie  bei  a)  keinen  Aus- 
schlag. Dies  lässt  besonders  augenfällig  hervortreten,  wie  das  Richtungselement 
der  Ursachen  in  das  der  Wirkungen  eingeht  (vergl.  §  208). 


*)  Um  sich  zu  vergewissern,  dass  die  beobachteten  Ströme  wirklich  durch 
Induktion  geweckt  werden  und  nicht  auf  die  in  der  vorigen  Anmerkung  angedeu- 
teten Störungen  zurückzufuhren  sind,  kehrt  man  den  Sinn  der  Rotation  um.  Da 
dann  die  Kraftlinien  in  umgekehrter  Richtung  die  Leiterbahn  durchschneiden,  so 
muss  bei  gleicher  Drebgeschwindigkeit  ein  entgegengesetzt  gleicher  Ausschlag 
erhalten  werden;  jene  Störungen  (thermoelektrischen  Ursprungs)  kehren  sich  nicht 
mit  um. 
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Energetik  des 


Im  vorigen  Kapitel  wurden  die  typischen  Fälle  der  Magneto-  und 
Elektroinduktion  behandelt^  aber  lediglich  nach  ihrer  qualitativen  Seite. 
Wir  sahen,  dass  der  KraftlinienbegrifF  jedesmal  die  einfachste,  über- 
sichtlichste und  vollständigste  Beschreibung  des  Vorganges  ermöglicht. 
Nun  soll  gezeigt  werden,  dass  dies  auch  bezüglich  der  quantitativen 
Beziehungen  der  Fall  ist.  Wie  sich  bei  der  Beschreibung,  Aus- 
messung und  Abbildung  der  magnetischen  und  elektromagnetischen 
Kraftfelder  die  Kraftlinien  z  a  h  1  als  allein  maassgebender  quantita- 
tiver Begriff  hervorhob,  so  ist  es  auch  hier  eine  bestimmte  Kraftlinien- 
zahl Zy  welche  alle  quantitativen  Einzelgesetze  beherrscht;  dieselbe  tritt 
in  Verbindung  mit  dem  Zeitbegriff  auf  („Zahl  der  Kraftlinien,  welche 
senkrecht  in  der  Zeiteinheit  geschnitten  werden'^).  Diesen  Begriff  können 
wir  ganz  unabhängig  von  jedem  specielleren  mechanischen  Bilde,  ins- 
besondere dem  des  Strömens  eines  gewissen  „Etwas'^  durch  die  Leiter- 
bahn einführen,  definieren  und  verwenden,  und  daher  so  wie  überall 
in  unserem  Darstellungssysteme  auch  hier  den  Kraftlinienbegriff  kon- 
sequent an  die  Spitze  aller  Betrachtungen  stellen.  Jene  für  uns  wich- 
tige Zahl  z  fuhrt  sich  nun  vollkommen  ungezwungen  ein,  wenn  wir  die 
zur  Hervorrufung  eines  Induktionsstromes  aufzuwendende  Energie 
betrachten.  Nach  diesem  Ausgangspunkte,  der  zur  Ableitung  der  In- 
duktionsformeln gewählt  wurde,  ist  das  vorliegende  Kapitel  eine  „Ener- 
getik" unseres  Erscheinungsgebietes  genannt  worden.  Die  Grösse  der 
Energieverwandlung  ist  zugleich  die  allgemeinste  quantitative  Aussage, 
die  wir  zur  Zeit  von  jedem  Naturvorgange,  also  auch  von  dem  hier 
betrachteten,  machen  können. 

War  das  vorige  Kapitel  ausschliesslich  den  experimentellen  Grundlagen  ge- 
widmet, so  ist  der  Charakter  des  vorliegenden  ein  mehr  theoretischer. 

225.    Prinzip    der   elektrischen    Induictionsmascliine.   —    Jedes 

System,   in  dem  ein  Umsatz  einer  Energieform  in  eine  andere  herbei- 
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geführt  wird,  kann  man  allgemein  eine  Maschine  nennen.  Wir  wollen 
eine  solche  besprechen,  bei  der  mechanische  Arbeit  in  elektromagne- 
tische Feldenergie  verwandelt  wird  und  greifen  zu  diesem  Zwecke  auf 
das  Modell  Figg.  96  und  97  und  den  Versuch  74  §  211  zurück. 

Wird  der  Bügel  B  durch  ein  in  die  rechte  Wagschale  JF^  gelegtes 
beliebiges  Gewicht  zum  Sinken  gebracht,  so  vermindert  sich  seine,  sowie 
des  Gewichtes  durch  Höhe  mal  Schwere  gemessene  Distanzenergie 
(potentielle  Energie)  zunächst  langsam,  dann  immer  schneller. 

Allerdings  nicht  mit  der  vollen  Geschwindigkeitszunahme  eines  frei  fallenden 
Körpers,  da  abgesehen  von  den  zu  überwindenden  ReihungswiderstSnden  das  Über- 
gewicht ähnlich  wie  bei  der  ÄTwoonschen  Fallmaschine  nach  eine  Reihe  anderer 
gegeneinander  ausbalancierter  Massen  mit  zu  bewegen  hat.  Femer  wird  der  Auf- 
trieb, den  die  in  das  Quecksilber  eintauchenden  Bügelenden  erfahren,  in  dem 
Maasse  grösser,  als  der  Bügel  herabsinkt,  so  dass  auch  hierdurch  die  Bewegung 
wieder  verzögert  wird. 

Wäre  das  Magnetfeld  nicht  vorhanden,  so  würde,  von  der  Wärme- 
entwickelung durch  Reibung  abgesehen,  lediglich  ein  Umsatz  von  Distanz- 
in kinetische  Energie  stattfinden ;  die  Geschwindigkeit  wäre  allein  durch 
den  jeweiligen  Verlust  an  Distanzenergie  bestimmt. 

Von  dem  Einflüsse  des  schwachen  erdmagnetischen  Feldes  können  wir  hierbei 
ahsehen. 

Da  sich  aber  der  Bügel  B  nicht  durch  einen  Raum  von  gewöhnlicher 
Beschafi'enheit,  sondern  durch  ein  Magnetkraftfeld  bewegt,  so  tritt  eine 
neue  Erscheinung,  ein  Induktionsstrom,  auf,  der  seine  Energie  nur 
dem  Systeme  selbst  entnehmen  kann. 

Dies  geschieht  in  folgender  Weise:  Zu  einer  Zeit  t  sei  die  In- 
tensität des  geweckten  Induktionsstromes  bis  auf  i  Einheiten  gestiegen. 
Dem  LENZschen  Gesetze  §  209  zufolge  stemmt  sich  dieser  Strom  gegen 
die  erzeugende  Bewegung.  In  dem  genannten  Augenblicke  ist  die 
Kraft,  welche  er  der  Weiterbewegung  des  Bügels  B  entgegenstellt  nach 
§  194  (vergl.  auch  §  211) 

p  =  i^l  Dyne. 

Diese  Kraft  wird  von  dem  Übergewichte  in  If \  zwar  überwunden, 
aber  der  Bügel  B  fällt  entsprechend  langsamer.  Das  fallende  Gewicht 
leistet  eine  Arbeit  gegen  die  ponderomotorische  Kraft  des  erzeugten 
Induktionsstromes.  Ein  Teil  der  anfänglich  als  Distanzenergie  in  dem 
Systeme  vorhandenen  Energiemenge  wird  durch  die  Leiteranordnung 
im  Felde  bei  geschlossener  Strombahn  in  diese  abgeleitet.  Diese  an  die 
Kraftachse  bei  B  übertretende  Energie  können  wir  (zum  Teil  wenigstens) 
an  irgend  einer  beliebigen  Stelle  derselben  wieder  in  mechanische 
Arbeit  umsetzen,  indem  wir  daselbst  etwa  einen  Elektromotor  (§  191) 
einschalten  (ein   anderer  Teil  geht,  wie  wir  später  zeigen  werden,  in 
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Wärme  über).  Wir  haben  also  den  entstehenden  Induktionsstrom  als 
das  Äquivalent  der  an  unserem  Systeme  verbrauchten  mechanischen 
Arbeit  anzusehen.  Die  Stromstärke  i  können  wir  wenigstens  während  der 
unendlich  kurzen  Zeit  dt  als  konstant  betrachten,  da  sie  bei  dem  Be- 
wegungsprozess  stetig  von  0  bis  zu  einem  gewissen  Werte  anwachsen 
und  dann  wieder  zu  0  abnehmen  wird.  Bewegt  sich  der  Bügel  in 
dieser  Zeit  um  die  kleine  Strecke  ds  nach  abwärts,  so  ist  die  an  den 
Stromträger  abgegebene  mechanische  Arbeit  gleich 

d  A  =p  •  ds  =  i^l '  ds  =  i^  l  -—r-  -  dt 

Der  Quotient  dsjdt  ist  aber  nichts  anderes  als  die  Geschwindig- 
keit 17,  mit  der  sich  der  Bügel  in  dem  Augenblicke  t  bewegt.  Wir 
finden  demnach 

dA  =  i'^lv'dt    . 36) 

Bei  dieser  Ableitung  sind  wir  der  Grundidee  Fabada ys  gefolgt,  welche  ihn 
zn  der  £ntdeckung  der  Induktionserscheiniingen  überhaupt  führte.  Er  suchte  nach 
einer  Beziehung  der  Elektricitfit  zu  der  Schwerkraft  und  Hess,  wie  in  §  216 
Versuch  77  b  erwähnt,  Spiralen,  welche  an  einen  empfindlichen  Multiplikator  §  176 
angeschlossen  waren,  aus  grossen  Höhen  herabfallen.  Erst  durch  besondere  Ver- 
suche wurde  er  zu  der  Erkenntnis  geführt,  dass  es  für  den  beabsichtigten  Umsatz 
nötig  ist,  das  Fallen  in  einem  magnetischen  Kraftfclde  stattfinden  zu  lassen. 
Die  von  ihm  geahnte  „Einheit  aller  Naturkräfte^^  deckt  sich  im  wesentlichen  mit 
dem  von  Egbert  Mater  und  Helmholtz  zuerst  in  seiner  ganzen  Allgemeinheit 
ausgesprochenem  Gesetze  von  der  Erhaltung  der  Energie,  welches  uns  zu  der  in 
36)  enthaltenen  Formulierung  der  gesuchten  Beziehung  verhalf. 

Die  Grösse  i^lv  ist  augenscheinlich  die  auf  die  Zeiteinheit  be- 
zogene in  dem  Gleitstück  durch  das  Schneiden  der  Kraftlinien  aus 
mechanischer  Energie  erhaltene  Quantität  der  neuen  Energieform, 
welche  uns  in  dem  Induktionsstrome  entgegentritt  Sie  wird  an  den 
Stellen,  wo  Teile  der  Strombahn  zum  Schnitt  mit  Magnetkraftlinieii 
gebracht  werden,  produziert  und  teilt  sich  dem  ganzen  (geschlossenen) 
Stromkreise  mit.  Ein  Teil  derselben  wird  u.  A.  am  Galvanometer  bei 
der  Ablenkung  der  Magnetnadel  gegen  die  rücktreibenden  Kräfte  des 
Erdmagnetismus  wieder  verbraucht. 

226.   Die  in  der  Zeiteinheit  geschnittene  Kraftlinienzahl.  —  Die 

in  dem  vorigen  Paragraphen  auftretende  Grösse  ^Iv  hat  eine  einfache 
Bedeutung.  Da  v  der  Weg  des  Bügels  B  ist,  den  er  in  einer  Sekunde 
zurücklegen  würde,  wenn  seine  Bewegung  mit  derselben  Geschwindigkeit, 
welche  er  während  der  Zeit  von  t  bis  t  +  dt  hatte,  andauerte,  da 
ferner  ^  die  Anzahl  der  Feldkraftlinien  pro  Quadratcentimeter  und  / 
die  Bügellänge  in  Centimetern  ist,  so  ist  diese  Grösse  ^Iv  gleich  der 
Zahl  der  in   der  Zeiteinheit  von   dem  Bügel  gleichsinnig  ge- 
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schnittenen  Kraftlinien;  wir  wollen  sie  mit  z  bezeichnen,  so  dass 
wir  haben 

z  =  §/ü 37) 

Dass  fUr  die  Induktionswirkung  diese  Zahl  auch  in  weniger  ein- 
fachen Fällen,  wie  dem  hier  betrachteten^  maassgebend  ist,  kann  durch 
Yerschiedene  Gleitanordnungen  demonstriert  werden,  wie  sie  namentlich 
von  Pfaündleb  und  Szymanski  in  sehr  instruktiven  Formen  angegeben 
worden  sind.  Wir  wollen  uns  damit  begnügen,  eine  einfache  derartige 
Anordnung,  die  sich  ähnlichen  der  genannten  Forscher  anschliesst,  zu 
besprechen,  welche  sich  als  für  die  meisten  Zwecke  ausreichend  er- 
wiesen hat. 

Das  kräftige,  aus  mehreren  Lamellen  bestehende  Hufeisenmagnetmagazin  KB^ 
Fig.  101,  wird  mit  seiner  Indifferenzzone  in  einen  Ausschnitt  des  Holzklotzes  A' 
gesetzt  und  durch  die  von  vier  Trfigern  T  getragenen,  geeignet  ausgeschnittenen 
Bretter  B^  und  B,  in  vertikaler  Stellung  mit  nach  oben  gekehrten  Polen  A^  imd  S 
gehalten.  Auf  die  Pole  wird  ein  Brett  B  fest  aufgesetzt,  welches  so  tiefe  Ausschnitte 
f&r  die  Polenden  enthält,  dass  diese  bis  fast  zur  Oberseite  des  Brettes  hinauf- 
ragen, wie  die  gestrichelten  Linien  in  der  Figur  andeuten.  Auf  BB  ist  eine 
Grieitschienenanordnnng   aus   4  mm  dickem,   glatt  polierten  und  dann  versilberten 

Kupferdrahte  befestigt.  Die  gebogene  innere  Schiene 
bc  und  die  äussere  afd  folgen  genau  dem  Ver- 
laufe einer  inneren  und  einer  in  weiterem  Bogen 
von  N  nach  S  hinüberziehenden  äusseren  Kraft- 
linie, wovon  man  sich  überzeugt,  indem  man  das 
Magazin  R  H  horizontal  legt  und  sein  Kraftlinien- 
bild herstellt  Die  genannten  Kurvenscfaienen  sind 
durch  die  geradlinigen  Stücke  a 6 ,  cd  und  e f 
miteinander  verbunden;  e  d  ist  ausserdem  bis  über 
B  hinaus  verlängert  und  trägt  am  Ende  eine 
Klemmschraube  K,  Dieses  Gleitschienensjstem 
ist  unmittelbar  über  der  Vorderfläche  von  HH 
auf  B  befestigt,  ein  ihm  völlig  gleiches  befindet 
sich  über  der  Rückseite  (in  der  Figur  ist  nur  das 
eine  gezeichnet,  das  zweite  wird  von  dem  vorderen 
vollkommen  verdeckt).  Die  beiden  Systeme  sind 
etwas  nach  vom  und  rückwärts  geneigt  und  ent- 
sprechend dem  räumlichen  Verlaufe  der  Kraftlinien 


i 
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Fig.  101. 


(vergl.  die  Figg.  6  und  3)  etwas  aus  einer  Ebene  herausgebogen.  Dadurch  bilden 
die  Schienen  die  vier  Kanten  einer  Kraftröhre  von  viereckigem  Querschnitt,  in  der 
eine  ganz  bestimmte  Menge  Kraftlinien  von  dem  A"-Pole  nach  dem  5-Pole  hinüber- 
geht; der  Kraftfluss,  d.  b.  die  gesamte  hindurchgebende  Anzahl  von  Einzelkraft- 
linien ist  in  jedem  Querschnitte  dieselbe,  wenn  auch  die  Kraftlinienzahl  pro 
Flächeneinheit  und  damit  die  Feldstärke  z.  B.  in  der  Mitte,  wo  die  Röhre  sehr 
weit  ist,  viel  geringer  als  an  den  den  Polen  unmittelbar  benachbarten  Enden  ist 
§§  81  und  82. 

Zu  dem  Apparate  gehört  das  rechts  daneben  gezeichnete  Gleitstück  (?, 
welches  aus  einem  geradlinigen  Stücke  eines  ebenfalls  versilberten  Kupferdrahtes 
besteht,  das  an  einem  HartgummigrifF  befestigt  ist     Wenn  man  dieses  Über  die 
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inneren  Schienen  be  oder  ec,  oder  über  die  äusseren  afd  derart  hinführt,  dass  das 
eine  Ende  auf  den  vorderen,  das  andere  auf  den  entsprechenden  hinteren  Schienen 
immer  mit  metallischem  Eontakte  gleitet,  so  bewegt  sich  jedes  Lftngenelement  des- 
selben je  einer  Kraftlinie  parallel,  ein  Schneiden  findet  also  nicht  statt  Wird  das 
Stück  O  dagegen  von  b  nach  a,  oder  von  e  nach  f  oder  endlich  von  c  nach  d  in 
gleicher  Weise  bewegt,  so  werden  Kraftlinien  geschnitten  und  zwar  immer  gleich 
viele,  wiewohl  im  zweiten  Falle  die  von  0  überstrichene  Fläche  eine  viel  grössere  ist. 

Versuch  92.  Das  Grleitstück  G  wird  auf  das  Schienenpaar  gesetzt  und 
a)  so  bewegt,  dass  dabei  keine  Kraftlinien  geschnitten  werden,  also  entweder  in  der 
Richtung  des  Kupferdrahtes  O  selbst  oder  in  der  oben  angegebenen  Weise  von  b 
nach  e,  von  e  nach  e  oder  d  nach  f  und  f  nach  a;  ein  angeschlossenes,  noch  so 
empfindliches  Galvanometer  zeigt  keinen  merklichen  Ausschlag:  jt  =  0.  b)  Man 
gleitet  von  a  nach  b  und  zwar  so  rasch,  dass  der  ganze  Weg  etwa  innerhalb  einer 
Sekunde  zurückgelegt  wird  (das  Galvanometer  muss  eine  erheblich  längere  Schwin- 
gungsdauer und  ein  nicht  zu  leichtes  Magnetsystem  haben,  d.  h.  ein  sog.  „ballistisches 
Galvanometer^^  sein),  es  kommt  ein  kräftiger  Strom  von  der  vorderen  ELlemme  (K-  oder 
-f  Klemme).  Mit  der  Bichtung  der  Bewegung  b  nach  a  kehrt  sich  auch  die  des  Aus- 
schlages um.  Stellt  man  dieselben  Versuche  auf  dem  Stück  c-^d,  also  über  dem 
Südpole  an,  so  erhält  man  gleich  grosse  Ausschläge  in  der  entgegengesetzten  Rich- 
tung. Wenn  man  von  e  nach  f  und  umgekehrt  gleitet,  so  erhält  man  Ausschläge 
von  entsprechender  Richtung  und  derselben  Grösse.  Hier  ist  die  Zahl  x  der 
Kraftlinien  die  gleiche,  wie  in  den  Fällen  b);  wiewohl  sie  hier  über  einen  viel 
grösseren  Raum  verbreitet  sind,  als  in  den  den  Magnetschenkeln  näheren  Teilen 
des  Kraftlinienbündels  (^  kleiner,  /  grösser),  so  ist  die  Induktionswirkung  doch 
dieselbe,  wenn  nur  die  gleiche  Anzahl  innerhalb  derselben  Zeit  geschnitten  wird. 

Anmerkung.  Bei  den  Versuchen  zeigt  sich,  dass  es  gleichgiltig  ist,  ob  man 
den  Bügel  schnell  oder  langsam  bewegt,  wenn  nur  überhaupt  in  einer  zur  Schwin- 
gungsdauer der  Nadel  kurzen  Zeit  das  Schneiden  des  ganzen  Bündels  erfolgt.  Im 
ersteren  Falle  werden  in  jedem  Zeitteilchen  mehr  Kraftlinien  geschnitten  und  stärkere 
einzelne  Induktionsstösse  erhalten;  aber  es  erfolgen  im  Ganzen  entsprechend  weniger, 
da  die  Zahl  der  zur  Verfügung  stehenden  Linien  schneller  erschöpft  ist  Im  zweiten 
Falle  verteilt  sich  der  ganze  Prozess  über  eine  längere  Zeit,  die  in  jedem  Zeit- 
element erzielte  Einzel  Wirkung  ist  jedoch  entsprechend  kleiner;  in  dem  Ausschlag 
kommt  aber  nur  die  Summe  aller  Einzelwirkungen  zur  Geltung.  Aus  diesem 
Grunde  erhält  man  auch  dieselbe  Wirkung,  wenn  man  das  Gleitstück  ruckweise 
mit  kurzen  dazwischen  geschalteten  Ruhepausen  statt  in  einem  Zuge  durch  das 
Kraftlinienbündel  hindurchführt,  oder  wenn  man  erst  vorwärts,  dann  etwas  rück- 
wärt«, dann  weiter  vorwärts  u.  s.  f.  gleitet. 

Versuch  93.  Auf  die  Schenkelenden  des  Hufeisenmagnetmagazins  EH, 
Fig.  101,  werden  die  eben  abgeflachten  Polschuhe  Fig.  96  gesetzt  und  zwischen 
diese  die  rotierende  FARADAYSche  Induktionsscheibe  §  223  gestellt,  welche  man  an 
ein  mit  nur  wenigen  Windungen  eines  dicken  Leitungsdrahtes  versehenes  Galvano- 
meter anschliesst  Man  dreht  (etwa  nach  dem  Takte  eines  Metronoms)  mit  gleich- 
förmiger Geschwindigkeit  und  erhält  einen  Ausschlag  von  bestimmter  Grösse. 
Dreht  man  doppelt,  dreifach  so  rasch,  so  wird  der  Ausschlag  (sehr  nahe)  doppelt, 
dreimal  so  gross.  Die  Induktionswirkung  ist  durch  die  pro  Zeiteinheit  geschnit- 
tene Kraftlinienzahl  x  bestimmt. 

Erfolgt  der  Schnitt  mit  den  Kraftlinien  schräg  oder  liegt  das 
Gleitstück  nicht  senkrecht  zu  den  Kraftlinien,  so  gelten  ähnliche  Be- 
trachtungen wie  die  am  Ende  des  §  194  angedeuteten;  es  komnlen 
die  entsprechenden  Komponenten  von  /  und  v  in  Betracht. 
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227.  Bezeichnung  „Elektromotorische  Kraft''.  —  Wir  können  die 

Erscheinung  der  Induktion  durch  Angabe  der  drei  in  Betracht  kom- 
menden (Richtung8-)6rö8sen:  der  Feldstärke  §,  des  geradlinigen  Gleit- 
stückes /  und  der  Bewegung  v  yoUkommen  beschreiben^  auch  nach  der 
quantitativen  Seite  hin,  wie  wir  soeben  gezeigt  haben.  Femer  ist  die 
Energie  in  der  Strombahn  durch  die  beiden  Grossen  i  und  z  völlig 
bestimmt.  Die  Grösse  i  ist  schon  aus  dem  11.  Abschnitt  hinreichend 
bekannt.  Sie  war  die  Charakteristik  eines  (zweifach  zusammenhängenden) 
Magnetfeldes  von  bestimmter  Struktur  und  war  durch  die  Kraftlinienzahl 
dieses  Feldes  völlig  und  eindeutig  definiert.  Wir  übernahmen  die  Be- 
zeichnung „Stromstärke"  aus  den  älteren  Theorien  für  diese  Grösse  t,  wie- 
wohl das  durch  dieselbe  geweckte  Bild  keinen  Platz  mehr  innerhalb  der 
neuen  Anschauungen  beanspruchen  kann.  Jetzt  befinden  wir  uns  der 
Grösse  z  =  ^Iv  gegenüber  in  einer  ähnlichen  Lage.  Diese  Grösse  ist 
in  jedem  Eraftfelde  eindeutig  bestimmt,  dessen  Struktur  uns  durch  die 
Kraftlinien  vollständig  beschrieben  wird.  Sie  ist  ebenso  wohl  definiert, 
wie  etwa  die  Zahl  der  Ej'aftlinien,  welche  senkrecht  die  Flächeneinheit 
durchsetzen,  von  der  wir  früher  zeigten,  dass  sie  ein  Maass  für  die  quan- 
titativen Beziehungen  in  einem  Magnetfelde  liefert. 

Durch  sehr  sorgfältige  Versuche  wurde  ferner  schon  von  Faraday 
bewiesen,  dass  es  bei  der  Induktion  nicht  im  geringsten  auf  das  Ma- 
terial ankommt,  mit  dem  die  Feldkraftlinien  geschnitten  werden,  wenn 
er  sein  Resultat  zunächst  auch  etwas  anders  formulierte. 

Wir  bedürfen  daher  keiner  weiteren  Bestimmungsstücke  für  die 
neue  Gruppe  von  Phänomenen,  als  die  aus  Abschnitt  I  und  II  be- 
kannten, die  Einführung  jeder  neuen  selbständigen  Grösse  würde  einer 
Überbestimmung  der  Erscheinung  gleichkommen.  Aber  es  wird  doch 
vorteilhaft  sein,  auch  für  diese  Grösse  eine  geeignete  Benennung  ein- 
zuführen. 

Wie  schon  wiederholt,  kommen  wir  auch  hier  bei  unserer  Dar- 
stellung mit  der  üblichen  Terminologie  in  Schwierigkeit.  Um  der  Kon- 
tinuität willen  des  hier  Vorgetragenen  mit  der  sonst  in  den  Lehrbüchern 
vielfach  noch  üblichen  Darstellung  behalten  wir  die  historisch  gewor- 
denen Bezeichnungen  bei,  wenn  sie  auch  in  dem  Eahmen  unserer 
Entwickelung  zur  Bedeutung  blosser  Symbole  herabsinken. 

Unsere  Grösse  z,  „Zahl  der  in  der  Zeiteinheit  gleichsinnig 
rechtwinklig  geschnittenen  Kraftlinien",  ist  mit  jener  identisch, 
w^elche  die  ältere  Theorie  als  die  elektromotorische  Kraft  der  In- 
duktion oder  kurz  die  elektrische  Kraft  längs  des  Leiterstückes 
oder  die  Spannung  oder  Spannungsdifferenz  oder  den  Potential- 
unterschied an  den  Enden  des  Gleitstückes  bezeichnete. 
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Die  älteren  Theorien  dachten  eich,  wie  schon  wiederholt  erwähnt,  den  Strom 
als  einen  wirklichen  ,,Strom^*,  d.  h.  in  dem  Leiter  das  „elektrische  Fiuidom^' 
fliessend.  Die  Entdeckung  Faradays  wurde  daher  trotz  seiner  durchaus  objektiven 
Darstellung  in  der  Weise  interpretiert,  dass  bei  der  Bewegung  des  Leiters  in  der 
Nähe  eines  Magneten  dieses  ,,Fluidum  bewegt  werde'',  dass  eine  Kraft  wie  diejenige 
des  Stempels  eines  Pumpwerkes  auf  dieses  Fluidum  zu  wirken  beginne.  Die 
dieser  Vorstellung  entsprungene  Bezeichnung  ,,e1ektromotori8che  Kraft'*  ist  nicht 
sehr  glücklich  gewählt.  Denn  erstens  ist  das  Bild  überhaupt  unzureichend.  Zweitens 
trägt  die  Bezeichnung  ein  neues  Moment  willkürlich  in  die  Erscheinung  hinein, 
welches  nicht  in  ihr  liegt.  Dass  das  Verständnis  der  elektrischen  Erscheinungen 
aber  unter  diesen  Überbestimmungen  erheblich  gelitten  hat,  dass  ferner  über- 
haupt „eine  Häufung  von  mehr  Beziehungen  auf  einen  Begriff  als  sich  miteinander 
vertragen,  z.  B.  auf  den  der  „Elektricität",  diesen  nur  verdunkeln,  nicht  klären 
konnte",  hat  H.  Hertz  sehr  treffend  in  der  Einleitung  (p.  9)  seiner  „Prinzipien  der 
Mechanik''  ausgeführt 

Anstatt  von  einer  „elektromotorischen  Kraft"  spricht  man  auch  gern,  wie 
erwähnt,  von  einer  „Spannung"  oder  „Spannungsdifferenz",  welche  an  den  Enden 
des  durch  das  Feld  bewegten  Gleitstückes  auftreten  solle.  Eine  Hindeutung 
auf  die  mit  dem  Induktionsstrome  vorzunehmenden  Arbeitsleistungen  enthält  die 
Bezeichnung:  „Potential"  =  Fähigkeit  Arbeit  zu  leisten  und  „Potential differenz", 
welche  mit  den  letztgenannten  Bezeichnungen  synonym  gebraucht  werden. 

Bei  der  den  Strom  liefernden  Vorrichtung  spricht  man  in  diesem  Sinne  auch 
von  einer  „Klemmenspannung",  welche  die  Quelle  zur  Verfügung  stelle.  Alle  diese 
Bezeichnungen  sind  augenscheinlich  demselben  Bilde  angepasst. 

Wir  wollen  diese  Namen  beibehalten,  damit  sich  namentlich  der 
Anfänger  in  der  Litteratur  zurecht  findet,  uns  aber  prinzipiell  von 
der  Vorstellung  des  „Strömungsbildes",  der  „Pumpwerke"  und  der 
„Spannungen"  freihalten. 

Die  Zahl  der  in  einem  Gleitstück  durch  Induktion  erregten  sog. 
elektromotorischen  Krafteinheiten  ist  daher  gleich  der  Anzahl  z,  der  in 
der  Sekunde  senkrecht  geschnittenen  Kraftlinien.  Um  aber  auch  nicht 
umgekehrt  durch  die  Bezeichnung  selbst  jene  Bilder  wieder  einzuführen, 
wollen  wir  nur  das  Symbol  E.M.K.  beibehalten,  eine  recht  bequeme 
Abkürzung,  die  sich  namentlich  in  der  Technik  bereits  vollkommen 
eingebürgert  hat. 

228.  Die  Dimension  der  E.M.K.  —  Aus  der  Gleichung  37)  geht 
unmittelbar  hervor,  welche  Dimension  (§  59)  wir  der  Grösse  z  bei- 
messen müssen.  Da  die  Feldstärke  §  die  Dimension  cm-*'»grVtsek~^ 
hat  (§  70),  und  dimZ==  cm,  dimi?  =  cm  sek-^  ist,  so  ist 

dim  E.M.K.  z  =  cmV«grVtsek-2. 

Die  Einheit  der  E.M.K.  wird  zufolge  der  Formel  37)  in  folgender 
Weise  festgelegt: 

Die  E.M.K.  1  wird  in  einem  Leiterstücke  von  der  Länge 
von  1  cm  induziert,  wenn  wir  dieses  senkrecht  zu  der  Kraft- 
linienrichtung  in  einem  homogenen  Felde  von  der  Stärke  1 

Ebert,  Kraftfelder.  17 
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mit   der   Geschwindigkeit    von    1   cm    pro   Sekunde   bewegen. 

Durch   diese  Definition   ist   die   „elektromagnetische"   Einheit   (E.M.E. 

§  166)  dieser  Grösse  festgelegt. 

Nach  §  77  beträgt  bei  uns  die  Stärke  des  erdmagnetischen  Feldes  nind  Va 
absolute  C.Gr.S.-Einbeit.  Bewegen  wir  einen  geraden  Draht  yon  100  cm  Länge 
mit  der  Greschwindigkeit  eines  Meters  pro  Sekunde  senkrecht  zu  der  Richtung  der 
Inklinationsnadel  und  senkrecht  zu  seiner  eigenen  Richtung  parallel  mit  sich  selbst 
-voran,  so  werden  in  ihm  ca.  5000  £.M.£.  elektromotorischer  Kraft  induziert. 

229.  Die  praktische  Einheit  der  E.M.K.:  das  Volt  —  Die  in 

§  228  festgesetzte  E.M.- Einheit  der  E.M.K.  ist  eine  sehr  kleine,  wie 
auch  durch  das  Schneiden  der  Kraftlinien  in  der  Form,  wie  wir  es 
seither  der  Durchsichtigkeit  der  Anordnungen  willen  ausgeführt  haben, 
in  der  That  nur  so  schwache  Ströme  erhalten  werden,  dass  wir  ein 
empfindliches  Galvanometer  anwenden  müssen,  um  sie  deutlich  sichtbar 
zu  machen.  In  der  Praxis  spielen  erst  viel  grössere  E.M.K.  eine  Rolle. 
Wie  man  auch  bei  anderen  Grössen  statt  der  C.6.S.-Einheit  im  tag- 
lichen Leben  bestimmte  Vielfache  derselben  als  „praktische  Einheiten" 
benutzt  (z.  B.  bei  den  Raummaassen,  statt  des  Kubikcentimeters  das  1000 
oder  10^  mal  so  grosse  Liter),  so  auch  hier.  Es  hat  sich  als  zweckmässig 
erwiesen,  100  000000  oder  10®  absolute  Einheiten  der  E.M.K.  zu  einer 
neuen  „praktischen  Einheit'^  zusammenzufassen;  man  hat  diese  nach 
dem  italienischen  Physiker  Volta  genannt,  der  zum  ersten  Male  E.M.K. 
erzeugte,  wenn  auch  auf  einem  ganz  anderen  Wege  als  dem  hier  be- 
schriebenen. Der  Gebrauch  hat  den  Namen  zu  „Volt*'  verstümmelt; 
es  ist  also 

1  Volt  =  10«  E.M.E.  der  E.M.K. 

230.  Der  ArbeitsefTekt.  —  Die  pro  Zeiteinheit  geleistete  mecha- 
nische Arbeit  nennt  man  den  Arbeitseflfekt.    Auf  ihn  kommt  es  in  der 

Technik  wesentlich  an.  Denn  es  handelt  sich  dort  nicht  sowohl  darum, 
dass  eine  gewisse  Arbeit  in  irgend  einer  Zeit  vollführt  wird,  als  viel- 
mehr darum,  dass  diese  Arbeit  in  einer  bestimmten  Zeit  geleistet  wird. 
So  beurteilt  man  z.  B.  den  W^irkungseffekt  einer  Dampfmaschine  nach 
der  in  der  Zeiteinheit  geleisteten  Arbeit,  also  nach  Meter-Kilogrammen 
pro  Sekunde.  Die  praktische  Einheit  des  Arbeitseffektes  ist  die  Pferde- 
stärke, d.  i.  die  Leistung  von  75  mkgr  in  1  sek. 

231.  Der  StromefTekt:  das  Voltampöre  oder  Watt.  —  Nach  den 

Ausführungen  des  §  225  ist  die  zur  Erhaltung  eines  Induktionsstromes 
während  der  Zeit  dt  aufzuwendende  Arbeit 

dA=:i'^lv'dt 36) 

oder  mit  Rücksicht  auf  37) 

dA=:fz'dt 38) 
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Diese  Arbeit  ist  nicht  verloren ;  sie  kann  wieder  in  andere  Energie- 
formen umgewandelt  werden.  Sie  ist  gleichsam  in  dem  Stromphänomen 
selbst  enthalten.  Die  Arbeitsmenge,  welche  ein  solcher  Strom  zur 
Verfügung  stellen  kann,  nennt  man  daher  die  „Stromarbeit." 

Die  Stromarbeit  ist  durch  das  Produkt  von  Stromstärke 
i,  E.M.K.2:  und  der  Zeitdauer  dt  bestimmt 

Formel  38)  giebt  die  Stromenergie  für  die  Zeit  dt  Wird  die 
Stromstärke  i  und  die  EJtf.E.  z  während  längerer  Zeit  konstant  er- 
halten, wie  etwa  bei  dem  Versuche  93,  so  ist  die  auf  die  Zeiteinheit 
bezogene  Arbeit  des  galvanischen  Stromes  offenbar  iz.  Dies  ist  aber 
eine  Effektgrösse,  der  sog.  „Stromeffekt". 

Der  Stromeffekt  ist  gleich  dem  Produkte  von  Strom- 
stärke i  und  E.M.K.  z. 

Entsprechend  der  Bezeichnung  der  praktischen  Maasse  der  beiden 
Faktoren  spricht  man  von  z  i  „Voltampere"  Stromeffekt.  Das  praktische 
Maass  hierfür  hat  man  passend  nach  demjenigen  genannt,  der  zuerst 
durch  die  Dampfmaschine  der  Menschheit  Arbeitseffekte  zur  Verfügung 
stellte,  wie  sie  bis  dahin  unerreicht  waren:  James  Watt.  Der  Strom- 
leistung von  1  Voltampere  schreibt  man  einen  Arbeitseffekt  von 
1  „Watt«  zu. 

1  Pferdestärke  mechanischen  Arbeitseffektes  ist  äquivalent  mit  736  Voltampere» 
oder  736  Watt. 

Auf  die  Beziehungen  dieser  Energiewerte  zu  denen  der  Wärmeerscheinungen 
kommen  wir  weiter  unten  zu  sprechen.  Wie  man  an  Gas-  und  Wasseruhren  den 
Verbrauch  des  zugefubrten  Agens  misst,  so  kontrolliert  die  elektrische  Zentrale 
den  Konsum  an  elektrischer  Energie  am  ,^Wattstundenzähler".  Der  Preis  der 
Kilowattstunde,  d.  h.  der  für  die  in  Anspruchnahme  eines  Stromeffektes  von 
1000  Watt  während  der  Zeit  einer  ganzen  Stunde  zu  entrichtende  Geldwert  be- 
trägt in  den  grösseren  Verkehrscentren  zur  Zeit  50 — 80  Pfennige.  Der  Konsument 
kauft  hier  wie  in  so  vielen  anderen  Fällen  Energie.  Falsch  ist  daher  die  Bezeich- 
nung „Elektricitätszähler".  Gegenüber  den  Gas-  und  Wasser-Zählern  besteht  noch 
der  Unterschied,  dass  überhaupt  nichts,  weder  etwas  Materielles  noch  etwas  Im- 
ponderabiles  dem  Konsumenten  durch  den  Zähler  zugeführt  wird;  denn  Elektricität 
ist  keine  „bewegliche  Sache/^ 

232.    Bestimmungsstiicke  der  Stromenergie.  —  Die  Zerlegung 

der  Stromenergie  in  die  beiden  Faktoren  t  und  z  war  keine  willkürliche, 
sondern  ergab  sich  aus  der  zu  Grunde  gelegten  energetischen  Betrach- 
tung der  sich  ineinander  umwandelnden  Energien  ganz  von  selbst. 
Bei  derselben  Stromstärke  i  kann  der  Inhalt  der  gesamten  Strombahn 
an  Energie  ein  sehr  verschiedener  sein,  je  nach  dem  Werte  z  der 
E.M.K.,  welche  an  der  Stromquelle,  bei  uns  dem  durch  das  Magnetfeld 
geführten  Gleitstücke  auftritt.  Umgekehrt  ist  der  durch  das  Strom- 
phänomen repräsentierte  Energiewert  bei  demselben  z  um  so  höher,  je 

17* 
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grösser  das  zugehörige  i  ist.     Die  Stromstärke  bestimmt  also  gewisser- 
maassen  die  energetische  Wertigkeit  einer  gegebenen  E.M.K. 

(Bei  dem  „Strömungsbilde*^  tritt  etwas  ganz  Ähnliches  zu  Tage.  Die  Strom- 
stftrke  i  ist  dort  geradezu  das  Maass  der  Quantität  des  in  der  Zeiteinheit  durch 
den  Leiterquerschnitt  gepresst  gedachten  ,^twaB*'  §  ^ 66 :  i  ^  dejd  t  Dieses  hat 
gewisseimaassen  die  Fähigkeit,  mit  verschieden  hoher  „Spannung"  fortgetrieben  zu 
werden.  Je  nach  der  Spannung,  welche  das  Fluidum  aufnimmt,  hat  es  einen 
grösseren  oder  geringeren  Energiefond  in  sich,  mit  dem  es  arbeiten  kann,  ganz 
analog  wie  die  Arbeitsfähigkeit  eines  Wasserlaufes  sich  nach  dem  in  der  Zeiteinheit 
verfügbaren  Wasserquantum  nicht  minder  wie  nach  dem  Gefälle  richtet.  Ersteres 
entspricht  der  Stromstärke  i,  letzteres  der  E.M.K.  x.) 

Ein  derartiges  Bestimmtsein  durch  zwei  Faktoren  lässt  sich  bei 
allen  Energieformen  wiedererkennen.  Diese  Faktoren  haben  gewisse 
Eigenschaften  gemeinsam,  nach  denen  man  sie  in  zwei  Gruppen  teilen 
kann.  Man  unterscheidet:  Kapazitätsfaktoren  und  Intensitäts- 
faktoren der  Energieformen  (Ostwald). 

233.  Eigenschaften  der  Energiefaktoren.  —  Wir  haben  den  Be- 
giifiF  der  E.M.K.  z  durch  eine  Definition  eingeführt  §  226,  welche  von 
der  gewöhnlich  an  die  Spitze  gestellten  so  sehr  abweicht,  dass  es  uns 
obliegt,  diesen  Begriff  noch  nach  anderen  Richtungen  hin  möglichst 
zu  verdeutlichen.  Dazu  schlagen  wir  zunächst  einen  Weg  ein,  welcher 
der  neueren,  namentlich  von  Helm  und  OsTWAiii)  ausgearbeiteten  ener- 
getischen Betrachtungsweise  folgt  Wir  müssen  uns  hier  damit  be- 
gnügen, diese  Methode  an  Beispielen  zu  erläutern;  bezüglich  ihrer 
näheren  Begründung  muss  auf  die  betreffenden  Spezi aldarstellungen  (vor 
allen  auf  Ostwalds  „Studien  zur  Energetik")  verwiesen  werden. 

Der  eine  Faktor,  den  wir  in  den  Ausdrücken  für  die  verschiedenen 
Energieformen  abtrennen  können,  hat  die  Eigenschaft,  dass  dann  und 
nur  dann  Energie  aus  einem  räumlich  irgendwie  begrenzten  Systeme 
in  ein  Nachbarsystem  übergeht,  wenn  dieser  Faktor  in  beiden  Systemen 

Unterschiede  aufweist;  man  nennt  ihn  den  „Intensitätsfaktor". 

So  ist  der  Intensitätsfaktor  der  Wärmeenergie  die  Temperatur;  denn  Wärme 
geht  nur  aus  einem  Körper  in  einen  anderen  über,  wenn  die  Temperaturen  beider 
verschieden  sind.  Ein  anderes  Beispiel  bietet  die  sog.  Volumenergie :  Befinden 
sich  in  dem  Rohre  RB,  Fig.  102,  rechts  und  links  innerhalb  der  Volumina  Vi 
und  F,  zwei  Gase  O^   und  G^,   welche    durch   den  leicht   beweglichen  Stempelt' 

voneinander  getrennt  sind,  so  wird  dieser  nur  dann  in 
Ruhe  sein,  wenn  die  Spannkraft  beider  Gase,  der  Druck 


^^ Ä  auf  die  Flächeneinheit,  auf  beiden  Seiten  des  Stempels 

der  gleiche  ist.    Wächst  die  Spannung  des  Gases  auf 


y.     102  einer  Seite,  so  verschiebt  sich  der  Stempel.    Ähnlich 

halten  sich  in  einem  kommunizierenden  Rohre,  all- 
gemein in  einer  Druckwasseranlage,  die  an  irgend  einen  Querschnitt  grenzenden 
Flüssigkeitssäulen  nur  dann  das  Gleichgewicht,  wenn  die  von  beiden  Seiten  her 
wirkenden  Drucke  keine  Unterschiede  aufweisen.  In  den  beiden  letztgenannten 
Fällen  ist  also  dov  Druck  Intensitätsfaktor. 
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Energie  geht  stets  nur  von  dem  Systeme  mit  höherem  Intensitäts- 
werte zu  deni  von  geringerer  Intensität  über. 

Wärme  geht  nur  von  wärmeren  zu  kälteren  Körpern  über,  nie  umgekehrt 
(CAENOTsches  Prinzip);  der  Stempel  Ä  in  Fig.  102  wird  von  dem  Grase  mit  höherer 
Spannung  zu  dem  mit  geringerer  hingetrieben  und  drückt  dadurch  dasselbe  zu- 
sammen, leistet  also  eine  Kompressionsarbeit  an  ihm;  in  einer  Druckwasseranlage 
strömt  Flüssigkeit  nur  im  Sinne  des  Druck-(Intensität8-)G'efälles. 

Nur  wenn  die  Intensitätsfaktoren  derselben  Energieform 
in  benachbarten  Raumgebieten  Verschiedenheiten  aufweisen, 
tritt  zwischen  diesen  ein  Umsatz  der  betreffenden  Energie- 
form ein:  „es  geschieht  etwas"  in  dem  Gebiete  dieser  speziellen 
Energieform  (Prinzip  des  Geschehens). 

Die  Kapazitätsfaktoren  regulieren  dann  die  Quantitäten  der 
sich  ineinander  umsetzenden  Energiemengen.  Für  sie  gilt  ein  eigentüm- 
liches Erhaltungsgesetz,  welches  aussagt,  dass  sich  bei  dem  Energie- 
umsatz die  Gesamtmenge  der  durch  sie  dargestellten  Grösse  in  beiden 
Systemen  zusammengenommen  nicht  ändert. 

In  dem  durch  Fig.  102  erläuterten  Beispiele  sind  die  Gasvolumina  F^  und  F, 
Kapazitätsgrössen ;  wie  sich  auch  der  Stempel  S  verschiebt,  immer  bleibt  das  G-e- 
samtvolumen  Vi  +  F,  dasselbe,  da  sich  die  Einzelvolumina  auf  der  einen  Seite  von 
S  um  ebenso  viel  vermindern,  wie  sie  sich  auf  der  anderen  vermehren.  Bei  den 
kommunizierenden  Röhren  bleibt  die  gesamte  Flüssigkeitsmenge  die  gleiche,  wenn 
auch  an  einer  Stelle  Flüssigkeit  durch  einen  Querschnitt  in  einem  oder  anderen 
Sinne  hindurchgetrieben  wird.  Bei  der  Wärme  spielen  die  Wärmekapazitäten  die 
Rolle  dieser  Faktoren. 

234.   Der  Intensitätsfaktor  der  Stromenergie.  —  Es  lässt  sich 

zeigen,  dass  wir  in  den  beiden  Faktoren  i  und  z,  durch  die  die  Strom- 
energie bestimmt  ist,  gerade  den  Kapazitäts-  und  den  Intensitätsfaktor 
der  elektrischen  Energie  vor  uns  haben. 

Die  E.M.K.  z  ist  als  Intensitätsfaktor  der  Stromenergie 
anzusehen. 

Wir  beweisen  dieses,  indem  wir  zeigen,  dass  z  die  im  vorigen 
Paragraphen  angegebenen  Eigenschaften  der  Intensitätsgrösse  wirklich 
besitzt;  dass  die  Stromstärke  i  als  Kapazitätsfaktor  anzusehen  ist, 
ergiebt  sich  dann  ohne  weiteres. 

Wird  an  irgend  einer  Stelle  eines  geschlossenen  Leiterkreises  durch 
Schneiden  mit  Kraftlinien  eines  beschränkt  ausgedehnten  Feldes  ein 
Strom  induziert,  so  verbreitet  sich  dieser  längs  der  ganzen  Bahn,  seine 
Kraftlinien  umziehen  alle  Teile  der  Leiterkette;  die  Stromenergie 
wandert  damit  aus  dem  Gebiete,  in  dem  sie  ursprünglich  etwa  aus 
mechanischer  Arbeit  erzeugt  wurde,  in  Nachbargebiete  hinein. 

Wird  die  Strombahn  an  zwei  verschiedenen  Stellen  von  Kraftlinien 
gleichzeitig  so  durchschnitten,  dass  dadurch  die  Erzeugung  entgegen- 
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gesetzt  gerichteter  Ströme  angestrebt  wird,  so  sind  zwei  Fälle  möglich ; 
die  Ursachen  heben  sich  gegenseitig  auf,  es  entsteht  kein  Strom  oder 
aber  der  eine  oder  der  andere  Induktionsvorgang  überwiegt,  ein  Strom 
kommt  zu  stände.  Wir  haben  zu  zeigen,  dass  sich  die  Induktions- 
wirkung in  dem  ganzen  Kreise  zur  Geltung  bringt,  welche  mit  dem 
höheren  z  auftritt;   dies  muss  an  der  Hand  der  Erfahrung  geschehen. 

In  Fig.  103  mögen  Si  und  S^  zwei  vollkommen  gleiche  Drahtepiralen  dar- 
stellen, deren  Enden  einerseits  direkt,  andererseits  unter  Zwischenschaltung  eines 

Galvanometers  O  miteinander 
verbunden  sind.  Werden  in 
beiden  Spiralen  gleichsinnig 
verlaufende  Ströme  induziert, 
so  unterstützen  sich  diese, 
werden  entgegengesetzt  gerich- 
tete induziert,  wie  in  der 
Figur  angenommen,  so  laufen 
sie  in  dem  Galvanometer  gegen- 
einander an;  letzteres  schlägt 
nur  aus,  wenn  Stromenergie 
von  der  einen  Seite  auf  die 
andere  übergeht.  Solche  gegen- 
einander gerichtete  Induktions- 
ströme rufen  wir  etwa  dadurch 
hervor,  dass  wir  die  gleich 
starken,  aber  entgegengesetzten 
Pole  N  und  S  eines  (nach 
vorn  aus  der  Zeichnuugsebene 
hervortretenden)  Hufeisen- 
magneten aus  beiden  Spiralen 
herausziehen.  Dann  erhalten 
wir  nach  §213  Induktionsströme 
von  der  bezeichneten  Richtung. 
Versuch  94.  a)  Bewegen  wir  beide  Pole  aus  entsprechenden  Lagen  in 
andere,  in  Bezug  auf  ihre  Spiralen  wieder  entsprechende  Lagen  in  derselben  Zeit, 
indem  wir  den  Magneten  parallel  mit  sich  selbst  zurückziehen,  so  schlSgt  das  Gal- 
vanometer 0  nicht  aus.  Die  Zahl  x  der  in  der  Zeiteinheit  geschnitteneu  Kraft- 
linien ist  beiderseitig  die  gleiche,  in  dem  System  „geschieht  (elektromagnetisch) 
nichts.^'  [Bei  der  Wärme  geht  keine  Energie  aus  dem  Gebiete  eines  Körpers  in 
das  eines  unmittelbar  benachbarten  (berührenden)  anderen  Körpers  über,  wenn 
die  Temperaturen  in  beiden  die  gleichen  sind.] 

b)  Wir  bewegen  einen  Pol,  z.  B.  N^  schneller,  indem  wir  bei  der  Vorwärts- 
bewegung etwa  eine  gleichzeitige  Drehung  der  Indifierenzzoue  J  nach  rechts  hin- 
über vornehmen.  Dann  giebt  das  Galvanometer  einen  Ausschlag,  welcher  anzeigt, 
dass  Strom  aus  dem  linken  Induktionsgebiet  in  da^  rechts  gelegene  Nachbargebiet 
durch  das  Galvanometer  hinübergeht.  Links  ist  aber  die  E.M.K.  x  grösser  als 
rechts.  [Wärmeenergie  geht  immer  vom  höher  temperierten  Körper  zum  niedriger 
temperierten  über,  nie  umgekehrt  (IL  Hauptsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie)]. 

Da  der  Strom  ein  geschlossener  ist,  so  geht  er  in  der  unteren  Verbindung  wieder 
von  S^  nach  S^  zurück.  Weil  die  Stromenergie  die  Kichtimg  des  Stromes  selbst  ein- 
schlägt,  so  wandert  sie  von  S^  durch  das  Galvanometer  O  nach  S^  und  von  da 


Fig.  103. 
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nach  5|  der  Strombahn  entlang.  Diese  Kichtang  der  Wanderung  ist  eindeutig 
durch  die  höhere  in  S^  induzierte  E.M.K.  bestimmt.  Machen  wir  x  für  5,  grösser, 
80  bestimmt  die  hier  wirkende  Ursache  den  ganzen  Prozess,  ein  Strom  von  um- 
gekehrter Richtung  kreist  in  dem  ganzen  System. 

c)  Wir  vermehren  die  Windungszahl  einer  Spirale  um  einige  Windungen, 
indem  wir  von  der  verfugbaren  Drahtlänge  noch  ein  Stück  mit  um  den  Spulen- 
träger  legen.  Bewegen  wir  nun  den  Magneten  gleichmässig  in  beiden  Spiralen,  so 
ist  die  in  der  Zeiteinheit  geschnittene  Rraftlinienzahl  x  in  einer  Spirale  grösser, 
ihre  £.M.K.  bestimmt  die  Richtung  des  entstehenden  Stromes  und  damit  der 
Energiewanderung. 

Eine  Anordnung  wie  in  Fig.  108  kann  also  dazu  dienen,  die  Fähigkeit  zweier 
Spiralen,  Sitz  induzierter  E.M.K.  von  bestimmter  Grrösse  zu  sein,  miteinander 
zu  vergleichen.  In  der  That  beruht  die  sog.  Induktionswage,  die  wir  später  be- 
sprechen werden,  auf  dem  hier  angedeuteten  Prinzip. 

Man  darf  sich  auch  hier  nicht  durch  die  Bezeichnungen  irre 
machen  lassen,  die,  wie  schon  wiederholt  bemerkt,  gerade  in  diesem 
Kapitel  den  neueren  Anschauungen  durchaus  nicht  mehr  entsprechen. 
Darum  sei  nochmals  hervorgehoben:  Die  E.M.E.  misst  die  Intensität 
der  neuen  Energieform;  Fabaday  bezeichnet  diese  Grösse  noch  durch- 
weg als  die  Intensität  des  Stromes;  das  Geschehen  erfolgt  immer  im 
Sinne  des  Intensitätsgefälles.  Die  Grösse  i,  die  man  jetzt  die  Strom- 
intensität nennt,  spielt  die  Rolle  der  Kapazitäts-  oder  Quantitätsgrösse. 

Die  ältere  Theorie  dachte  sich  ja  in  der  That  die  Stromstärke  i  durch  die 
Quantität  e  eines  bewegten  Fluidnms  der  „Elektricität"  gemessen:  i  =  dejät  nach 

§  166,  so  dass  e  —  fi'dt  ist;  das  i  entspricht  in  diesem  Bilde  also  ganz  der  in 
der  Zeiteinheit  durch  den  Querschnitt  eines  Rohrsj^stems  hindurchgetriebenen 
Flüssigkeitsmenge.  Da  in  Bezug  auf  diese  Quantitätsgrossen  der  Energetik  das 
Konstanzgesetz  gilt  (^^  238),  so  führt  uns  unsere  energetische  Betrachtung  zu  einem 
Satze,  den  die  ältere  Theorie  so  auszudrücken  pflegte:  „Die  Gesamtquantität  an 
elektrischem  Fluidum  ist  in  jedem  endlichen  räumlichen  Gebiete  konstant." 

Bei  der  elektromagnetischen  Eigenenergie,  deren  DiflPerential  nach 
§  194:  i'dN  ist,  kann  dagegen  i  als  Intensitätsfaktor,  N  als  Kapazitatsfaktor  an- 
gesehen werden,  wie  man  leicht  erkennt,  wenn  man  die  in  §  233  angegebenen 
Kriterien  auf  die  im  11.  Kapitel  beschriebenen  Fälle  elektromagnetischer  Wechsel- 
wirkung anwendet.  Darin,  dass  dieselbe  Grösse  i  bei  der  einen  Energieform  als 
Intensitäts-,  bei  einer  anderen  als  Kapazitätsfaktor  fungiert,  liegt  kein  Widerspruch 
(vergl.  Ostwald). 

235.   Faradays   elektrotonischer  Zustand.   —    Die   Induktions- 

erscheinungen  führten  Faraday  zu  dem  Schlüsse,  dass  längs  eines  in 
einem  Magnetfelde  befindlichen  Leiters  ein  Spannungszustand  eigen- 
tümlicher Art  bestehen  müsse,  der  in  Form  eines  Induktionsstromes 
zum  Ausdruck  kommt,  sowie  der  Leiter  gegen  die  Kraftlinien  bewegt 
wird.  Er  bezeichnete  ihn  als  „elektrotonischen  Zustand"  (von  rövoq  = 
Anspannung).  Die  Vorstellung  dieses  Zustandes,  der  „den  kleinsten 
Teilchen  und  nicht  der  Masse  des  der  Induktion  ausgesetzten  Drahtes 
oder  Körpers  als  solcher**  zukommen  sollte,  wurde  von  Faraday  dann 
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zunächst  wieder  aufgegeben,  in  seinen  letzten  Untersuchungsreilien  da- 
gegen wieder  aufgenommen  und  mit  den  Kraftlinien  des  Magnetfeldes 
in  innigere  Verbindung  gebracht.  Maxwell  acceptierte  diesen  Begriff 
und  in  seiner  Theorie  spielt  er  (unter  dem  Namen  des  „elektrotonischen 
Momentes'^  eine  grosse  Rolle;  Hertz  hat  ihn  wieder  eliminiert.  Es 
entsteht  die  Frage,  was  er  bedeutet,  und  welche  Berechtigung  er  inner- 
halb der  neueren  Anschauungen  hat. 

Eine  in  einem  Magnetfeld  befindliche  Leiterschleife  ist  in  eigen- 
tümlicher Weise  als  Quelle  eines  Stromes  prädisponiert,  was  nicht  der 
Fall  ist,  wenn  die  Schleife  ausserhalb  des  Kraftfeldes  liegt  Denn  im 
ersten  Falle  kann  bei  jeder  Änderung  in  dem  augenblicklichen  Zu- 
stande an  irgend  einer  Stelle  ein  Durchschneiden  von  Kraftlinien  statt- 
finden und  jedes  Längenelement  dadurch  Sitz  einer  E.M.K.  werden. 

Die  Induktionserscheinungen  machen  vielfach  den  Eindruck,  als  ob  wie  bei 
einem  mechanischen  Zusammenschnüren  der  Kraftlinien  eines  Feldes,  der  In- 
duktionsstrom als  eine  Art  Reaktionserscheinung  aufträte.  Doch  muss  man  sich 
vor  einer  zu  mechanistischen  Auffassung  des  Vorganges  hüten.  £s  ist  nicht  zu 
vergessen y  dass  das  Leitermaterial  in  den  meisten  Fällen,  z.  B.  bei  Anwendung 
von  Eupferdrähten ,  so  nahe  dieselbe  Permeabilität  wie  die  umgebende  Luft 
hat,  dass  die  Grenzschicht  beider  im  magnetischen  Sinne  kaum  als  Widerlager 
aufgefasst  werden  kann.  Die  Kraftlinien  durchschneiden  ebenso  leicht  das 
Kupfer  wie  die  Luft^  wenn  wir  dennoch  bei  dem  Durchschneiden  eines  Feldes 
mit  einem  Drahte,  an  diesem  konzentrische  Kraftlinienringe  sich  ausbilden 
sehen,  so  dürfen  wir  nicht  schliessen,  dass  wir  durch  den  mechanischen 
Vorgang  des  Schneidens  selbst  diese  Ringe  von  den  Feldkraftlinien  losgetrennt 
hätten;  ein  solches  „Abschälen"  der  Kraftlinien  des  Feldes  und  ihr  „Aufreihen" 
in  Ringform  auf  den  Stromträger  erweist  sich  in  dieser  Beziehung  als  ein  unzu- 
reichendes Bild  der  Erscheinung.  Das  Einzige ,  was  wir  bei  dem  Prozesse  mit 
Sicherheit  verfolgen  können  ,  ist  der  Umsatz  der  ins  Spiel  tretenden  Energie- 
formen. Derselbe  vollzieht  sich  analog  wie  derjenige  an  den  allerdings  zunächst 
rein  mechanischen  Charakter  tragenden  cyklischen  Systemen,  wie  dies  später  ein- 
gehender gezeigt  werden  soll. 

Unter  „elektrotonischem  Zustande"  können  wir  nur  das  Vor- 
handensein von  Magnetkraftlinien  in  der  Umgebung  einer  Leiterbahn 
überhaupt  verstehen.  Die  Zahl  N  der  bei  gegebener  Strömstärke  z.  B. 
1  =  1  umschlossenen  Kraftlinien,  bezw.,  bei  Anwesenheit  von  Medien 
einer  vei'schiedenen  Permeabilität  im  Felde,  allgemeiner  die  Zahl  der 
Induktionslinien  §  108  i\^  (vielfach  geradezu  das  Moment  der  Leiter- 
schleife genannt)  giebt  ein  Maass  für  die  in  derselben  für  Induktions- 
wirkungen disponible  elektromagnetische  Energie.  Maxwell  führte 
durch  eine  rein  mathematische  Operation  (STOKEsscher  Satz,  vergl. 
§  152)  diese  Grösse  des  gesamten  magnetischen  Induktionsflusses  durch 
die  von  einer  Leiterbahn  umschlossene  Fläche  hindurch  auf  eine  ge- 
richtete (Vektor-)Grösse  zurück,  welche  sich  auf  die  einzelnen  Elemente 
der  Strombahn  bezog,  (von  der  Komponenten  gebildet  werden  konnten i 
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Komponenten  des  elektrotonischen  Zustandes  oder  elektrotonische  Funk- 
tionen; Komponenten  des  elektrokinetischen  Momentes).  Knüpfen  wir 
unsere  Betrachtungen  direkt  an  die  Vorgänge  im  Felde  an,  so  können 
wir  mit  Hebtz  diesen  Umweg  vermeiden. 

Schon  Fabada Y  war  überzeugt,  dass  es  eine  Grösse  (N)  giebt,  welche 
durch  Form,  Grösse,  Beschaffenheit  der  Umgebung,  aber  nicht  durch  das  Material 
der  Leiterbahn  bestimmt  ist  und  die  nach  unserer  Ausdrucksweise  als  Kapazitäts- 
grösse  dieser  Bahn  für  elektromagnetische  Energie  angesehen  werden  kann;  ihre 
zeitliche  Änderung  ist  bei  uns  der  Intensitätsfaktor  der  Induktionsenergie,  siehe 
weiter  unten  §  237.  Faraday  bezeichnete  sie  vorläufig  als  „elektrotonischen  Zu- 
stand'^, ohne  damit  eine  bestimmte  Vorstellung  zu  verbinden.  Das  Symbol  </(«), 
in  das  sich  dieser  Begriff  in  der  MAxwELLschen  Theorie  verdichtet,  ist  für  die 
kinematischen  Interpretationen  von  grösster  Bedeutung,  denn  es  stellt  bei  diesen 
die  Trägheitsmomente  der  Zwischenmechanismen  dar  (vergl.  namentlich  Boltzmanks 
treffliche  Darstellung). 

236.  Summation  der  E.M.K.  ~  Die  Intensitätsgrösseu  einer  jeden 
Energieform  bilden  eine  Skala  derart,  dass  die  Summe  der  Intensitäts- 
unterschiede zwischen  einem  ersten  bis  zu  einem  zweiten  Werte  plus 
dem  von  diesem  zu  einem  dritten  gerade  so  gross  ist,  wie  die  Inten- 
sitätsdifferenz von  dem  ersten  und  dritten  Werte  u.  s.  f.,  z.  B.  bei  der 
Temperaturskala.  Wenn  daher  in  einem  Elemente  einer  Strombahn 
durch  schneidende  Kraft-  oder  Induktionslinien  eine  E.M.£.  z^,  in  einem 
benachbarten  Elemente  die  E.M.K.  z^  im  gleichen  Sinne  induziert  wird, 
so  ist  in  dem  ganzen  aus  beiden  Elementen  zusammengesetzten  Leiter- 
stücke die  E.M.K.  z^  +  z^  induziert. 

Sind  die  Richtungen  der  induzierten  E.M.K.  entgegengesetzt,  so  bleibt  unsere 
Aussage  dennoch  richtig,  wenn  wir  nur  die  eine  E.M.K.  mit  dem  umgekehrten 
Vorzeichen  —  einführen. 

So  kann  man  über  endliche  Leiterstücke  summieren  und  erhält 

in  der  Summe  der  E.M.K.  den  gesamten  Intensitätsfaktor  der  in  dem 

ganzen  Leiterstück  induzierten  Stromenergie.     Man  sagt,  die  einzelnen 

induzierenden  Elemente  seien  „hintereinander  geschaltet".    Wir  wollen 

diese  gesamte  E.M.K.  vieler  Leiterelemente  mit  E  bezeichnen. 

Durch  diese  Hintereinanderschaltung  werden  z.  B.  in  den  F&Uen  des  §  216 
die  E.M.K.,  die  in  allen  einzelnen  Teilen  der  Leitung  geweckt  worden  sind,  addiert, 
wodurch  eine  hohe  „Klemmenspannung"  an  den  Enden  der  Spule,  wo  wir  die 
Klemmschrauben  zur  Weiterleitung  ansetzen,  erzeugt  wird. 

237.  Das  Induktionsgesetz.  —  Ist  iV^  die  Gesamtzahl  der  von 

einer  Leiterschleif e  umschlossenen  Kraftlinien,  welche  teils  einem  fremden 
Magnetfelde  angehören,  teils  durch  die  in  der  Schleife  etwa  schon  vor- 
handene Stromstärke  bedingt  sind,  so  kann  diese  Zahl  sich  nicht  ändern, 
ohne  dass  Leiterteile  von  heraustretenden  oder  neu  eintretenden  Kraft- 
linien geschnitten  werden.  Dadurch  werden  E.M.K.  induziert.  Wir 
können  die  in  den  einzelnen  Elementen  der  Leitung  vorhandenen  E.M.K. 
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addieren ;  ihre  Summe  sei  für  den  ganzen  Leiterkreis  zur  Zeit  t  gleich 
K  Sie  ist  nach  §  227  gleich  der  Gesamtzahl  der  pro  Zeiteinheit  zum 
Schnitt  gekommenen  Kraftlinien;  diese  ist  aber  genau  dieselbe ,  um 
welche  sich  iVpro  Zeiteinheit  gerechnet,  vermehrt  oder  vermindert  hat. 
Tritt  zur  Zeit  t,  wo  wir  die  E.M.K.  messen,  in  dem  Zeitelement  dt  im 
ganzen  Kreise  die  Kraftlinienzahl  dN  ein  oder  aus,  so  ist  die  auf  die 
Zeiteinheit  umgerechnete  Zahl  oder  die  zeitliche  Anderungsgeschwindig- 
keit  von  N  gleich  dÄ'jdt;  also  ist 

dN  kann  positiv  oder  negativ  sein;  im  ersteren  Falle  (Zunahme 
der  umschlossenen  Kraftlinienzahl)  ist  E  negativ  (inverser  Strom),  im 
zweiten  (Abnahme  der  Kraftlinienzahl)  positiv  (direkter  Strom). 

Wir  treffen  dabei  also  die  (übrigens  willkürliche)  Festsetzung,  dass  eine 
einen  Zeigerstrom  (§  212)  veranlassende  E.M.K.  positiv,  die  E.M.K.  eines  Gegen- 
zeigerstromes negativ  in  Rechnung  zu  setzen  ist 

Formel  39)  drückt  das  wichtige  Gesetz  aus: 

Die  in  einer  geschlossenen  Kurve  zur  Zeit  t  induzierte 
gesamte  E.M.K.  E  ist  entgegengesetzt  gleich  der  Anderungs- 
geschwindigkeit  dNjdt  der  Anzahl  iV  von  Kraftlinien,  welche 
die  Curve  zu  dieser  Zeit  umfasst 

Damit  haben  wir  das  allgemeinste  Induktionsgesetz,  aus  dem  sich  alle  spe- 
ziellen Formen  ergeben,  abgeleitet.  Der  Weg,  auf  dem  wir  dazu  gelangten,  unter- 
scheidet sich  von  dem  sonst  eingeschlagenen.  Gewöhnlich  geht  man  von  den 
elektrodynamischen  Femewirkungen  aus,  die  man  durch  elektromagnetische  Poten- 
tiale ausdrückt.  Das  Energiegesetz,  auf  Variationen  dieser  Potentiale  angewendet, 
ergiebt  dann  das  Induktionsgesetz.  Man  hält  meist  diese  Art  der  Ableitung  für 
absolut  sicher.  Bertband  war  es  wohl  zuerst,  welcher  es  wagte,  an  der  bindenden 
Kraft  dieser  durch  die  Tradition  geheiligten  Deduktionen  zu  zweifeln.  Poincar^ 
unterwirft  Bertrands  Argumente  einer  strengen  Kritik,  sieht  sich  aber  doch  zu 
dem  Zugeständnis  genötigt,  dass  „Bertrand  der  grösste  Teil  des  Schlachtfeldes 
verbleibe*'  (Electricite  et  optique  II.    p.  25.    1891). 

Wir  haben  versucht,  jene  Gesetze  direkt  aus  den  Feld  Wirkungen  abzuleiten, 
indem  wir  konsequent  BegrifFsbildungen  vermieden,  welche,  wie  die  Potentiale,  den 
Fernewirkungstheorien  entstammen. 

Noch  in  anderer  Beziehung  weicht  unser  Gang  von  dem  traditionellen  ab. 
Meist  geht  man  von  dem  Begriffe  einer  gegebenen  E.M.K.,  etwa  der  eines  sog. 
galvanischen,  oder  wie  es  wohl  richtiger  heissen  sollte,  VoLTASchen  Elementes  aus, 
welche  durch  die  Induktion,  falls  der  Strom  eine  mechanische  Arbeit  leistet,  eine 
Verminderung  erleidet.  Die  Vorstellung  der  E.M.K.  eines  konstanten  in  den 
Stromkreis  eingeschalteten  Elementes  ist  zwar  eine  durch  die  historische  Ent- 
wickelung  der  Wissenschaft  allgemein  geläufig  gewordene.  Ein  Zurückgreifen  auf 
dieselbe  in  unserem  Erscheinuugsgebiete  muss  aber  weder  als  notwendig  noch  als 
forderlich  erscheinen.  Faraday  hätte  die  Induktionsströme  entdecken  können,  ohne 
von  Galvanis  oder  Voltas  Entdeckung  irgendwie  Kenntnis  zu  haben.  Er  machte 
z.  B.  folgende  Bemerkung:  ein  Teil  einer  in  sich  zurücklaufenden,  beliebig  langen 
metaliischeu  Leitung  versetzt,  wenn  er  zwischen  den  Polen  eines  kräftigen  Magneten 
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bewegt  wird,  jeden  noch  so  entfernten  Teil  in  einen  Zustand,  vermöge  dessen  er 
ablenkende  Wirkungen  auf  in  die  Nähe  gebrachte  Magnetnadeln  auszuüben  im- 
stande ist  (Versuch  71).  Hierin  ist  das  Wesentliche  aller  Erfahrung  über  diese 
Erscheinung  enthalten.  Folglich  muss  eine  Beschreibung,  welche  nur  die  hierbei 
vorkommenden  Bestimmungsstücke  enthält,  möglich  sein  und  sie  wird  zugleich  die 
einfachste  Darstellung  der  Thatsachen  bilden.  Diese  aber  auf  die  einfachste  Weise 
richtig  zu  beschreiben ,  ist  die  einzige  Aufgabe ,  welche  nach  Eirchhoff  eine 
Theorie  zu  erfüllen  hat. 

Der  Induktionsvorgang  ist  ferner  viel  übersichtlicher  als  die  stromliefernden 
Prozesse  in  einer  VoLTASchen  Kette,  über  die  erst  die  neuesten  Fortschritte  der 
Elektrochemie  völlige  Aufklärung  gewähren  konnten.  Eine  Theorie,  welche  diese 
Prozesse  von  vornherein  mit  in  die  Theorie  der  Induktionserscheinungen  hinein- 
zieht, kompliziert  unnötig  den  Gang  der  Ableitung. 

Wir  haben  den  Begriff  der  E.M.K.  nicht  als  aus  anderen  Gebieten  der  Elek- 
tricitätslehre  bekannt  vorausgesetzt,  sondern  ihn  aus  den  Induktionserscheinungen 
selbst  abgeleitet  und  befinden  uns  damit  auf  dem  Wege,  den  man  immer  dann 
zu  betreten  sich  genötigt  sah ,  wenn  man  diese  Grösse  auf  ihr  absolutes  Maass 
zurückfuhren  wollte.  Der  Gang  dieser  Messung  giebt  einen  indirekten  Beweis 
dafür,  dass  die  E.M.K.  durch  die  Induktionsvorgänge  eindeutig  bestimmt  ist,  unab- 
hängig von  der  E.M.K.  irgend  welcher  anderer  Stromquellen. 

238.    Der  Vektor  der  eiektriscben  Kraft.  —  Bei  den  Betrach- 

tungen  des  §  225  und  der  sich  daran  anschliessenden  Ausführungen 
haben  wir  immer  ein  geradliniges  Gleitstück  von  der  Länge  /  betrachtet, 
welches  in  einem  homogenen  Felde  bewegt  wurde.  Es  war  die  in  ihm 
geweckte  E.M.K  z  naturgemäss  immer  proportional  der  Länge  /  des 
Leiterstückes.  Wir  wollen  jetzt  unsere  Entwickelungen  nach  einer 
anderen  Seite  hin  noch  verallgemeinem  und  beliebig  gestaltete  Leiter- 
bahnen in  unhomogenen  Feldern  betrachten.  Dazu  denken  wir  uns 
die  einzelnen  Längenelemente  des  Stromträgers  so  klein,  dass  wir  für 
die  einzelnen  Punkte  desselben  Elementes  die  Feldstärke  §  als  gleich 
gross  ansehen  können.  Wie  dann  auch  das  Kraftfeld  beschaiFen  sein 
mag,  immer  werden  an  jeder  Stelle  eines  Elementes  bei  einer  Be- 
wegung des  Trägers  oder  einer  Veränderung  des  Feldes  gleichviel 
Linien  zum  Schnitt  gelangen.  Die  an  jedem  Punkte  desselben  Ele- 
mentes dadurch  geweckten  E.M.K.  addieren  sich.  Je  länger  das  Ele- 
ment genommen  werden  kann,  um  so  höher  wird  dann  seine  gesamte 
E.M.E.  unter  sonst  gleichen  Umständen  ausfallen.  Die  in  einem  Ele- 
mente geweckte  E.M.K.  z  ist  also  proportional  der  kleinen  Länge  dl 
des  Elementes  selbst 

z^^'dl 40) 

dl 

Die  Grösse  ®  stellt  offenbar  die  auf  die  Längeneinheit  bezogene 
E.M.K.  längs  der  Leiterbahn  an  der  betrachteten  Stelle  oder  die  sog. 
E.M.K.  pro  Längeneinheit  dar.  Die  E.M.K.  (S  hat  als  Zahl  der  die 
Längeneinheit  in   der  Sekunde  durchschneidenden  Kraftlinien  an  sich 
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keine  Richtung.  Wir  sehen  sie  aher  immer  an  ein  gewisses  Längen- 
element  dl  gebunden,  und  dieses  hat  eine  Richtung.  In  diesem  Sinne 
spricht  man  dann  auch  von  einer  Richtung  der  E.M.E.  @  selbst  und 
meint  damit  die  Richtung  des  Leiter  Clements,  an  dem  diese  E.M£. 
auftritt.  Wir  bemerken  somit  an  (£  die  drei  Begriffselemente:  Gf^rösse, 
einen  (durch  die  Rechte-Handregel  bestimmten)  Sinn  und  eine  Rich- 
tung, welche  nach  §  31  für  einen  Vektor  charakteristisch  sind. 

Man  nennt  diese  Grösse  ®  daher  auch  den  „Vektor  der  E.M.K. 
pro  Längeneinheit"  oder  kurz  den  „Vektor  der  elektrischen  Kraft". 

Die  Formel  40)  zeigt,  daes  von  der  E.M.K.  d  das  Begrifiselement  der  Längen- 
ausdehnung losgelöst  ist,  da  diese  durch  den  anderen  Faktor  d  l  allein  in  x  hinein- 
gebracht wird.  Mit  Kücksicbt  auf  die  Definition  von  x,  §  226,  Formel  37)  sind 
die  in  @  enthaltenen  Begriffeelemente  nur  noch  die  einer  Kraftlinienzahl  und  der 
Geschwindigkeit  der  seitlichen  Verschiebung  gegen  die  Kraftlinien  an  der  betrachteten 
Stelle.  Die  Dimension  dieser  Vektorgrösse  @  ergiebt  sich  unmittelbar  aus  der- 
jenigen der  E.M.K.  Da  diese  nach  §  228  gleich  cmVtgrVtsek- 2  ist,  @  aber  nach 
Formel  40)  eine  E.M.K.  dividiert  durch  eine  Länge  ist,  so  ist  im  E.M.Sjstem  (§  166) 

dim  @  =  cm V«  gi*\'t  sek -  2^ 

also  in  der  That  =  cm  -  V«  grVt  sek  -  ^  x  cm  sek  -  ^ ,  d.  h.  gleich  dem  Produkte  einer 
Feldstärke  (§  70)  und  einer  Geschwindigkeit  (§  59). 

239.    Begriff  des  magnetischen  Stromes.  —  Die  Anordnung  der 

Versuche  86  §  221  giebt  zu  einer  Bemerkung  allgemeiner  Natur  Ver- 
anlassung, die  wir  schon  hier  einschalten,  wiewohl  wir  die  weitere  mehr 
mathematische  Entwickelung  diefjes  Gegenstandes  einem  späteren  (19.) 
Kapitel  vorbehalten.  Wir  legten  um  einen  Kraftlinienstrang,  d.  h.  eine 
bestimmte  Anzahl  Kraftröhren  innerhalb  eines  Kraftfeldes  einen  leitenden, 
geschlossenen  Ring  herum.  Änderte  sich  die  Zahl  der  umschlossenen 
Kraftlinien,  der  Einheitssolenolde  (§  84)  oder  allgemeiner  der  um- 
schlossenen Induktionsröhren  (§  108),  also  die  magnetische  Polarisation 
(§  104)  durch  irgend  einen  Umstand,  so  wurde  in  dem  Ringe  längs 
eines  jeden  Elementes  eine  E.M.K.  geweckt.  Nennen  wir  die  Summe 
aller  dieser  einzelnen  Kräfte  längs  der  ganzen  Leiterschleife  E^  so  ist 
diese  E.M.K.  nach  §  237  gleich  der  negativ  genommenen  Änderung 
der  gesamten  Kraftlinienzahl  N  in  der  Zeiteinheit,  d.  h.  der  Ände- 
rungsgeschwindigkeit  der  magnetischen  Induktion  oder  Polarisation. 
Diese  Anderungsgesch windigkeit  nennt  man  den  „magnetischen  Strom". 
Hat  die  Schleife  die  Fläche  (w,  und  ist  83  =  |it^  die  magnetische  In- 
duktion, d.  h.  die  Gesamtzahl  aller  Kraftlinien  pro  Flächeneinheit,  so 
ist  bei  gleicher  Verteilung  derselben  über  die  Fläche  co  die  Zahl 
N  =  (oSd  =  m  11^  und 

dt         ^ 
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Diese  Formel  fasst  alle  £i*fahrungen  über  das  Zustandekommen  magnet- 
elektrischer Ströme  zusammen.  Sie  sagt  aus,  dass  £.M.E.  und  damit  (bei  geschlos- 
sener Leitung)  Ströme  induziert  werden :  a)  wenn  die  Flächengrösse  <ü  einer  Leiter- 
schleife in  einem  Magnetfelde  sich  ändert,  so  dass  Kraftlinien  ein-  oder  aus- 
treten (§  212);  b)  wenn  die  Pei*meabilität  fi  des  Mediums  wechselt  §  220;  c)  wenn 
die  Feldstärke  $  sich  irgendwie  ändert  §  215,  und  endlich  wenn  irgend  zwei  oder 
alle  drei  Faktoren  in  solcher  Weise  zeitliche  Änderungen  erfahren,  dass  der  Wert 
des  Produktes  variiert 

Ändert  sich  bei  dem  Aus-  oder  Einströmen  der  Kraftlinien  die 
Flächengrösse  (o  und  die  Permeabilität  fi  nicht,  sind  beide  also 
von  der  Zeit  t  unabhängig,  so  ist  der  magnetische  Strom  gleich 
(ofid^ldt  und 

^=-«/*^ 42) 

Hierbei  ist  E  die  Summe  aller  E.M.K.,  welche  in  den  einzelnen  Längen- 
elementen der  umschliessenden  Strombahn  induziert  werden. 

240.  Symmetrieeigenschaflen  des  Vektors  der  elektrischen  Kraft. 

—  Wir  wollen  zum  Schluss  dieses  Kapitels  noch  eine  Betrachtung 
anreihen,  deren  weiteren  Ausbau  wir  freilich  erst  späteren  Kapiteln 
vorbehalten  müssen,  welche  aber  als  eine  Erweiterung  des  hier  Behan- 
delten ausserordentlich  wichtig  erscheint 

Wenn  wir  ein  Drahtstück  quer  zur  Eichtung  der  Kraftlinien  durch 
ein  Magnetfeld  bewegen,  so  treten  in  ihm,  da  wir  Kraftlinien  schneiden, 
nach  §  234  Intensitätsunterschiede  der  elektrischen  Energie  auf. 

Die  ältere  Anschauung  sagte:  „Längs  des  Drahtes  wirkt  eine  elektrische 
Kraft,  welche  elektrisches  Fluidum  nach  einem  Ende  treibt  und  dort  anstaut. 
Verbinden  wir  die  Drahtenden,  so  erhalten  wir  einen  kontinuierlichen  Strom.^' 
Dieser  ist  auch  nach  unserer  Anschauung  etwas  Accidentelles,  Sekundäres;  das 
Bestehen  der  Intensitätsunterschiede  unserer  besonderen  Energieform  an  beiden 
Enden  des  Drahtes  ist  das  Primäre;  jedenfalls  genügt  es,  um  im  angegebenen 
Falle  das  Stromphänomen  herbeizufuhren  §  234. 

Da  das  Auftreten  dieser  Intensitätsunterschiede  (dieser  elektrischen 
Spannungen,  der  Spannungs-  oder  Potential-Differenzen  in  der  Aus- 
drucksweise der  älteren  Anschauungen  §  227)  unabhängig  von  der 
Materie  des  bewegten  Drahtstückes  ist  und  nur  von  seiner  Grösse, 
Lage  im  Felde  und  der  Bewegung  seiner  einzelnen  Teile  relativ  zu  diesem 
also  von  seinen  geometrischen  Eigenschaften  abhängt,  so  kann  man 
für  den  materiellen  Draht  eine  geometrische  Kurve  setzen,  welche  seine 
SteUe  im  Eaume  einnimmt.  Gehen  über  ein  als  geradlinig  zu  betrach- 
tendes Element  einer  Kurve  magnetische  Kraftlinien  hin,  so  können 
wir  für  dieses  die  in  der  Zeiteinheit  senkrecht  schneidenden  Linien 
ebenso  gut  abzählen,  als  ob  das  Element  einer  Drahtleitung  angehörte. 
Wir  kommen  so  zu  der  schon  in  §  238  eingeführten  Vektorgrösse  S 
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und  erkennen  jetzt,  dass  dieser  eine  ganz  selbständige  Bedeutung  im 

Kraftfelde  zukommt. 

Diese  Vorstellung  der  magnetischen  und  y^elektinschen"  Kräfte  als  im  Räume 
selbständig  bestehender  Feldzustände  macht  in  der  Kegel  dem  Anfänger,  der  zum 
ersten  Male  an  die  MAxwELLSchen  und  HERTzschen  Gredankenreihen  herantritt,  einige 
Schwierigkeiten.  Wir  hoffen  durch  die  ausführliche  anschauliche  Herleitung  des 
Begriffes  dieselben  möglichst  vermindert  zu  haben. 

Wenn  wir  so  den  Begriff  der  E.M.K.  oder  des  elektrischen  Krafl- 
vektors  6  loslösen  von  der  Vorstellung  eines  bestimmten  Leiterkreises^ 
an  dem  wirkend  er  beim  metallischen  Schluss  einen  Strom  liefern 
würde,  und  uns  nur  an  seine  eigentlichste  Bedeutung  als  einer  Rich- 
tungsgrösse  im  Kaume  halten,  so  bleiben  uns  zu  seiner  Charakteri- 
sierung nur  seine  Symmetrieeigenschaften  übrig.  Diese  müssen  völlig 
eindeutig  aus  den  Eigenschaften  der  magnetischen  Kraftfelder  selbst 
hervorgehen. 

Unsere  bisherigen  Betrachtungen  zeigen,  dass  zu  den  Elementen, 
welche  das  magnetische  Kraftfeld  zu  seiner  begrifflichen  Erschöpfung 
erfordert,  hier  noch  das  Begriffselement  einer  Quertranslation  und  der 
Zeit  hinzutritt.  In  der  That  war  ja  nach  §  238  @  durch  eine  Feld- 
stärke §  und  eine  Geschwindigkeit  vollkommen  bestimmt.  Mehr  können 
wir  nicht  über  das  Verhältnis  beider  Erscheinungen  der  magnetischen 
und  der  elektrischen  in  dem  Umfange,  in  dem  wir  sie  hier  betrachten, 
aussagen,  das  Hinzufügen  irgend  eines  weiteren  Bestimmungsstückes 
würde  einer  Überbestimmung  gleichkommen  (§  227). 

Das  gleichzeitige  Vorstellen  der  Bestimmungsstucke  der  Ursachen  (Kraftfeld 
und  Bewegung  eines  Kurvenelementes  in  demselben)  genügt  zur  Erkenntnis  der 
Wirkung,  der  sog.  elektrischen  Spannung,  welche  durch  diese  beiden  Stücke 
vollkommen  bestimmt  ist  Das  Hineinziehen  eines  hypothetischen  Fluidums  ist 
überflüssig. 

Dass  der  Vektor  der  magnetischen  und  der  der  elektrischen  Kraft  sich  durch 
ihre  Beziehung  zur  Zeit  (durch  eine  Zeitdifferentiation)  voneinander  unterscheiden, 
vergl.  Formel  39  und  41,  tritt  bei  allen  Theorien  hervor,  namentlich  bei  der 
MAxwELLSchen.  Um  einen  Parallelismus  der  Bezeichnungen  herzustellen,  war  der 
wohl  zuerst  von  Heaviside  eingeführte  Begriff  des  ,, magnetischen  Stromes"  §  239 
von  grossem  Werte.  Dass  zeitliche  Änderungen  magnetischer  Kraftvektoren  in 
der  That  identisch  mit  elektrischen  Kraftwirkungen  sein  müssten,  war  für  Hertz 
ein  leitender  Gedanke  (^^elektrische  Kräfte  erlöschender  Ringmagnete''  u.  s.  w.).  Da 
es  uns  mehr  auf  die  folgerichtige  Ausgestaltung  der  neueren  Anschauungen  als 
auf  den  Nachweis  ihrer  Wurzeln  ankommt ,  müssen  wir  uns  mit  diesen  Andeu- 
tungen, die  freilich  nur  den  mit  den  genannten  Ideenreihen  schon  etwas  Verti-auteu 
verständlich  sein  dürften,  hegnfigen. 

241.  Erläuterung  der  Beziehungen  zwischen  magnetischer  und 
eleictrischer  Kraft  durch  ein  Icinematisches  Modell.  —  War  unsere 

Darstellung  der  Beziehung  zwischen  den  beiden  genannten  Vektorgrössen 
im  vorigen  Paragraphen  auch  vollkommen  umfassend,  so  war  sie  jeden- 
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falls  noch  nicht  sehr  anschaulich.  Wir  wollen  untersuchen,  durch 
welche  mechanische  Verknüpfungen  („Elementenpaare",  wie  der  Maschinen- 
hauer sagen  würde)  wir  jene  Fälle  von  Doppelsymmetrie  in  einem 
Feldraume  nachahmen  können,  wie  sie  uns  die  Beziehungen  der  ge- 
nannten beiden  Vektorgrössen  erfahrungsgemäss  darbieten.  Es  ist  be- 
merkenswert, dass  uns  die  Weiterbildung  der  im  7.  Kapitel  besprochenen 
kinematischen  Illustrationen  der  Vorgänge  in  den  Magnetfeldern  durch 
die  Induktionserscheinungen  hindurch  naturgemäss  zu  einem  Modelle 
führt,  durch  welches  Fitzgebald  bereits  früher  alle  Erscheinungen  der 
elektrischen  und  magnetischen  Fielder,  der  Stromerscheinungen,  der 
elektrischen  Schwingungen  u.  s.  w.  darzustellen  vermochte,  das  nament- 
lich auch  die  PoYNTiNGschen  Sätze  über  die  Energiewanderung  in  diesen 
Feldern  zum  Ausdruck  bringt,  ein  Modell  also,  das  in  sehr  vollkommener 
Weise  die  genannten  Beziehungen  veranschaulicht  (siehe  weiter  unten 
im  18.  und  19.  Kapitel). 

Fig.  104  stelle  an  den  Punkten  1—6  Kraffcröhrenquerschnitte  dar;  der  Nordpol 
des  homogenen  Feldes  liege  vor,  der  Südpol  hinter  der  Zeichenebene,  so  dass  der 
in  §  121  getroffenen  Festsetzung  gemäss  die 
Cjkelbewegung  für  den  Beschauer  uhrzeiger- 
mässig  erfolgt  Wir  denken  uns  etwa  eine 
Anzahl  Rollen  durch  Fäden  so  gekoppelt, 
dass  sie  sich  alle  im  gleichen  Sinne  drehen,  . 
wie  es  die  auf  die  sechs  Kreise  gezeichneten 
Pfeile  andeuten.  Bewegen  wir  quer  zu  diesen 
sich  um  parallele  Achsen  drehenden  Elementen 
von  links  nach  rechts  einen  Stab,  so  würde 
in  diesem  nach  der  Bechten-Handregel  eine 
E.M.K.  von  der  eingezeichneten  Richtung« 
also  nach  oben  hin,  induziert  werden.  In 
der  Zeit,  in  der  dieser  Stab  aus  der  Position  I 
parallel  mit  sich  selbst  in  die  Position  II 
übergeführt  wird,  dreht  sich  die  zweite  Ele- 
mentenreihe um  einen  gewissen  Betrag,  der 

etwa  durch  den  Bogen  p^  gemessen  wird.  Der  von  I  nach  II  bewegte  Stab  trifit  also 
die  aufeinander  folgenden  Reihen  achsialer Elemente  nicht  in  identischenStellungen  an 
(welche  durch  die  vertikalen  gestrichelten  Linien  angedeutet  sein  sollen);  vielmehr 
ist  die  Drehung  der  zweiten  Reihe  schon  um  einen  Betrag  p|  weiter  fortgeschritten, 
wenn  der  Leiter  in  dieselbe  Beziehung  zu  dieser  Kraftröhrenlage  gelangt,  die  er 
zu  Anfang  in  Bezug  auf  die  erste  Lage  inne  hatte.  Das  Gleiche  findet  bei  dem 
weiteren  Fortschreiten  bis  zur  dritten  Lage  statt;  diese  wird  in  einer  noch  späteren 
Bewegungsphase  angetroffen,  bei  der  die  einzelnen  Elemente  um  den  Betrag  p, 
ans  identischen  Lagen  entfernt  sind. 

Das  Fortschreiten  des  Stabes  im  Sinne  I,  U,  III  durch  das  homogene  Kraft- 
feld hindurch  ist  also  gleichbedeutend  mit  einem  gleichzeitigen  in  Beziehungsetzen 
immer  weiter  fortgeschrittener  Drehnngszastände  mit  zurückgebliebenen.  Dieses 
Fortschreiten  im  Felde  charakterisierte  aber  das  Auftreten  einer  von  unten  nach 
oben  gerichteten  elektrischen  Kraft.  Wir  sehen  jetzt,  dass  diese  Erscheinung, 
wenn  wir  sie  als  neben  der  magnetischen  Kraft  dauernd  im  Felde  bestehend  be- 
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trachten  wollen,  mit  der  räumlichen  Verschiedenheit  der  in  Nachbar- 
elementen vor  sich  gegangenen  Drehung  identisch  ist.  Wir  können  diese 
Verschiedenheit  auch  so  zu  Stande  gebracht  denken,  dass  wir  die  einzelnen  Ele- 
mentenpaare der  einzelnen  Reihen  (Kraftröhren)  durch  elastische  Fäden  ohne 
Gleitung  koppeln  und  die  vorderste,  dritte  Bollenreihe  voran  drehen  und  die  letzte, 
erste,  bremsen.  Das  mechanische  Bild  einer  an  jeder  Stelle  des  Feldes  be- 
stehenden elektrischen  Kraft  ist  dann  der  in  den  Nachbarföden  zwischen  je  zwei 
Elementen  bestehende  Spannungsunterschied.  Bezeichnen  wir  die  gespannte  Seite 
imserer  in  sich  zurücklaufenden  koppelnden  Riemen  oder  Fäden  durch  beigesetzte 
ParaUelstriche ,  die  lockere  ungespannte  Seite  durch  ein  Querstrichpaar,  so  geben 
Pfeile,  welche  quer  zu  den  Riemen  stehen  und  vom  lockeren  zum  gespannten  Ende 
(also  parallel  zu  den  Querstrichen)  verlaufen,  die  Richtung  der  elektrischen  Kraft 
(in  unserem  Falle  von  unten  nach  oben)  an. 

Durch  die  so  bezeichneten  elastischen  Spannungen  im  Wiibelfelde  werden 
also  die  elektrischen  Kraftvektoren  den  Sjmmetrieverhältnissen  entsprechend  dar- 
gestellt, welche  in  magnetischen  Kraftfeldern  auftreten  können.  Die  elektrische 
Kraft  steht  senkrecht  zur  magnetischen.  Zeitliche  Änderungen  in  der  Drehung, 
der  magnetischen  Kraft,  bedingen  das  Auftreten  von  Spannungen,  von  elektrischer 
Kraft  u.  s.  w. 

Die  wirkliche  Ausf&hrung  dieses  Modelies  und  die  vielfachen  Anwendungen, 
die  es  gestattet,  werden  wir  erst  später  besprechen.  Hier  genügte  es  zu  zeigen, 
dass  die  Weiterbildung  der  kinematischen  Bilder  unzweideutig  auf  dieses  Bild  der 
elektrischen  Kraft  führt  und  hervorzuheben,  dass  bei  zu  Grrundelegung  der  Vor- 
stellungen des  7.  Kapitels  über  die  Natur  der  magnetischen  Kraftfelder  die  elek- 
trische Kraft  im  Felde  identisch  mit  Verschiedenheiten  in  der  Drehgeschwindigkeit 
räumlich  benachbarter  Elemente  ist. 


15.  Kapitel. 

Generatoren  und  Transformatoren  der  Stromenergie. 

Wir  zeigten  im  vorigen  Kapitel,  dass  durch  die  Indoktionsvorgänge 
elektrische  Energie  direkt  aus  mechanischer  gewonnen  werden  kann. 
Dies  ist  nun  thatsächlich  der  Weg,  den  die  Technik  einschlägt,  um 
diese  wichtige  Energieform  in  grossem  Maassstahe  zu  erzeugen.  Denn 
die  Bewegung  eines  Leiters  im  magnetischen  Felde  ist  das  einfachste, 
bequemste  und  yorläufig  billigste  Mittel  zur  Produktion  starker  elek- 
trischer Ströme.  In  der  „Starkstromtechnik"  wird  es  ausschliesslich  ver- 
wendet; deshalb  ist  es  sehr  wichtig,  diese  Stromquelle  auch  in  ihrer 
technischen  Ausgestaltung  kennen  zu  lernen. 

Die  im  Vorhergehenden  beschriebenen  Anordnungen  haben  mehr 
eine  didaktische,  weniger  eine  praktische  Bedeutung.  Sie  erläutern 
uns  aber  die  Methoden  auch  der  Starkstromtechnik  wenigstens  in  ihren 
Prinzipien;  wir  betrachten  sie  nach  den  folgenden  beiden  Gesichts- 
punkten: 

1.  Das  Schneiden  von  möglichst  vielen  Kraftlinien  in  möglichst 
kurzer  Zeit  muss  das  Ziel  aller  derjenigen  Vorrichtungen  sein,  welche 
dazu  bestimmt  sind,  diese  wertvolle  Energieform  aus  der  mechanischen 
Energie  herzustellen:   der  Stromerzeuger  oder  „Generatoren". 

2.  Die  elektrische  Energie  ist  durch  die  beiden  Faktoren  der 
Stromstärke  i  und  der  E.M.K.  z  bestimmt.  Je  nach  dem  speziellen 
Bedürfnis  ist  es  erwünscht,  bei  derselben  Energiemenge  den  einen  Faktor 
auf  Kosten  des  anderen  zu  steigern.  Da  die  E.M.K.  z  durch  das  Pro- 
dukt aus  gesamter  Windungsfläche  (§§  216  und  236)  und  der  Zahl  der 
in  der  Sekunde  zum  Schnitt  gebrachten  Kraftlinien  bestimmt  ist,  so 
wird  durch  geeignete  Abänderung  einer  der  beiden  Grössen  ein  Trans- 
formieren der  elektrischen  Energie  auf  höhere  oder  auf  niedrigere  E.M.K. 
oder  Spannung  möglich;  dies  geschieht  in  den  „Transformatoren". 

Bei  der  folgenden  Beschreibung  der  beiden  Arten  von  Vorrichtungen  kann 
e»  uns  nur  auf  scbematische  Skizzen  ankommen,  da  hierüber  eine  solche  Fülle 
vorzüglicher  Darstellungen  auch  in  allgemein  verständlicher  Form  existiert,  dass 
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der  Leser  nach  dieser  Seite  hin  sich  über  alle  Einzellieiten  leicht  wird  orientleren 
können.  In  der  technischen  Litteralur  spielt,  in  den  meisten  Fällen  wenigstens^ 
der  Kraftlinienverlauf  bereits  die  wichtigste  Bolle. 

A)   Generatoren. 

242.   Die  magnetelektriscbe  Induktionsmaschine.  —  Nach  dem 

Bekanntwerden  der  Induktionserscheinongon  musste  das  Augenmerk 
vornehmlich  darauf  gerichtet  sein,  durch  kontinuierliche  Drehungen 
andauernde  Ströme  zu  erzeugen,  denn  Drehbewegungen  stellen  sowohl 
die  natürHchen  Arbeitskräfte,  Wasser  und  Wind,  wie  auch  die  Dampf- 
kraft in  hinreichender  Stäi-ke  zur  Verfügung.  Die  FABADATSche  Scheibe 
§  223  erfüllt  zwar  diese  Bedingung,  aber  ihre  Ergiebigkeit  an  elek- 
trischer Energie  ist  doch  klein  und  kann  nicht  über  ein  gewisses  Maass 
gesteigert  werden. 

Es  hat  verhältnismässig  lange  gedauert,  bis  man  wirksame  Maschinen 
dieser  Art  erfand.  Wir  teilen  hier  zunächst  eine  einfache  tibersicht- 
liche Anordnung  mit,  die  im  Prinzip  auch  heute  noch  vielfach  in  An- 
wendung ist  und  wollen  an  diesem  Modelle  dann  schrittweise  diejenigen 
Veränderungen  direkt  anbringen,  welche  schliesslich  zu  den  neueren 
Maschinentypen  geführt  haben. 

Diese  genetische  Darstellung  dürfte  besonders  für  den  Unterricht  wichtig 
sein.  Die  Modelle  der  wichtigsten  Ankerformen ,  mit  denen  wir  unsere  Maschine 
der  Reihe  nach  ausrüsten  werden,  sind  so  eingerichtet,  dass  sie  vor  den  Augen 
der  Schüler  oder  von  diesen  selbst  bewickelt  werden  können,  und  dass  alle  Einzel- 
heiten der  Wickelung  klar  zu  Tage  liegen,  was  hei  fertigen  Ankern  meist  nicht 
der  Fall  ist.  Auch  die  Umwandlung  der  Maschine  in  eine  Wechselstrom-  und 
Drehstrommaschine,  sowie  in  eine  Haupt-  oder  Nebenschluss-DTuamo  (siehe  weiter 
unten)  Ifisst  sich  leicht  in  der  Vorlesung  seihst  vornehmen.  Dadurch  wird  der 
ganze  Entwickelungsprozess  der  Starkstromgeneratoren,  sowie  deren  Prinzipien  und 
Einzelheiten  selbst  sehr  gut  veranschaulicht 

Modell  einer  einfachen  magnetelektrischen  Maschine. 

Auf  die  vertikal  nach  ohen  ragenden  Polenden  des  Hufeisenmagazins  H  H^ 
Fig.  105,  werden  Polschuhe  aus  Gusseisen  N  und  S  gesetzt,  welche  ähnlich  wie 
die  innen  ehen  abgeschnitten en  Schuhe  N  und  S,  Fig.  96,  mit  zwei  Lappen  über 
die  Schenkelenden  greifen.  Ihre  Innenflächen  sind  hohlcylinderförmig  gestattet. 
Auf  das  obere  Brett  B^  des  das  Magnetsystem  haltenden  Gestelles  mit  den  Trä- 
gem T  T  ist  das  Grundbrett  0  O  des  kleinen  Apparates  S  gesetzt;  dasselbe  greift 
mit  einem  unten  befestigten  Holzklotz  K  in  den  Ausschnitt  des  Brettes  B^B^ 
zwischen  den  Magnetschenkeln  H II  hinein ;  seitliche  Ausschnitte  gestatten  es  über 
die  Magnetschenkel  und  die  Polschuhe  zu  schieben.  Auf  diesem  Brette  G  0  er- 
heben sich  zwei  vertikale  Ständer  S^  und  6',,  vergl.  auch  die  Oberansicht  Fig.  106, 
welche  die  Holzachse  Ä  tragen.  Diese  ragt  mit  iiirem  verjüngten  Ende  in  eine 
Bohrung  des  rückwärts  gelegenen  Ständers  S^  und  ist  mit  einem  halsartig  verengten 
Teile  in  einen  Ausschnitt  des  vorderen  Standers  Si  gelagert.  Hier  wird  sie  durch 
ein  darüber  gesetztes  Keilstück  ky  welches  durch  den  Stift  s  in  seiner  Lage  be- 
festigt ist,  am  Herausspringen  gehindert.    Nach  dem  Herausnelimen  von  s  und  k 
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kann  auch  die  Achse  Ä  leicht  aus  ihren  Lagern  gehoben  werden.  Vom  ist  an  ihr 
die  Kurbel  C  befestigt  Innerhalb  des  Lagers  Si  sind  in  die  Achse  die  beiden 
messiogenen  Halbcjlinder  c^  und  c^  in  geeigneten  Ausschnitten  eingesetzt.  Die 
Gjlinder  sind  beiderseitig  durch  eine  schmale  Fuge  voneinander  getrennt;  beide 
tragen  je  eine  aufgelötete  Ose  aus  kurzen  Messingrohrstücken  o^  und  o,.  In  diese 
können  die  Enden  eines  rechteckigen  Bügels  BB  aus  dickem  Kupferdrahte  fest- 
gesteckt werden,  dessen  schmale  hintere  Querseite  in  dem  bis  zur  Achsenmitte 
hinabreichenden  Ausschnitte  a  ruht;  in  diesem  wird  der  Draht  durch  den  von 
rückwärts  her  übergeschobenen  Stift  t  festgehalten. 

Auf  den  Halbcylindem  c,  und  c«  schleifen  die  Federn  Fi  und  F^,  welche 
mit  den  Leitungsklemmen  L^  und  L^  mittels  zweier  Stifte  in  Löchern  des  Grund- 
brettes Q  O  festgesteckt  werden.  Ausser  den  beiden  für  L|  und  L^  benutzten 
enthält  O  G  noch  zwei  andere  Löcher  in  seinem  vorderen  Teile ,  in  denen  bei 
später  zu  besprechenden  Anordnungen  andere  Schleiffedem  und  Klemmen  be- 
festigt werden. 


Fig.  105. 


m 


^=3^ 


Fig.  106. 


Der  rechteckige  Kupferdrahtbügel  B  B,  E^gg.  105  und  106,  befindet 
sich  in  dem  als  homogen  anzusehenden  Magnetfelde  N8,  dessen  Kraft- 
linien in  der  Figur  von  links  nach  rechts  verlaufen.  Wird  er  um  seine 
Achse  A  durch  Drehen  an  der  Kurbel  C  in  dem  Sinne  des  Pfeiles 
Fig.  105  bewegt,  so  führt  seine  rechte  Langseite  B  eine  absteigende, 
die  linke  eine  aufsteigende  Bewegung  in  dem  Krafbfelde  aus.  Der 
Rechten-Handregel  entsprechend  wird  dadurch  in  dem  rechten  Bügel- 
teile eine  nach  vom,  in  dem  linken  eine  nach  rückwärts  gerichtete, 
also  der  ersteren  nachfolgende  E.M.K.  induziert  In  dem  ganzen  Draht- 
rechteck wird  somit  für  einen  von  oben  blickenden  Beobachter  ein 
direkter  Strom  hervorgerufen,  welcher  gegen  den  Halbcylinder  c^  ge- 
richtet ist  und  durch  die  Schleiffeder  F^  der  Klemme  Zj  zugeführt 
wird;  diese  spielt  also  die  Rolle  der  ÜT-  oder  +  Klemme  unserer  Strom- 
quelle; L^  ist  demzufolge  JS-  oder  —Klemme. 
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Diese  Stromrichtung  entspricht  der  MAxwBLLschen  Regel,  denn  ein  von  N 
nach  S  die  Schleife  BB  anblickendes  Auge  sieht  den  Flächeninhalt  derselben 
bei  der  angegebenen  Drehang  und  damit  die  Zahl  der  umßissten  Kraftlinien  sich 
vermehren  und  infolgedessen  einen  inversen  Strom  entstehen. 

Hat  der  Bügel  die  Vertikalstellung  passiert,  so  geht  die  absteigende 
Bewegung  der  erstgenannten  Langseite  in  eine  aufsteigende  und  die 
der  anderen  in  eine  absteigende  über:  die  Stromrichtung  kehrt  sich  in 
beiden  Seiten  um.  Gleichzeitig  tritt  der  Cylinder  Cj  mit  der  Feder  f\, 
der  Cylinder  c^  mit  der  Feder  I\  in  Kontakt.  Daher  tritt  auch  jetzt 
noch  der  Strom  bei  X^  aus  der  Maschine,  diese  Klemme  ist  dauernd 
.+- oder  X- Klemme.  Bei  abermaligem  Durchgang  durch  die  Vertikal- 
lage kehrt  sich  die  Stromrichtung  im  Bügel  um,  bleibt  aber  im  äusseren 
an  Z^  L^  angeschlossenen  Leitungskreise  unverändert  dieselbe.  Man 
nennt  die  die  Richtung  des  induzierten  Stromes  vor  seinem  Eintritt  in 
die  äussere  Leitung  wendende  Vonichtung  c^  c^  mit  den  dazu  gehörigen 
Federn  F^F^  den  „Kommutator". 

Während  des  Durchganges  durch  die  Vertikalstellung  liegen  beide  Federn 
auf  den  beiden  Kommutatorhälften  gleichzeitig  auf;  der  Bügel  ist  dann  metallisch 
,,kurz'',  d.  h.  in  sich  geschlossen.  Da  in  dieser  Stellung  gerade  keine  E.M.K.  ge- 
weckt wird,  fuhrt  dieser  Kurzschluss  zu  keinen  Unzuträglichkeiten;  die  Langseiten 
des  Drahtrechteckes  gehen  in  diesem  Momente  den  Kraftlinien  parallel,  so  dass 
keine  derselben  geschnitten  wird. 

Versuch  95.  Wenn  wir  die,  eine  einzige  Drahtwindung  BB  ent- 
haltende „magnetelektrische  Maschine",  Figg.  105  und  106,  mit  einer 
bestimmten  konstanten  Geschwindigkeit  drehen,  so  erhalten  wir  an  den 
Klemmen  eine  gewisse  Spannung  (Klemmenspannung  §  236)  und  beim 
Schliessen  der  Klemmen  durch  einen  ein  Galvanometer  enthaltenden 
metallischen  Kreis  einen  gleichgerichteten  Strom. 

Derselbe  ist  von  gleichbleibender  Richtung,  aber  nicht  von  konstanter  Inten- 
sität, da  die  in  der  Zeiteinheit  geschnittene  Kraftlinienzahl  mit  der  Bägelstellung 
periodisch  wechselt. 

Die  Ergiebigkeit  dieser  Maschine  ist  noch  sehr  gering.  Drehen 
wir  rascher,  so  steigern  wir  zwar  die  Spannung  und  Stromstärke,  aber 
diese  Geschwindigkeitssteigerung  ist  nur  bis  zu  einer  gewissen  Grenze 
möglich.  Wir  wollen  daher  an  unserer  Maschine  Abänderungen  vor- 
nehmen, welche  darauf  abzielen,  die  geschnittene  KrafÜinienzahl  bei 
derselben  Umdrehungsgeschwindigkeit  zu  vermehren.  Dies  kann  auf 
zweierlei  Weise  geschehen:  1.  durch  Vermehrung  der  Windungszahl, 
2.  durch  Verminderung  des  magnetischen  Widerstandes  in  dem  magne- 
tischen Kreise  der  Hufeisenmagnete  und  ihrer  Polschuhe. 

Versuch  96.  Die  Achse  der  magnetelektrischen  Maschine,  Figg. 
105  und  106,  wird  aus  den  Lagern  S^  und  S^  herausgenommen;  über 
sie   wird   das   Messingrohr  R,   Fig.  107,   geschoben,   auf  welches  ein 
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Messingrahmen  Q  gelötet  ist,  welcher  mit  einer  Reilie  von  isolierten 
Drahtwindungen  JF^T  seiner  Länge  nach  bewickelt  ist  (Fig.  107  stellt 
also  einen  Querschnitt  durch  diesen  Rahmen  mit  den  Drahtquerschnitteu 
der  Wickelung  dar).  Jede  einzelne  Windung  hat  (nahezu)  die  Form 
des  Drahtrechteckes  JB£  in  Fig.  106.  Die  Enden  der  Wickelung  ragen 
nach  vorn  heraus  und  werden  in  die  Ösen  o^  und  O3,  Fig.  106,  gesteckt. 
Legt  man  die  Achse  wieder  ein  und  dreht  den  Drahtrahmen  zwischen  den 
Polschuhen  N  und  S  in  dem  Felde  des  Hufeisenmagazins  HH,  Fig.  105, 
so  erhält  man  eine  ausserordentlich  viel  höhere 
E.M.K.  als  mit  einer  einzigen  Windung  BB  bei 
dem  Versuche  95.  Die  in  den  einzelnen  Win- 
dungen induzierten  E.M.K.  addieren  sich  nach 
§214  und  liefern  eine  hohe  Klemmenspannung. 
Noch  ist  aber  nicht  die  zur  Stromerzeugung 
günstigste  Anordnung  an  unserer  Maschine  ge- 
troffen, denn  zwischen  die  Magnetpole  ist  noch 
ein    erheblicher  magnetischer   Widerstand    ein-  y.    j^- 

geschaltet.    Füllt  man   den  Luftraum,   in   dem 

die  Windungen  gedreht  werden,  soweit  mit  Eisen  aus  als  es  die 
Drehbewegung  gestattet,  so  werden  Kraftlinien  in  bedeutend  höherer 
Zahl  ausgebildet. 

■ »  

Versuch  97.  Über  den  Rahmen  mit  den  Windungen  wird  nach 
Herausnehmen  der  Achse  A  aus  den  Lagern  und  dem  Abziehen  der 
Röhre  JR  von  der  Achse  eine  Umhüllung  UU,  Fig.  107,  aus  starker 
Pappe  gelegt,  deren  Boden  eine  kreisförmige  Öffnung  hat,  durch  die 
die  Achse  A  gerade  hindurchpasst.  Mit  dieser  Hülse  wird  der  Draht- 
rahmen auf  die  Achse  geschoben,  so  dass  der  Boden  derselben  nach 
vom,  d.  h.  gegen  den  Kommutator  gekehrt  ist.  Nachdem  die  Wickelungs- 
enden in  den  Ösen  o^  und  o^  befestigt  sind,  wird  der  ganze  Raum 
innerhalb  UU,  welchen  die  Drahtlagen  und  der  Rahmen  noch  frei 
lassen,  mit  sehr  grobem  Feilicht  FF,  Fig.  107,  angefüllt,  dann  ein  gut 
anschliessender  Deckel  auf  die  Achse  geschoben  und  diese  wieder  ein- 
gelegt. Dreht  man  jetzt  mit  denselben  Geschwindigkeiten  wie  vorhin, 
so  erhält  man  so  kräftige  Induktionsströme,  dass  man  das  Galvanometer 
sehr  unempfindlich  machen  (und  eventuell  durch  einen  Nebenschluss 
schützen)  muss,  um  dasselbe  Instrument  verwenden  zu  können. 

243.  Siemenscher  Doppel-T-Anker.  —  Die  Veränderung,  welche 
wir  im  vorigen  Paragraphen  mit  dem  beweglichen  Teile  unserer  Ma- 
schine vornahmen,  haben  uns  zu  einem  der  wichtigsten  Teile  eines 
wirksamen  Stromgenerators  geführt,  zum  sog.  „Anker"  (auch  „Armatur^* 
oder  „Induktor**   genannt).     Unter  „Anker**   verstehen   wir   nach  §  17 
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eine  Eisenmasse,  welche  den  sonst  offenen  Kraftlinienstrom  eines  Magnet- 
systems in  sich  aufnimmt  und  zu  einem  lediglich  in  guten  magnetischen 
Leitern  verlaufenden  Induktionslinienkreise  schhesst  §  112.  Die  mit 
Eisenfeilicht  gefüllte  Trommel  des  Versuches  97  leistete  diesen  Dienst. 
Zwischen  ihr  und  den  Polschuhen  des  „Feldmagneten"  bleibt  nur  noch 
der  sehr  schmale  („schädliche")  Raum  übrig,  welcher  nötig  ist,  damit 
die  Drehbewegung  des  Ankers  überhaupt  stattfinden  kann.  Alle  An- 
ordnungen, welche  bei  den  Generatoren  auf  Eisenkernen  die  Draht- 
windungen tragen,  die  zum  Schnitt  mit  den  Kraftlinien  gebracht  werden, 
nennt  man  daher  „Anker^'.  Möglichst  vollkommenen  Kraftlinienschluss 
herzustellen,  ist  die  Hauptaufgabe  aller  Ankerformen.  Diejenige,  die 
wir  hier  erhalten  haben,  ist  dem  Prinzip  nach  der  sog.  SiEMENSSche 
Doppel-T-Anker,  mit  dem  es  dem  Begründer  der  Elektrotechnik, 
Webnee  von  Siemens,  zuerst  gelang,  Wirkungen  zu  erhalten,  welche 
weit  über  das  bis  dahin  Erreichte  hinausgingen. 

Diese  Ankerform  wird  auch  jetzt  noch  hftufig  angewendet,  z.  B.  bei  Läute- 
werken, für  Anrufapparate  in  Telephonanlagen  oder  zur  Erzeugung  der  Induktions- 
ströme bei  Minenzündungen  u.  dergl. 

Modell  des  Doppel-T-Ankers. 

Gewöhnlich  setzt  man  diesen  Anker  etwas  anders  zusammen,  als  wie  wir  es 
in  §  242  gethan  haben.  Auf  die  Achse  J,  Fig.  107,  werden  Eisenblechscheibeu, 
wie  zwei  mit  ihren  Schäften  gegeneinander  gekehrte  T  gestaltet,  Fig.  107  FFj  mit 
isolierenden  Zwischenlagen  (Papier)  geschoben.  In  den  zu  beiden  Seiten  ent- 
stehenden Rinnen  sind  Drahtwindungen  um  den  ganzen  Kern  herumgeführt 

Man  muss  isolierte  Scheiben  verwenden,  damit  nicht  in  dem  leitenden  Eisen 
Ströme  induziert  werden,  die  den  in  den  Drähten  zu  induzierenden  §  220  hindernde 
E.M.  Gegenkräfte  entgegensetzen  würden.  Durch  das  Aufteilen  des  Kerns  fallt 
ausserdem  die  Arbeit  fort,  die  sonst  gegen  den  im  Eisen  induzierten  Strom  zu 
leisten  wäre. 

244.  Der  Pacinotti-Grammesche  Ring.  —  Ein  ausserordentlich 
wichtiger  Fortschritt  wurde  in  der  Erzeugung  starker  Induktionsströme 
durch  die  von  dem  Professor  Pacinotti  1864  zuerst  angegebene,  dann 
in  Vergessenheit  geratene  und  1871  von  dem  Modellschreiner  Gramme 
unabhängig  davon  neu  gefundene  Konstruktion  eines  Bingankers  ge- 
macht; bei  demselben  sind  eine  Reihe  von  Drahtspulen,  welche  auf 
einem  Eisenringe  sitzen  und  bei  der  Drehung  desselben  durch  das  Feld 
der  „Feldmagnete"  geführt  werden,  dauernd  hintereinander  geschaltet 
Wir  erläutern  das  Prinzip  dieser  Ankerform  wiederum  an  einem 
Modelle,  Fig.  108,  welches  in  den  Apparat  Figg.  105  und  106  eingesetzt 
werden  kann. 

Modell  des  Ringankers.  ~  Die  Achse  Äy  Figg.  105  und  106,  §242  wird 
aus  den  Lagern  S^  und  S^  herausgenommen,  und  an  Stelle  des  Bugeis  BB,  Fig.  1U6, 
ein  Hartgummirohr  i?,  Fig.  108,  auf  ihr  mittels  einer  in  die  Vertiefung  a  gelegten 
und  durch  den  Stift  t  (Fig.  106)  darin  festgehaltenen  Feder  befestigt    Dieses  ßohr 
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trügt  Huf  acht  vorderen  und  ebensoviel  hinteren  messingenen  Spoi»^hen  den  läng- 
lichen, zwischen  die  Polschuhe  N  und  S  mit  etwas  Spielrsuu  paösenden  schmiede- 
eisernen Ring  E  E.  Die  Kanten  desselbea  sind  abgerundet  und  Über  ihn  weiden 
oeht  Spulen  eines  isoliertea,  am  besten  weiss  OberaponneDen  Kupferdrahtes  in  ein- 
facher Lage,  wie  es  die  Fignr  zeigt,  gewickelt  Das  Ende  je  einer  und  der  Anfang 
der  nHohsten  Spule  werden  unter  je  ein  längliches  Mesaingstück  1 — S  geklemmt. 
Diese  MessingatScke  sind  sn  ihrer  Unterseite  zum  Aufnehmen  der  Drahtenden  mit 
Riefen  veisehen  und  werden  mittels  einfache!  Holzschrauben  in  acht  Eintietiingen 
eines  auf  der  Röhre  R  beim  Abdrehen  stehen  gelassenen  Hartgummiringes  fest- 
geschraubt. An  Stelle  der  Federn  ,F,  und  t\  und  der  Klemmen  L,  und  Z/,,  Figg. 
105  und  lOS,  werden  in  den  LöcheTu  des  Orundbrettes  0  0  zwei  Holzs&alen  be- 
festigt, welche  oben  die  mit  den  Klemmschrauben  Jf,  und  A',  venehenen  horizon- 
talen messingenen  Schleiffedera  („BUrsten")  Ö,  und  B^  tragen. 


l^ig.  108. 

Wird  der  Eiseuring  EE,  welcher  die  in  der  Fig.  108  schematisch 
gezeichneten  Spulenwindungen  trägt,  zwischen  den  Magnetpolen  JV 
und  8  nach  rechts  herum  gedreht,  so  wird  in  den  von  dem  horizontalen 
Durchmesser  nach  oben  gehenden  Windungen  links  ein  inverser  Strom 
{von  N  ans  gesehen)  induziert,  weil  die  einzelnen  Windungen  bei  ihrer 
Bewegung  immer  mehr  Kraftlinien  aufnehmen ;  in  den  von  oben  herab- 
steigenden, rechts  daneben  hegenden  Windungen  vermindert  sich  die 
nmschlossene  Kraftlinienzahl  fortwährend;  in  ihnen  werden  daher  Zeiger- 
ströme induziert.  In  der  unteren  Einghälfte  werden  rechts,  wo  die  TOn 
jeder  einzelnen  Windung  nmschlossene  Krafllinienzahl  wächst,  Gegen- 
zeigerströme induziert,  links  dagegen  Zeigerströme.  In  den  Windungen 
3  und  7,   welche  gerade  durch  die  zur  Kraftlinienrichtung  senkrechte 
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Linie  nn  hiiiclurch gehen,  wird  keine  E.M.K.  induziert,  weil  sie  sicli 
hier  den  Kraftlinien  parallel  bewegen;  man  nennt  diese  Linie  nn  daher 
die  „neutrale  Linie"  oder  die  „Indifferenzlinie", 

Die  links  und  rechts  von  der  neutralen  Linie  in  den  einzelnen 
Windungen  induzierten  E.M.K.  sind  alle  gleichsinnig  hintereinander  ge- 
schaltet. Alle  Windungen  stehen  aber  durch  die  in  dem  Holzring 
auf  B  eingelassenen  MetaJlstücke  paarweise  miteinander  in  leitender 
Verbindung;  dadurch  unterstützen  sich  die  in  ihnen  erregten  Wir- 
kungen. Nur  in  den  gerade  zu  oberst  und  unterst,  also  neben  der  neu- 
tralen Linie  stehenden  Windungen  laufen  die  induzierten  Ströme  gegen- 
einander an;  legen  wir  aber  an  die  mit  ihnen  verbundenen  Metallstücke 
3  und  7  die  äussere  Leitung  vermittelst  der  Schleifbürsten  B^  und  B^ 
an,  so  wird  ein  Strom  von  B^  imd  K^  aus  der  Maschine  heraus  und  die 
äussere  Leitung  (die  „Nutzleitung**)  entlang  gehen;  er  kommt  bei  K^ 
und  B^  wieder  in  den  Anker  zurück.  Dieses  Verhältnis  ändert  sich 
nicht  beim  Weiterdrehen  des  Ringes,  denn  an  Stelle  einer  jeden  Wicke- 
lung tritt  sofort  eine  andere,  gleich  beschaffene,  welche  derselben  In- 
duktionswirkung in  gleicher  Weise  ausgesetzt  ist.  Die  beiden  Metall- 
stücke 3  und  7  auf  -B,  welche  eben  mit  den  Bürsten  B^  B^  in  Berührung 
waren,  werden  dann  sofort  durch  die  nächsten  zwei  ersetzt  u.  s.  f. 
Immer  sammelt  sich  auf  R  die  gesamte  in  der  Maschine  erregte  In- 
duktionswirkung.    Daher  heisst  der  isolierende  Ring  mit  den  leitenden 

Segmenten  auch  der  „Kollektor". 

In  den  Augenblicken,  in  denen  je  eine  Feder  auf  je  zwei  benachbarten 
Kollektorsegmenten  aufliegt,  sind  bei  dieser  Anordnung  Anfang  und  Ende  der 
dazwischenliegenden  Spulen  allerdings  durch  das  kurze  aufliegende  Bürstenstück 
direkt  miteinander  metallisch  verbunden,  „kurz  geschlossen".  Dies  tritt  aber  nur 
dann  ein,  wenn  sich  die  Spulen  so  nahe  den  Kraftlinien  parallel  bewegen,  dass 
an  ihren  Enden  keine  merkliche  Spannungsdifferenz  ausgebildet  wird.  Sie  liegen 
dann  in  der  „Indifferenzlinie",  welche  in  Wirklichkeit  nicht  genau  senkrecht  zu 
den  Kraftlinien  verläuft,  sondern  im  Sinne  der  Ankerrotation  etwas  gegen  die  senk- 
rechte Linie  voran  gedreht  erscheint  Im  gleichen  Sinne  sind  daher  auch  bei 
entsprechenden  Maschinen  die  Auf  lagerungsstelien  der  Bürsten  voranzudrehen  (um 
das  „Funken"  zu  vermeiden). 

Den  Kraftlinien  verlauf  bei  dem  in  das  Feld  gebrachten  Ringe  erläutert 
Fig.  31.  Die  aus  N  austretenden  Linien  gehen  in  den  Eisenring  hinein,  verlaufen 
zum  grössten  Teile  in  diesem  und  treten  erst  S  gegenüber  wieder  aus.  Dadurch 
kommen  nur  die  den  Polschuhen  zugekehrten  Hälften  der  Windungen  zum  Schnitt 
mit  Feldkraftlinien.  Würden  auch  die  inneren  Teile  der  Spulen  eine  gleiche  Zahl 
von  Kraftlinien  schneiden,  so  würden  in  jeder  Windung  einander  entgegenwirkende 
E.M.K.  induziert  werden ,  die  sich  gegenseitig  aufheben.  Die  Führung  der  Kraft- 
linien durch  den  Eisenring  ist  also  eine  sehr  wesentliche  Vorbedingung  für  die 
Konstruktion  der  Maschine. 

245.  Der  Trommelanker.  —  Kurz  nach  Grammes  Erfindung  des 
Einginduktors  konstruierte  von  Hefner- Alteneck  einen  Anker,  welcher 


Trommelanker. 
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noch  immer  den  meisten  kleineren  Ankerformen  als  Vorbild  dient.  Bei 
ihm  sind  auf  einer  aus  aufeinander  geschichteten  Eisenblechen  be- 
stehenden „Trommel"  die  Windungen  längs  des  Trommelmantels  parallel 
zur  Achse  gewickelt  und  so  untereinander  und  mit  den  Segmenten 
eines  Kollektors  §  244  yerbunden,  dass  beim  Drehen  der  Trommel  im 
Magnetfelde  die  eine  Hälfte  der  Windungen  alle  Ströme  der  einen 
Eichtung,  die  übrigen  alle  Ströme  aufnehmen,  welche  in  der  anderen 
Eichtung  induziert  werden.  Dabei  sind  alle  Windungen  jedesmal  von 
dem  Segmentenpaare  aus,  welches  gerade  mit  den  Ableitungsbürsten 
in  Verbindung  steht,  zu  je  zwei  getrennten  Zweigen  hintereinander 
geschaltet 


Fig.  109. 

Modell  des  Trommelankers. 

Wir  erläutern  die  Art  der  Wickelung  des  HEFNEB-ALTENsoKSchen  Ankers 
am  besten,  wenn  wir  ein  Modell  desselben  beschreiben,  welches  wiederum 
direkt  in  die  kleine  miignetelekti'ische  Demonstrationsmaschine,  ^^SS'  ^^^  ^^^  ^^^i 
eingesetzt  werden  kann.  An  einer  in  die  Lager  Si  S^  passenden  Holzachse  hat 
man  beim  Abdrehen  in  der  Nähe  der  Enden  Verdickungen  stehen  lassen.  In  die 
vordere  derselben  sind  parallel  der  Achse  acht  Metallsegmente  (Kollektor), 
Fig.  109,  eingelegt,  in  die  hintere  ist  ein  Grewinde  geschnitten,  auf  welches  eine 
einfache  Holzmutter  passt.  Zwischen  diese  und  die  vordere  Verdickung  wird 
ein  Satz  aufeinander  geschichteter,  durch  Papierzwischenlagen  voneinander  ge- 
trennter Eisenblechscheiben  festgeklemmt.  Dieselben  haben  einen  Durchmesser, 
der  sie  gerade  zwischen  die  Polschuhe  NS  des  Hufeisen magnetmagazins  HU, 
Flg.  105,  hineinzubringen  gestattet.  In  die  Ränder  dieser  Scheiben  sind  16 
aufeinander    passende    Eintiefungen   eingeschnitten,   in    die    gut    isolierte    dicke 


282  15.  Kapitel. 

Kupferdrähte  eingelegt  werden.  In  der  Fig.  109  sind  an  den  Punkten  1 — 8  und 
V — 8'  die  Querschnitte  dieser  an  der  Trommel  von  vom  nach  hinten  entlang  ge- 
führten Leitungsdrähte  sichtbar.  Diese  Drähte  verbindet  man  am  vorderen,  dem 
Kollektorende,  paarweise  mit  je  einem  Kollektorsegmente  in  der  Weise,  wie  es 
die  ausgezogenen  Verbindungslinien  zeigen,  und  klemmt  ihre  Enden  hier  fest;  am 
hinteren  Ende  der  Trommel  sind  sie  so  ineinander  geführt,  wie  es  die  gestrichelten 
Linien  andeuten.  Diese  Verbindungen  sind  so  dicht  wie  möglich  au  der  Achse 
vorbeigezogen. 

Die  so  bewickelte  Trommel  setzt  man  in  die  Ständer  Si  S^j  Fig.  105,  ein, 
schraubt  die  Kurbel  G  auf  und  legt  die  schon  in  §§  242  und  243  benutzten  Federn 
Fl  F^j  die  zu  den  Klemmen  L^  L^  fdhren,  an. 

Wird  der  Trommelanker,  Fig.  109,  rechts  herum  in  dem  Magnet- 
felde NS  gedreht,  so  werden  in  allen  der  Achse  parallelen  zu  ihren 
Querschnitten  verkürzt  erscheinenden  Stücken  der  auf  den  Umfang  der 
Trommel  gelegten  Wickelung  links  von  der  neutralen  Linie  n  n  Ströme 
induziert,  welche  nach  hinten  (A)  gehen,  in  allen  rechts  davon  ge- 
legenen Stücken  solche,  die  nach  vom  (r)  verlaufen.  Cirkuliert  durch 
den  Anker  und  eine  an  L^L^  angeschlossene  Nutzleitung  ein  Strom, 
so  durchläuft  derselbe  die  einzelnen  Windungen  nach  folgendem  Schema: 

Durch  Zj  tritt  der  Strom  an  der  Kontaktfeder  F^  und  dem  am 
weitesten  links  gelegenen  Segment  /  in  den  Kollektor  ein.  Hier  findet 
er  zwei  Wege:  nach  oben  zur  Windung  /  hin  und  nach  unten  zur 
Windung  /'.  Wir  wollen  zuerst  den  oberen  Weg,  den  wir  durch  einen 
einfach  gefiederten  Pfeil  bezeichnen,  verfolgen.  Die  Windung  /  ist 
rückwärts  mit  der  gegenüberliegenden  2  verbunden;  ging  durch  1  der 
Strom  nach  hinten,  so  bringt  ihn  2  wieder  nach  vom.  Er  geht  an 
das  Segment  11,  da  dieses  aber  allseitig  isoliert  ist  und  mit  keiner  ab- 
leitenden Feder  augenblicklich  in  Verbindung  steht,  kann  er  hier  nicht 
w-eiter  und  fliesst  durch  S  nach  hinten,  durch  4  wieder  nach  vom,  an 
Segment  III  vorbei  nach  ö,  6,  wn  IF  vorbei  nach  7  und  endlich  bei 
8  nach  vorn.  Diese  8,  Windung  steht  in  direkter  metallischer  Ver- 
bindung mit  dem  Segment  ?]  von  dem  der  Strom  durch  die  Feder  F^ 
und  ig  nach  aussen  gefülirt  wird.  An  dieser  Stelle  vereinigt  sich  der 
bisher  betrachtete  Zweigstrom  nun  auch  mit  dem  durch  einen  doppelt 
gefiederten  Pfeil  bezeichneten  anderen  Zweig,  welcher  von  Segment  7 
aus  in  folgender  Weise  verläuft:  I  f  2' {a)3' 4' {b)5' 6' (c)r 8'  und  von 
hier  nach  V.  Dreht  sich  der  Anker,  so  dass  das  nächste  Segment- 
paar II  und  c  an  die  Fedem  gelangt,  so  ist  die  Verbindung  genau 
wieder  die  gleiche;  zwei  von  den  abgeleiteten  Segmenten  abzweigende 
Teilströme  nehmen  der  Reihe  nach  alle  in  den  einzelnen  Windungen 
nach  vom  und  nach  rückwärts  gerichteten  induzierten  Stromanteile  in 
sich  auf;  da  diese  in  den  einzelnen  Zweigen  hintereinander  geschaltet 
sind,  so  addieren  sich  ihre  E.M.K. 
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Statt  je  einer  legt  man  viele  Windungen  an  jeder  Stelle  auf  die  Trommel, 
die  man  dann  noch  je  nach  Wunsch  unter  sich  beliebig  neben-  oder  hintereinander 
schalten  kann.  Ausserlich  sieht  man  dann  an  dem  Kollektorende  nur  die  zu  den 
einzelnen  Segmenten  herumgeführten  Enden  der  Wickelungen. 

246.  Das  Dynamoprinzip.  —  Der  Magnetismus  permanenter  Stahl- 
magnete, wie  sie  zur  Konstruktion  der  bisher  betrachteten  ,,magnet- 
elektiischen  Induktionsmaschinen'^  verwendet  werden,  ist  immer  nur  ein 
schwacher,  vor  allem  ein  sich  nicht  dauernd  in  gleicher  Stärke  erhal- 
tender; Temperatureinflüsse  sowie  Erschütterungen,  wie  sie  im  Maschinen- 
betriebe fast  unyermeidlich  sind,  schwächen  bald  den  Magnetismus 
selbst  mächtiger  magnetischer  Magazine.  Sehr  viel  stärkere  Felder 
können  ¥m:  mit  Hilfe  von  Elektromagneten  ausbilden  §  185.  Man  erhält 
daher  auch  bei  weitem  klüftigere  Induktionsströme,  wenn  man  statt  der 
Dauermagnete  Elektromagnete  mit  eisernen  Polschuhen,  die  den  Anker 
möglichst  weit  umfassen,  anwendet.  Es  könnte  scheinen,  als  bedürfte 
man  dann  einer  Hilfsmaschine  zur  Speisung  der  Feldelektromagnete. 
Webneb  Siemens  machte  dieselbe  durch  eine  geniale  Idee  im  Jahre  1866, 
welche  die  Entwickelung  der  modernen  Starkstromtechnik  überhaupt  erst 
ermöglichte,  entbehrlich.  Er  leitete  den  aus  dem  Anker  kommenden 
Strom  gleichzeitig  um  die  Schenkel  der  Feldmagnete  und  durch  die 
Nutzleitung.  In  §  186  wurde  darauf  hingewiesen,  dass  ein  Elektro- 
magnet, wenn  er  irgend  einmal  erregt  worden  ist,  immer  einen  Rest 
seiner  Magnetisierung  zurückbehält:  ,3önianenz".  Sind  die  Feldmagnete 
einmal  (etwa  in  der  Fabrik)  durch  einen  Hilfsstrom  in  bestimmter 
Weise  magnetisiert  worden,  so  ist  auch  noch  nach  längerer  Ruhe  und 
nach  den  mit  dem  Transport  und  der  Montage  verbundenen  Erschütterungen 
und  Temperaturschwankungen  etwas  Magnetismus  von  bestimmter  Rich- 
tung in  den  Eisenkernen  der  Elektromagnete  und  damit  ein  gewisser 
magnetischer  Eraftfluss  zurückgeblieben.  Wird  der  Anker  gedreht,  so 
wird  zunächst  nur  ein  schwacher  Strom  induziert,  weil  sich  dem  Schnitt 
der  Ankerwindungen  nur  eine  geringe  Zahl  von  KrafÜinien  darbietet. 
Derselbe  fugt  aber  neue  gleichgerichtete  Kraftlinien  den  noch  remanenten 
hinzu,  wenn  er  in  geeigneter  Weise  um  die  Schenkel  geführt  wird.  Mit 
der  Steigerung  der  Eraftlinienzahl  geht  die  der  Stromstärke  Hand  in  Hand, 
immer  kräftigere  Felder  werden  ausgebildet  und  so  könnte  die  Stei- 
gerung der  Stromstärke  scheinbar  ins  Unbegrenzte  fortgesetzt  werden, 
wenn  nicht  schliesslich  alle  Eisenmoleküle  zu  magnetischen  Ketten  aus- 
gerichtet wären  (§  94)  und  die  Magnetisierung  damit  ihren  Höchstwert 
erreicht  hätte  (Magnetisierung  des  Eisens  bis  zur  Sättigung). 

Dieses  wirksame  Prinzip  der  Verwendung  eines  in  einer  Induk- 
tionsmaschine erzeugten  Stromes  zur  gleichzeitigen  Magnetisierung  der 
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eigenen  Feldmagnete  ist  das  sog.  „SiKMENssche  Dynamoi)riuzip";  Ma- 
schinen, welche  von  demselben  Gebrauch  machen,  nennt  man  „Dynamo- 
maschinen" oder  kurz  „Dynamos";  im  Gegensatz  zu  den  magnetelek- 
trischen Maschinen,  bei  denen  Dauermagnete  verwendet  werden. 

247.  Gleichstrom-Dynamomaschinen.  —  Jede  der  in  den  vorigen 

Paragraphen  beschriebenen  Ankerformen  fühiii  innerhalb  der  Pole  eines 
Elektromagneten,  welcher  durch  den  Ankerstrom  selbst  gespeist  wird, 
rotierend  unmittelbar  zu  einer  Dynamomaschine. 

Dem  Modelle  Fig.  105  entsprechend  verwendet  man  eine  in  Fig.  110  dar- 
gestellte Form  eines  Elektromagneten,  auf  die  man  die  schon  in  §§  242—245  be- 
nutzten eisernen  Polschuhe  N  S  aufsetzen  kann. 

Wir  heben  von  den  zahllosen  Konstruktionen  nur  wenige  (nament- 
lich in  Laboratorien  und  Schulsammlungen)  besonders  verbreitete 
Typen  hervor. 

a)  Ä-Dynamo  der  Siemenswerke.  Fig.  110  stellt  eine  na- 
mentlich von  den  Siemenswerken  gebaute  Form,  die  sog.  H-Type  dar. 

Auf  einer  Grundplatte  G  erheben 
sich  zwei  Magnetschenkel  und  die 
(in  der  Figur  fortgelassenen)  Lager- 
böcke für  die  Achse  des  Ankers; 
die  genannten  Teile  sind  in  einem 
Stücke  gegossen.  Um  die  Magnet- 
schenkel sind  die  Schenkelwickelun- 
gen gelegt;  nach  oben  zu  gehen  die 
Schenkel  in  die  cylindrisch  aus- 
gedrehten Polschuhe  NS  über. 

In  Wirklichkeit  sind  diese  direkt  an 
die  Schenkel  angegossen  und  zwar  mit 
breiterer  Basis  als  die  in  Fig.  110  gezeich- 
neten^ welche  dem  Modell  Fig.  105  ent- 
nommen sind.  Man  kann  für  diese  Dynamo- 
maschine alle  früher  beschriebenen  Anker 
direkt  wieder  benutzen. 

Die  SiEMENSschen  Ä- Maschinen 
besitzen  Ring-  oder  Trommelanker; 
Pj  ist  die  +  -,  Pg  die  —  Polklemme. 
Der  von  P^  kommende  Strom  geht 
in  die  Nutzleitung,  durch  diese 
hindurch,  um  die  Magnetschenkel 
herum  und  bei  ig  wieder  in  den  Anker  zurück:  Hauptschluss-  oder 
Serienmaschine,  weil  Nutzleitung  und  Schenkel  in  einer  Serie  hinter- 
einander geschaltet  sind.  Man  kann  auch  die  Schenkelleitung  in  den 
Nebenschluss  zur  Nutzleitung  bringen:  Nebenschlussmaschine,  oder 


Fig.  HO. 
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man  giebt  den  Elektromagneten  eine  doppelte  Bewickelung,  von  denen 
die  eine  im  Haupt-,  die  andere  im  Nebenschluss  mit  der  Nutzleitung 
liegt:  Maechineu  mit  gemischter  Bewickelung,  Kompound- 
oder  Gleicbepannungsmascliinen.  Diese  verschiedenen  Schalt- 
weiBen  kann  man  bei  aUen  DynamotjpeQ  vornefamen. 

b)  Flacbring-Dynamo  der  Schuckertwerke.  Fig.  111  zeigt 
die  ScHUCKEBTSche  Flacbringmaschine.  Auf  der  durch  die  Antriebs- 
scheibe  D  mittels  Biemen  in  Bewegung  gesetzten  Acbae  Ä  ist  der  nach 
Art  des  PACiNOTn-GRiMMESchen  Prinzips,  §  244,  bewickelte  Flachring 
befestigt,  dessen  Wickelungen  nach  den  Segmenten  des  Kollektors  C 
hin  verbanden  sind,  an  dem  der  Strom  durch  die  Bürsten  B  ab- 
genommen wird  (in  der  Figur  ist  nur  das  vordere  Paar  sichtbar).    An 


dem  dorch  kräftige  Traversen  miteinander  verbundenen  Gestell  sind 
zwei  Paare  von  gegeneinander  gerichteten  Elektromagneten  NN  und 
8S  befestigt,  die  gleichnamige  Pole  einander  zukehren.  Dadurch  werden 
die  Kraftlinien  nach  dem  Ringe  hingedrängt.  Durch  die  weit  über- 
greifenden flachen  Polachuhe  l'P  werden  sie  selbst  noch  den  entfern- 
teren Teilen  des  Einges  zugeführt  Die  Induktion  findet  in  den  zur 
Achse  senkrechten  LäugsstUcken  der  Wickelung  statt,  da  hier  die  in 
das  ans  Eisenlamellen  zusammengesetzte  Innere  des  Binges  in  grosser 
Zahl  eindringenden  Kraftlinien  hauptsächlich  geschnitten  werden.  Da- 
durch, dass  man  dem  Flachringe  leicht  einen  viel  grösseren  Durch- 
messer als  den  anderen  Ankerformen  geben  kann,  wird  bei  diesen 
Maschinen  schon  bei  massiger  Tourenzahl  ein  Durchschneiden  der 
Kraftlinien  mit  sehr  grosser  Geschwindigkeit  und  damit  eine  hohe 
E.MJC  erzielt. 
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248.    Mehrpolige  Gleichstrom-Dynamos.  —  Viele  der  grösseren 

Generatorentypen  sind  mit  mehr  als  einem  Polpaare  ausgerüstet  und 
enthalten  demgemäss  auch  mehrere  magnetische  Kreise  §  112.  Wir 
erläutern  eine  dieser  Anordnungen  an  der  vielverbreiteten  vierpoligen 
Gleichstromdynamomaschine  der  Allgemeinen  Elektricitäts- 
Gesellschaft,  wie  sie  in  zahlreichen  Centralen  sowohl  für  Licht- 
betrieb wie  zum  Betrieb  elektrischer  Strassenbahnen  in  Thätigkeit  sind. 


Fig.  112. 

An  dem  mit  Grundplatte  und  den  (in  der  Figur  fortgelassenen) 
Lagerböcken  aus  einem  Stücke  gegossenen  vertikal  stehenden  grossen 
Eisenringe  FP  (dem  ,,Polgehäuse")  verlaufen  radial  nach  Innen  vier 
massive  Ankerkeme  von  kurzer  gedrungener  Gestalt,  welche  die 
Magnetisierungsspulen  tragen.  In  diesen  werden  Gleichströme  in  solcher 
Eichtung  gefuhrt,  dass  die  Magnete  abwechselnd  verschiedene  Polarität 
nach  Innen  kehren.  Auf  diese  Weise  werden  vier  gesonderte  Kraft- 
linienströmungen erhalten. 

Von  dem  Nordpol  iV,  links  oben  z.  B.  geben  Kraftlinien  sowohl  zar  Seite 
nach  rechts,  wo  sie  von  der  Sinkstelle  des  Südpoles  S^  aufgenommen  werden,  wie 
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nach  unten  in  S^  hineiD.  Dadurch  entstehen  die  vier  gesonderten  magnetischen 
Kreise  I—IV,  von  deren  Kraftlinien  je  eine  durch  eine  punktierte  Linie  an- 
gedeutet ist. 

Vor  den  vier  Magnetpolen  liegen  Schuhe,  welche  sich  zu  der  guss- 
eisemen,  cylindrisch  ausgedrehten  ,JPolbuch8e"  p  vereinigen.  Damit 
sich  an  den  Übergangsstellen  I — 4  nicht  zuviele  Kraftlinien  durch  die 
Buchse  hindurchziehen  und  dadurch  im  Inneren  für  die  Induktions- 
zwecke fehlen,  ist  an  diesen  Stellen  der  Querschnitt  des  EisencyUnders 
vermindert;  ferner  wird  der  magnetische  Widerstand  dort  noch  dadurch 
erhöht,  dass  von  vom  nach  rückwärts  verlaufende  Eeihen  von  Löchern 
durch  die  Buchse  gebohrt  sind,  welche  gleichzeitig  eine  lebhafte  Luft- 
cirkulation  gestatten. 

Innerhalb  der  Polbuchse  rotiert  der  Anker  (Induktor)  //,  der  auf 
der  Achse  A  sitzt  und  vom  den  Kollektor  C  trägt  Der  Anker  be- 
steht aus  schmiedeeisernen,  ringförmig  ausgeschnittenen,  aufeinander 
geschichteten,  voneinander  isolierten  Blechscheiben,  welche  auf  einer 
gusseisernen  Trommel  befestigt  sind.  Diese  letztere  ist  hohl;  die  sie 
tragenden  Speichen  sind  wie  die  Flügel  eines  Ventilators  angeordnet, 
so  dass  ein  kräftiger  Luftzug  beständig  die  Ankerbleche  kühlt  Der 
Anker  selbst  ist  nach  Art  eines  Ringankers  §  244  gewickelt;  die 
beiderseitig  über  den  Ring  heraustretenden  Drähte  sind  ausserdem 
spiralig  angeordnet,  um  die  innere  Ventilation  zu  befördern. 

Betrachten  wir  eine  Drahtiage,  welche  vor  iVj  oder  N'^  der  Achse 
parallel  von  vorn  nach  rückwärts  geht,  so  wird  in  dieser  bei  der  in 
der  Figur  angenommenen  Drehrichtung  nach  rechts  ein  von  rückwärts 
nach  vorn  gerichteter  Strom  induziert;  in  den  Windungen,  welche  vor 
iSj  oder  S^  vorübergehen,  wird  ein  von  vorn  nach  rückwärts  verlaufender 
Strom  von  gleicher  Stärke  erzeugt  Jede  Windung  ist  nun  mit  der 
um  90^  davon  entfernt  liegenden  direkt  verbunden.  Dadurch  sind  dann 
wie  beim  PACiNOTTi-GKAMME-Ring  wieder  alle  Windungen  hintereinander 
geschaltet  und  die  einzelnen  E.M.K.  addieren  sich.  Den  Strom  selbst 
nehmen  zwei  Paare  von  „Kohlebürsten"  ab,  die  paarweise  miteinander 
verbunden  sind,  a^  mit  a^,  b^  mit  b^\  erstere  würden  bei  der  gezeich- 
neten Drehrichtung  und  der  in  der  Figur  angenommenen  Polarität  die 
—  Spannung,  letztere  die  +  Spannung  liefern. 

249.  Wechselstrommaschinen.  —  Wird  ein  einfaches  Drahtrechteck 
wie  der  Bügel  £  B  m  Fig.  106  innerhalb  eines  Magnetfeldes  Fig.  105 
gedreht,  so  wechselt  in  ihm  die  Stromrichtung  jedesmal,  weon  die 
Ebene  des  Bügels  die  neutrale  Linie  (§  242)  passiert;  man  erhält  also 
primär  einen  nach  jeder  Halbdrehung  seine  Richtung  wechseluden 
Strom,  oinen  „Wechselstrom".    Nur  durch  Anwendung  eines  Kommu- 
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tators  (§  242)  wird  dieser  Wechselstrom  in  einen  Gleichstrom  ver- 
wandelt Für  viele  Zwecke  eignet  sich  aber  die  ursprüngliche  Form 
des  Stromes  besser  und  da  die  „Wechselstromtechnik"  eine  immer 
grössere  Bedeutung  gewinnt,  wollen  wir  kurz  auch  auf  einige  Wechsel- 
stromgeneratoren eingehen. 

Modell  einer  einfachen  Wechselstrommaschine  mit  Dauer- 
magneten. Aach  diese  Stromform  kann  dem  Apparate  Figg.  105  und  106  ent- 
nommen werden.  Die  Achse  A  mit  dem  Kommutator  C|  e^  wird  durch  eine  andere 
fast  gleich  heschaffene  ersetzt,  in  deren  vorderes  £nde  aber  eine  Längsnut,  Fig.  113, 
hei  Ol  eingetieft  ist,  über  welche  zwei  Schleifringe  Tj  und  r,  geschoben  werden. 
Der   vordere  Bing  r,    trägt   an   seiner  Innenseite   die   in   die  Nut   hineinragende 

Öse  0|;  auf  dem  anderen  Ringe  r,  ist 
aussen  die  Öse  o,  aufgelotet  Auf 
beiden  Ringen  schleifen  Federn  F^ 
und  F^ ,  welche  den  metallischen  Eon- 
takt nach  den  Leitungsklemmen  Li  und 
~  Ls  hin  vermitteln;  die  Federn  sind  in 
dem  Grundbrette  G  6?,  Fig.  105,  be- 
festigt In  die  Ösen  o^  o^  werden  die 
Enden  eines  rechteckigen  Rupferdraht- 
bügeis  B  B  gesteckt,  welcher  wie  der- 
jenige in  Fig.  106  mit  seinem  hinteren 
Querstücke  in  einer  Vertiefung  a  durch 
einen  Stift  t  festgehalten  wird;  das 
eine  Ende  geht  direkt  in  die  Öse  o, 
hinein,  das  andere  in  der  Nut  unter 
dem  Ringe  r^  hinweg  (ohne  diesen  zu 
berühren)  in  die  Öse  0|.  Beim  Drehen 
des  Bügels  bleibt  jedes  Ende  dauernd 
mit  derselben  Feder  imd  damit  derselben 
Polklemme  in  leitender  Verbindung; 
wenn  daher  die  Stromrichtuug  in  dem  Bügel  bei  dem  Durchgange  durch  die  neu- 
trale Linie  wechselt  (vergl.  §§  242  und  244),  so  wechselt  auch  die  Stromrichtung 
in  dem  ganzen  an  die  Maschine  angeschlossenen  Leiterkreise,  wir  erhalten  in 
diesem  einen  Wechselstrom. 

Auch  hier  wird  die  E.M.K.  ausserordentlich  gesteigert,  wenn  mau  statt  mit 
einer  mit  einer  ganzen  Schar  von  Windungen  die  Kraftlinien  des  Feldes  schneidet, 
wenn  man  also  statt  des  Bügels  B  B  die  Röhre  R,  Fig.  107,  mit  dem  Drahtrahmeu 
auf  die  Achse  schiebt,  wobei  man  die  Drahtenden  in  die  Ösen  der  Schleifringe 
steckt  Sammelt  man  endlich  noch  mehr  Kraftlinien,  indem  mau  den  freien  Raum 
innerhalb  der  Cylinderpolschuhe  N  S^  Fig.  105,  mit  feinzerteiltem  Eisen,  wie  in 
Versuch  97  ausfüllt  (vergl.  §  242),  so  erhält  man  ein  Maximum  an  Wirkung.  Wir 
gelangen  so  zu  einer  „magnetelektrischen  Wechselstrommaschine  mit  „Doppel-T- 
Armatur^'  (§  243).  Sie  ist  es  besonders,  welche  zu  den  in  §  243  bezeichneten 
Verwendungen  dient 

Die  grossen  Generatoren  der  Wechselstromtechnik  enthalten  Elektro- 
uiagnete,  welche  durch  einen  besonderen  Hilfsgleichstrom  gespeist 
werden,  und  bestehen  meist  aus  mehreren  gesonderten  magnetischen 
Kreisen.    Auf  dem  Umfange  eines  direkt  auf  die  Antriebswelle  gesetzten 


x^ 


Fig.  113. 
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grossen  Speichen-(Schwung-)Rade8  ist  eine  grössere  (gerade)  Anzahl 
von  Spulen  angeordnet,  deren  aus  aufeinander  geschichteten  Eisen- 
blechen bestehende  Kerne  radiär  gestellt  sind.  Sie  werden  so  hinter- 
einander geschaltet^  dass  ein  durch  zwei  Schleifringe  dem  ganzen 
Spulenkranze  zugeführter  Gleichstrom  sie  alle  zu  kräftigen  Elektro- 
magneten^  aber  mit  der  Reihe  nach  abwechselnder,  nach  aussen  gerich- 
teter Polarität  macht  Man  erhält  so  ebenso  viele  getrennte  magnetische 
Kreise,  als  Spulen  auf  dem  Rade  vereinigt  sind.  Dieser  rotierende 
Spulenkranz  wird  von  einem  feststehenden  eisernen  Ringe  umgeben, 
welcher  an  seiner  Innenseite  eine  gleiche  Anzahl  Spulen  (ebenfalls  mit 
zerteilten  Eisenkernen)  trägt.  Rotieren  die  Elektromagnete  vor  diesen* 
vorbei,  so  werden  in  ihnen  Ströme  von  abwechselnder  Richtung  in- 
duziert, vergl.  den  Versuch  88  §220;  die  Stromträger  dieser  Induktor- 
spulen sind  aber  so  hintereinander  geschaltet,  dass  sich  ihre  E.M.K. 
addieren;  sie  sind  also  abwechselnd  in  dem  einen  und  dem  entgegen- 
gesetzten Sinne  bewickelt  Der  so  induzierte  Gesamtstrom  wechselt 
jedesmal  sein  Zeichen,  wenn  die  Spulen  beider  Kränze  unmittelbar  vor- 
einander vorübergehen,  und  damit  auf  die  Vermehrung  der  Kraffclinien- 
zahl  an  jeder  Stelle  wieder  Verminderung  derselben  folgt.  Auf  diese 
Weise  wird  ein  Wechselstrom  von  hoher  Spannung  erhalten,  der  um  so 
öfter  seine  Richtung  umkehrt,  je  grösser  die  Spulenzahl  ist  und  je 
schneller  die  Umdrehungen  des  Magnetkranzes  erfolgen. 

250.  Gleichung  des  harmonischen  Wechseistromes.  —  Wenn  man 

das  mit  Schleifringen  §  249,  Fig.  113,  versehene  Drahtrechteck  B  By 
Figg.  105  und  106,  in  dem  homogenen  Felde  N8  mit  gleichförmiger 
Geschwindigkeit  aus  der  Vertikallage  (neutrale  Linie  nn)  herausdreht, 
so  werden  von  den  Langseiten  zunächst  nur  wenige  Kraftlinien  in  einer 
bestimmten  kleinen  Zeit  geschnitten.  Die  Zahl  der  in  derselben  Zeit 
getroffenen  Kraftlinien  nimmt  aber  in  dem  Maasse  zu,  als  die  Win- 
dungsebene BB  sich  der  Horizontallage  nähert;  gleichzeitig  nimmt  die 
Zahl  der  insgesamt  umschlossenen  Kraftlinien  N  von  einem  Maximal- 
wert bis  zu  0  ab.  Beim  Passieren  der  den  Kraftlinien  parallelen 
horizontalen  Lage  ist  die  pro  Zeiteinheit  geschnittene  Kraftlinienzahl 
und  damit  die  E.M.K.  am  grössten  und  nimmt  von  da  an  wieder  ab; 
beim  abermaligen  Durchgange  durch  die  neutrale  Linie  ist  die  E.M.K. 
wieder  gleich  0,  da  in  diesem  Augenblicke  sich  die  Bügelseiten  den 
Kraftlinien  parallel  bewegen;  die  E.M.K.  wechselt  hierbei  ihr  Zeichen, 
wächst  wieder  zu  einem  Höchstwerte  an,  um  schliesslich  wieder  in  der 
Ausgangsstellung  bis  zu  0  abzunehmen.  Von  hier  an  wiederholen  sich 
alle  einzelnen  Phasen  der  Erscheinung  in  der  gleichen  Weise.  Die 
Zeitdauer    einer    vollen    Umdrehung    nennt    man    die   „Periode"   des 

Ebbbt,  Kraftfelder.  19 
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Wechselstromes;  eine  volle  Periode  umfasst  zwei  Zeichen  Wechsel  (nach 
jeder  Halbperiode);  die  Zeitdauer  T  der  Periode  und  damit  des  Ab- 
laufes aller  Einzeknomente  der  Wechselstromentwickelung  nennt  man 
die  „Periodendauer".  Werden  r  Umdrehungen  in  einer  Sekunde  vom 
Anker  ausgeführt,  so  hat  man  r  =  n  Perioden  oder  2  n  Zeichenwechsel 
in  der  Sekunde;  n  ist  die  „Periodenzahl"  oder  „Wechselgeschwin- 
digkeit" oder  „Frequenz«.     Es  ist  n  =  l/T  und  T=  1/n. 

Bei  mehrpoligen  WecfaselBtrommaschinen  ist  n  gleich  dem  Produkte  aus 
Tourenzahl  pro  Sekunde  r  und  der  halben  Polzahl,  d.  h.  der  Zahl  der  Polpaare. 
Sehr  häufig  in  der  Sekunde  hin-  und  herpulsierende  Ströme  nennt  man  Hoch- 
frequenzstrome  (Tesla). 

Bezeichnet  man  den  Winkel,  um  den  die  Windungsebene  B  B  aus 
der  vertikalen  Stellung  in  einem  bestimmten  Augenblicke  t  heraus- 
gedreht   ist,    mit    d-^    so   ist    bei   gleichförmiger  Drehgeschwindigkeit 

Wir  wollen  die  Abhängigkeit  der  E.M.K.  von  dem  Drehungswinkel 
{^  und  damit  der  Zeit  durch  eine  Formel  darstellen,  nachdem  wir  uns 
über  die  hier  bestehenden  Beziehungen  im  allgemeinen  schon  orien- 
tiert hatten. 

Wenn  die  Ebene  der  einen  Windung,  die  wir  zunächst  betrachten, 
mit  der  Vertikalen  den  Winkel  ß-  bildet,  so  bietet  sich  den  horizontal 
verlaufenden  Kraftlinien  N8^  Fig.  105,  nur  eine  Projektion  der  Fläche 
F  dieser  Windung  dar,  welche  offenbar  gleich  jPcos  d-  ist  Ist  Jp  die 
Feldstärke,  so  werden  in  dieser  Stellung  also  J^cosi?-^  Kraftlinien 
umfasst.  Sind  mehrere,  z.  B.  m,  aufeinander  liegende  Windungen  vor- 
handen, so  umschliesst  die  in  ihnen  aufgewickelte  Länge  des  Strom- 
trägers bei  dieser  Stellung  die  Kraftlinienzahl 

N ^  ni^§-cosi9-==  mF^^(M^2nnt. 

Die  induzierte  E.M.K.  ist  aber  nach  Formel  39)  in  diesem  Augen- 
blicke 


Setzen  wir 


di  ^ 


FQ=^2nnFm^ 43a) 


so  ist 


£ ^  FQsm2 nnt  =  E^sin^ 43b) 

Hier  ist  Fq  der  Maximalwert  der  E.M.K.,  die  sog.  „Amplitude** 
derselben.  Diese  selbst  variiert  wie  der  Sinus  des  Drehungswinkels; 
daher  werden  solche  Wechselströme  auch  „Sinusströme"  genannt 
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Die  genau  dem  Gesetze  der  Sinusschwingung  entsprechenden  Schall- 
bewegungen werden  von  dem  Ohre  als  ganz  besonders  reiner  Ton,  der 
zu  einem  harmonischen  Zusammenklang  mit  anderen  solchen  Tönen 
geeignet  ist,  empfunden.  Erscheinungen,  die  wie  die  genannten  in 
ihrem  zeitlichen  Verlaufe  diesem  einfachen  Gesetze  des  Sinusverlaufes 
unterworfen  sind,  nennt  man  harmonisch;  in  diesem  Sinne  spricht  man 
auch  von  einem  „harmonischen  Wechselstrome''. 

In  Volt  würde  nach  §  229 

sein,  wenn  alle  anderen  Grössen  im  C.G.S.-Sjstem  §  56  ansgedrückt  sind. 

Um  sich  von  dem  Verlaufe  der  £.M.K.  eines  harmonischen  Wechselstromes 
ein  Bild  zu  machen,  entwirft  man  eine  graphische  Darstellung  der  Sinusfnnktion 
y  =  sin  X.  Da  diese  im  Folgenden  wiederholt  gebraucht  wird,  geben  wir  hier  die 
einzelnen  Ordinatenwerte  y  des  Sinus  in  Centimetem  für  eine  Yiertelperiode,  wobei 
die  Argumente  x  (Abscissen)  in  Bogenmaass  ausgedrückt  sind,  und  die  halbe 
Periode  durch  eine  Lange  von  26  cm  dargestellt  ist: 

a;=lcm        2       8       4       5       6       7       8       9      10     11      12      18 
y  =  1,0  cm    2,0    2,9     8,8    4,7     6,5     6,2     6,8    7,8     7,7     8,0    8,2     8,3 

Dem  Bogen  von  1  cm  entspricht  ein  Winkel  von  n  57,8/26  Graden. 

Für  jede  beliebige  VergrÖsserung  oder  Verkleinerung  der  graphischen  Dar- 
stellung, sowie  für  die  später  auszuführende  Zeichnung  von  proportionalen  Er- 
höhungen oder  Abflachungen  der  Wechselstromkurven  geben  die  angeführten  Zahlen 
einen  ersten  Anhalt 

251.  Entnahme  von  Wechselstrom  aus  einer  Gleichstrommaschine; 
Gleichstrom-Wechselstrom-Generatoren.  —  Auch  den  anderen  Anker- 
formen kann  man  Wechselströme  durch  Anbringen  von  geschlossenen 
Ringen,  auf  denen  Metallbürsten  mit  gutem  Kontakt  schleifen,  ent- 
nehmen, wie  wir  dies  in  §  249  vom  Doppel-T-Anker  bereits  gezeigt  haben. 

Da  dies  namentlich  für  Übungs-  und  Unterrichtslaboratorien  wichtig  ist,  in  denen 
vielfach  nur  Maschinen  mit  PACiNOTTi-GRAJuiESchem  Ringe,  Flachringe  oder  Trommel- 
anker gewöhnlicher  Konstruktion  zur  Verfügung  stehen^  wollen  wir  erläutern,  wie 
man  auch  aus  diesen  Ankern  durch  Anbringung  einer  Nebenschlussleitung  Wechsel- 
strom entnehmen  kann,  während  ein  Teil  des  Ankerstromes  gleichzeitig  noch  dazu 
verwendet  wird,  um  den  zur  Magnetisierung  der  Feldelektromagnete  nötigen  Gleich- 
strom zu  liefern.  Auf  jedes  einzelne  Kollektorsegment  Fig.  108  können,  je  nach 
seiner  Stellung  im  Felde,  sehr  verschiedene  E.M.K.  wirken.  Liegt  es  in  der  durch 
die  Achse  gehenden  Horizontalen,  etwa  mitten  vor  N,  also  bei  1,  so  wirken  von 
den  links  der  neutralen  Linie  nn  gelegenen  Windunci^en  ebenso  viele  gegen  das- 
selbe hin,  wie  von  ihm  weg,  die  induzierten  E.M.K.  heben  sich  also  in  Bezug  auf 
dieses  Segment  1  in  dieser  Stellung  gerade  auf.  Nimmt  es  dagegen  die  Stellung  2 
ein,  so  summieren  sich  die  in  vier  Spiralen  induzierten  £.M.K.,  welche  gegen  das- 
selbe hin  gerichtet  sind;  von  ihm  weg  (nach  oben)  wirkt  nur  die  in  einer  Spule 
geweckte  £.M.K.,  welche  ausserdem  gering  ist,  da  sich  diese  Spule  bei  der  Drehung 
schon  sehr  nahe  den  Kraftlinien  parallel  verschiebt.  In  der  obersten  Stellung  bei  3 
endlich,  wo  der  Gleichstrom  durch  B^  abgenommen  wird,  ist  die  E.M.K.  am 
grössten.  Verfolgen  wir  das  einzelne  Segment  bei  der  Drehung  weiter,  so  be- 
merken wir,  dass  die  nach  demselben  hin  gerichteten  E.M.K.  immer  kleiner  werden, 
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dass  sie  bei  5  gleich  0  werden  und  dann  der  Kraftlinienschnitt  im  umgekehrten 
Sinne  überwiegt,  die  E.M.K.  also  das  Zeichen  wechselt  Den  grössten  Negativ- 
wert  nimmt  sie  bei  7  an,  wo  der  —  Pol  B^  für  den  Gleichstrom  liegt,  bei  weiterer 
Drehung  strebt  der  Wert  wieder  der  0  zu,  um  nach  Vollendung  einer  Periode 
abermals  das  Zeichen  zu  wechseln  und  genau  in  gleicher  Weise  weiter  zu  yarüeren. 
Die  E.M.K.  nimmt  wie  beim  Wechselstrom  mit  dem  Sinus  des  Drehungswinkels 
zu  und  ab.  Legt  man  an  zwei  sich  diametral  gegenüberstehende  KoUektors^gmente 
des  PACiNOTTi-GRAiiMESchen  Kinges,  Fig.  108,  also  etwa  an  1  und  5,  die  beiden 
£nden  einer  Nebenschlussleitung  neben  der  als  Hauptschlussleitung  betrachteten 
metallischen  Verbindung  zwischen  Ki  und  A,  an,  so  pulsiert  durch  diese  Leitung 
ein  harmonischer  Wechselstrom,  wenn  die  Enden  dauernd  mit  denselben  Elementen 
verbunden  bleiben.  Um  letzteres  zu  bewirken,  setzt  man  auf  die  Achse,  die  bei  d 
den  PACiNom-GRAMMESchen  Ringanker  trägt,  zwei  Schleifringe  auf  und  verbindet 
zwei  sich  gegenüber  liegende  Segmente  durch  kurze  Drähte  mit  je  einem  der  Ringe, 
auf  denen  die  Metallfedem  schleifen.  ^ 

Um  an  dem  Modelle  Fig.  105  oder  Fig.  110  diese  Umänderung  vorzunehmen, 
verwendet  man  die  Achse  Fig.  113,  nimmt  den  Bügel  Bß  ah,  setzt  den  Anker 
Fig.  108  oder  Fig.  109  auf  und  klemmt  unter  zwei  Diametralsegmente  die  platt- 
geschlagenen Enden  kurzer  Kupferdrähte  fest,  deren  andere  Enden  man  in  die 
Ösen  Ol  0^  der  Schleifringe  Tj  r,  steckt.  An  den  Klemmen  L^  L,  erhält  man  beim 
raschen  Drehen  ziemlich  kräftigen  Wechselstrom  von  merklichen  physiologischen 
Wirkungen.  Diese  Anordnung  giebt  ziemlich  reinen  Sinusstrom,  was  für  viele 
(z.  B.  Mess-)Zwecke  wichtig  ist. 

Eine  voUkommen  gleiche  Abänderung  kann  man  auch  an  Maschinen 

mit  Trommehinker   oder  Flachring  vornehmen;   sie  werden   durch  die 

Schleifringe  flir  Wechselstromversuche  verwendbar.    Man  spricht  dann 

von  Gleichstrom-Wechselstrom-Generatoren. 

252.  Mehrphasiger  Wechselstrom:  Drehstrom.  —  Gleichströme 

können  sich  bei  gegebenem  Stromträger  nur  nach  ihrer  Richtung  und 
ihrer  Stärke  voneinander  unterscheiden.  Bei  Wechselströmen  kommt 
in  Betracht:  ihre  Periode,  Amplitude  und  noch  eine  dritte  Grösse: 
ihre  Phase.  Ein  Wechselstrom  kann  in  einem  gegebenen  Äugen- 
blicke gerade  im  Maximum  seiner  Ausbildung  begriffen  sein  {&  =  90®, 
Formel  43  b,  §  250),  während  die  Stärke  eines  anderen  sich  gerade 
über  den  Nullwert  zu  erheben  beginnt  {&  =  0®);  man  sagt  dann,  beide 
Ströme  besitzen  eine  Phasendifferenz  von  90®  oder  einer  Viertel- 
periode. Haben  beide  dieselbe  Periode,  so  bleibt  diese  Phasendifferenz 
stets  dieselbe. 

Hat  man  mit  einem  System  von  zwei  oder  mehr  Wechselströmen 
derselben  Periode,  aber  verschiedener  Phasen  zu  thun,  so  spricht  man 
von  mehrphasigem  Wechselstrom  oder  kurz  von  Mehrphasenstrom. 
Aus  später  ersichtlichen  Gründen  (§  255)  nennt  man  solche  Ströme 
auch  „Drehströme". 

253.  Zweiphasenströme.  —  Setzen  wir  auf  die  Achse  des  Paoi- 
NOTTi-GBAMMEschen  Einges,  Fig.  108,  vier  Schleifringe,  verbinden  wir 
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zwei  mit  den  Segmenten  3  und  7,  die  beiden  anderen  aber  mit  1  und  5, 
80  können  wir  der  Maschine  beim  Drehen  des  Ringes  zwei  vollkommen 
getrennte  Wechselströme  entnehmen  (der  von  den  Bürsten  B^  B^  ab- 
genommene Gleichstrom  dient  auch  hier  zur  Speisung  der  Feldmagnete). 
Durch  Anbringung  dieser  Schleifringe  wird  also  jede  Gleichstrom- 
maschine (magnetelektrische  oder  Dynamo)  zum  „Drehstromgenerator". 
Beide  Ströme  haben  dieselbe  Periode  und  ihre  Intensität  schwankt 
zwischen  denselben  Grenzwerten  hin  und  her,  also  sind  auch  die  Ampli- 
tuden gleich.  Aber  in  der  Phase  unterscheiden  sie  sich  ofifenbar  um 
eine  Viertelperiode,  denn  die  Verbindung  von  1  und  5  ist  in  dem 
Augenblicke ;  den  die  Fig.  108  darstellt,  nach  §  251  gerade  stromlos, 
während  in  der  Leitung  zwischen  8  und  7  der  Strom  eben  seine 
Maximalstärke  erreicht  hat.  Beim  Weiterdrehen  entwickelt  sich  im 
Stromkreise  1,  5  allmählich  eine  gesteigerte  E.M.K.,  im  Kreise  3,  7 
nimmt  sie  ab  u.  s.  w.  Zwei  derartig  verlaufende  Ströme  nennt  man 
„Zweiphasenströme". 

Der  einfache  Wechselstrom,  dessen  Abnehmen  von  der  Maschine  wir  in  §  251 
erläuterten,  war  daher  als  ,,einphasiger  Wechselstrom^*  zu  betrachten. 

Man  kann  Zweiphasenströme  noch  in  anderer  Weise  erzeugen. 
Auf  einen  Eisenring  seien  vier  Spulen,  Fig.  115,  von  gleicher  Win- 
dungszahl in  gleichen  gegenseitigen  Abständen  gewickelt  und  die  gegen- 
überliegenden paarweise,  wie  es  die  Figur  zeigt,  miteinander  verbunden. 
Im  Inneren  des  Ringes  drehe  sich  um  eine  zur  Ringebene  senkrechte 
Achse  ein  kräftiger,  durch  Gleichstrom  gespeister  stabförmiger  Elektro- 
magnet mit  breiten  Polschuhen.  Der  Strom  wird  ihm  auch  während 
der  Rotation  durch  zwei  Schleifiringe,  an  welche  die  Enden  seiner 
Wickelung  angeschlossen  sind,  dauernd  zugeführt.  Die  von  seinen 
Enden  ausgehenden  Kraftlinien  gehen  in  den  Eisenring  hinein  und 
gleichen  sich  zum  grössten  Teile  in  diesem  aus.  Dreht  sich  der  Ring, 
so  werden  die  inneren  Windungen  der  Spulen  von  Kraftlinien  ge- 
schnitten, es  werden  Ströme  in  ihnen  induziert,  aber  augenscheinlich 
Wechselströme.  Die  Stromphase  in  dem  einen  Spulenpaare  unter- 
scheidet sich  immer  von  der  gleichzeitig  in  dem  um  90®  davon  ver- 
schieden liegenden  anderen  Paare  um  eine  Viertelperiode. 

254.  Dreiphasenströme.  —  Verbindet  man  drei  um  je  120®  von- 
einander entfernt  liegende  Segmente  des  Kollektors  einer  Gleichstrom- 
Dynamomaschine  mit  drei  auf  der  Achse  befestigten  Schleifringen,  so 
kann  man  von  diesen  durch  Schleifbürsten  drei  gleichperiodische 
Wechselströme  von  gleicher  Amplitude  abnehmen,  welche  sich  um  je 
eine  Drittelperiode  oder  um  120®  in  der  Phase  voneinander  unter- 
scheiden: ein  „Dreiphasenstromsystem". 
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Mail  kann  diese  drei  Wechselströme  in  einen  Fuokt  zusanunen- 
leiten,  da  sich  die  Summe  ilirer  EJI1I.K.  immer  zu  0  aufhebt. 

Stellt  man  die  E.H.K.  des  einen  Stromes  duTch  den  Äuedrack  E  =  £,  ain 
2nnt  =  EoMBft  dar,  »o  siod  die  der  beiden  anderen  durch  Eg  Bin  (tf  -  120")  und 
E„  ein  (tf  —  240**)  in  ihrer  Abhängigkeit  von  der  Zeit  darzustelleD.  Nnn  ist  aber 
ain  (#  -  120*)  -=  sin  *  coa  120»  -  coa  »  sin  120»  und  wn  (*  -  240')  =  ain  3^  coa  240" 

-  cos  9  Bin  240".     Da  aber  sin  120»  =  yVs ,  cos  120»  =  -  y ,  ain  240"  =  -  -^-J/S, 

coa  240°  =  -    -  ist,  BO  ist 

sin(#-  120'')=  -  -i- ain*  -  yV^coa* 

Bin{*  -  240")  =  -  y  ain*  +  yVä coa*. 

Dies  zQ  sin  *  addiert,  giebt  für  alle  Werte  von  *  nnd  damit  von  l  den  Wert  0. 
Ähnlich  wie  Zweiphasenströme  kann  man  auch  Dreiphasenströme 
direkt  erzeugen.  Auf  einem  Eisenriuge  sind  sechs  Spulen,  je  zwei 
einander  diametral  gegenüber  liegende  zu  einem  Paare  hintereinander 
geschaltet  (vergl.  §  258  und  Fig.  114],  aufgewickelt  Im  Inneren  dreht 
sich  der  induzierende  Elektromagnet.  In  den  Spulen  wird  dann  der 
Dreiphasenstrom  erzeugt.  Nach  diesem  Prinzip  sind  die  grossen  Gene- 
ratoren der  Brehstromtechnik  konstruiert 

255.  Das  magnetische  Drehfeld.  —  Wir  kommen  jetzt  zu  einer 
in  der  Technik  immer  grössere  Bedeutung  erlangenden  Anordnung, 
welche  zuerst  von  Fbbbajus 
1888  getroffen  worden  ist 
Er  fand,  dass  man  mittels 
der  mehrphasigen  Wechsel- 
ströme ein  rotierendes 
magnetisches  Kraftfeld 
erzeugen  könne,  also  ein  Feld, 
hei  dem  die  Kraftlinien  in 
einer  bestimmten  Zeit  ^e 
Bichtongen  der  Windrose 
einmal  einnehmen,  ohne  dass 
Fig.  114.  ilire       Dichte       wesentliche 

Schwankungen  erleidet.  Um 
diese  wichtige  Erscheinung  möglichst  klar  hervortreten  zu  lassen, 
wollen  wir  zuvor  einen  orientierenden  "Versuch  über  den  Kraftlinien- 
verlauf in  einem  von  einem  Spulenpaare  in  gewisser  Weise  magneti- 
sierten  Eiseming  anstellen. 

Verench  98.  Auf  einen  Ring  aua  sehr  weichem  Eiaen,  Fig.  114,  von 
ca.   15  cm   Durchmegaer  iat  aus   dickem    Uberaponnenen  KupferdraJit   eine  kurze 


Magnetische  t>rehfelder. 
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Spirale  gewickelt.  Das  eine  Ende  des  Drahtes  wird  über  den  Eing  hinübergezogen 
und  auf  der  gegenüberliegenden  Seite  von  neuem  zu  einer  gleich  langen  Spirale 
im  gleichen  Sinne  aufgewickelt  Schickt  man  dann  dem  Drahte  einen  Gleichstrom, 
etwa  von  links  nach  rechts,  entlang,  so  bildet  jede  Spirale  in  ihrem  Inneren  ein 
kräftiges  KraftHnienbündel  aus;  beide  Bündel  sind  gleichgerichtet,  bei  dem  in  der 
Figur  angenommenen  Umkreisungssinne  beide  nach  oben,  so  dass  sich  die  Kraft- 
linien oben  und  unten  begegnen;  sie  stauen  sich  gegenseitig  zurück  und  drängen 
sich  aus  der  Bahn  von  geringem  Widerstände,  dem  £isen,  heraus  in  den  Luftraum 
im  Inneren  des  Binges;  dadurch  entsteht  in  der  einen,  hier  oberen,  Hinghälfte  eine 
nordpolare  Quellzone,  in  der  unteren  eine  südpolare  Kegion  von  Sinkstellen.  Die 
Kraftlinien  ziehen  sich  in  der  zur  Verbindungslinie  der  beiden  magnetisierenden 
Spiralen  senkrechten  Bichtung  ziemlich  geradlinig  und  in  nahezu  gleicher  Dichte 


Spnlen- 
poare: 


B 

B 

.  1   t 

,        !*• 

tt 

^^ 

/x^^n\ 

^/ 

/\\ 

4/C  POt- 

S<^ 

ttua 


OMiküvk 


Fig.  115. 

durch  das  Binginnere;  hier  ist  das  Feld  also  beinahe  homogen.  Gegen  die  Seiten 
und  namentlich  die  Spulen  hin  biegen  die  Linien  um  und  gleichen  dann  in  ihrem 
Verlaufe  den  Ejraftlinien  der  Fig.  71.  Eine  in  der  Bingmitte  stehende  Magnet- 
nadel stellt  sich  in  die  Bichtung  N  S, 

Auf  einem  Eisenringe,  Fig.  115,^)  befinden  sich  vier  Spulen,  von 
denen  die  gegenüberliegenden  derart  zu  einem  Paare  verbunden  sind, 
dass  sie  einen  durch  sie  fliessenden  Strom  gleichsinnig  um  den  Eisen- 
ring herumführen,  so  dass  die  beiden  Spulen  desselben  Paares  Kraft- 
linien in  derselben  Richtung  in  das  Eisen  des  Ringes  hineinschicken. 
Je  eines  dieser  Spulenpaare  schliessen  wir  in  den  Wechselstromkreis 


*)  Diese  Figur  ist  dem  instruktiven  Vortrage  von  F.  Braun  „Über  elektrische 
Kraftübertragung'^  Tübingen,  La.uff  X892,  entnommen. 


296  1^*  Kapitel. 

eines  Zweiphasenstromsystems  ein,  etwa  desjenigen,  welches  wir,  wie 
es  in  §  253  angegeben  ist,  dem  PACmoTTi-GRAMMEschen  Ringe,  Fig.  108, 
entnehmen. 

Wenn  der  Strom  A  (etwa  der  von  den  Segmenten  3  und  7  kom- 
mende) im  Maximum  seiner  Stärke  ist,  geht  die  Intensität  des  anderen 
Wechselstromes  £  (von  den  beiden  Segmenten  1  und  5  kommend) 
gerade  durch  den  Nullwert  hindurch.  Daher  bildet  nur  das  Spulen- 
paar A  Kraftlinien  aus;  bei  der  gezeichneten  Stromrichtung  begegnen 
sich  die  Kraftlinien  derart,  dass  oben  ein  N-^  unten  ein  S-Pol  entsteht; 
eine  Magnetnadel  im  Inneren  zeigt  daher  (in  der  Figur)  nach  unten. 
Da  wir  Wechselströme  haben,  bleibt  aber  dieser  Zustand  nicht  be- 
stehen. Die  Intensität  der  Komponente  A  des  Zweiphasensystems 
sinkt  von  ihrem  Höchstwerte  wieder  herab,  die  Intensität  in  JB  wächst; 
nach  einer  Achtelperiode  sind  beide  gleich  stark  geworden.  Jetzt 
bilden  auch  die  oberen  und  unteren  Windungen  in  Fig.  115  Kraftlinien 
aus,  welche  oberhalb  der  Horizontalen  auf  der  linken  Seite  die  von 
A  noch  kommenden,  jetzt  nur  in  geringerer  Zahl  ausgebildeten  liinien 
aufnehmen  und  fortsetzen,  rechts  dagegen  mit  vereintem  KrafÜinien- 
druck  die  von  unten  kommenden  Linien  zurückdrängen  und  daher  den 
Nordpol  N  nach  rechts  hinabdrücken.  Das  Umgekehrte  findet  unten 
mit  dem  augenblicklichen  Südpole  des  Ringes  statt,  so  dass  die  durch 
die  Ringmitte  verlaufenden  Kraftlinien  gegen  vorhin  um  45^  in  ihrer 
Richtung  gedreht  erscheinen.  Nach  Verlauf  von  abermals  einer  Achtel- 
periode hat  Strom  JB  sein  Maximum  erreicht,  A  ist  zu  Null  geworden, 
nun  verlaufen  die  allein  von  B  herrührenden  Kraftlinien  im  Ringinneren 
horizontal  von  rechts  nach  links;  die  Nadel  folgt  dieser  Richtung. 
Die  drei  weiteren  Figuren  lassen  leicht  erkennen,  wie  bei  einem 
gleichzeitigen  Fortpulsieren  der  beiden  Wechselströme  mit  ihrer  kon- 
stanten Phasendifferenz  von  einer  Viertelperiode  die  Kraftlinien  ihre 
Drehung  im  gleichen  Sinne  mit  derselben  Rotationsperiode  gleichmässig 
fortsetzen. 

Die  Nadel  dreht  sich  mit  diesem  „FEBBABisschen  Drehfelde" 
dauernd  herum.  Hat  man  nicht  Zwei-,  sondern  Dreiphasenströme, 
welche  durch  drei  Kabel  von  den  drei  Schleifringen  einer  der  in  §  254 
beschriebenen  Anordnungen  geliefert  wird,  so  wendet  man  einen  Ring 
mit  sechs  Spulen  an,  von  denen  die  gegenüber  liegenden  wie  in  Fig.  115 
zu  je  einem  Paare  hintereinander  geschaltet  sind.  Die  freien  Enden 
der  Spule  kann  man  in  einen  Punkt  vereinigen  („Sternschaltung**),  den 
man  eventuell  noch  mit  der  Erde  leitend  verbindet,  da  sich  nach 
§  254  die  E.M.K.  dieses  Vereinigungspunktes  dauernd  auf  Null  erhält. 
Einer   besonderen   Rückleitung   bedarf  man   also   hierbei  nicht,    man 
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reicht  mit  drei  Kabeln  aus,  worin  ein  grosser  Vorteil  dieser  Anord- 
nungen liegt  (von  D014IVO-D0BBOWOL8KY). 

256.  Elektrische  Arbeitsubertragung.  —  Jede  Dynamomaschinen- 
Anordnung  setzt  sich  in  Bewegung  und  wird  zum  Elektromotor,  wenn 
man  in  sie  durch  die  Schleif  bürsten  einen  Strom  hineinschickt  In  der 
That  würde  man  in  den  PAOiNOTTi-GBAMMEschen  ßing,  Fig.  108,  bei 
Jfj  einen  Strom  ein-  und  bei  K^  austreten  lassen,  welcher  also  den 
zunächst  ruhenden  Bing  in  der  Richtung  der  Pfeile  umlaufen  würde,  so 
ergiebt  die  Anwendung  der  Linken«Handregel  auf  die  äusseren  Teile 
der  Windungen  (von  den  inneren  werden  durch  die  magnetische  Lei- 
tung des  Eisenringes  Kraftlinien  fem  gehalten,  §  244)  einen  elektro- 
ponderomotorischen  Bewegungsantrieb  an  jeder  Stelle,  welcher  den  Eing 
im  umgekehrten  Sinne  der  eingezeichneten  Pfeile  (also  gegen  die 
Bürsten)  zu  drehen  sucht 

Die  so  entstehenden  Elektromotoren  sind  viel  vollkommener  als 
die  in  §§  190  und  191  beschriebenen  Typen,  wenn  sich  auch  nicht 
jede  Dynamomaschine  unmittelbar  zum  Motor  in  gleicher  Weise  eignet. 
Durch  die  gleichzeitige  Verwendung  von  Dynamos  und  Motoren  wird 
die  Übertragung  von  Energie  möglich.  Die  elektrische  Energie  lässt 
sich  wie  keine  andere  leicht  und  ohne  zu  grossen  Verlust  femleiten, 
„übertragen"  und  andererseits  bequem  in  jede  andere  Energieform 
z,  B.  auch  in  die  mechanischer  Arbeit  wieder  verwandeln. 

Man  stellt  an  einem  Orte,  wo  eine  Arbeitskraft,  z.  B.  eine  Wasser- 
kraft zur  Verfügung  steht,  eine  Dynamomaschine  auf,  welche  die  dar- 
gebotene mechanische  Arbeit  in  elektrische  Energie  verwandelt: 
„Generator".  Diese  Energie  wird  längs  metallischer  Leitungen  auf 
weite  Entfernungen  hin,  etwa  nach  einem  Industriecentrum,  übertragen. 
Hier  wird"  eine  zweite  Maschine  aufgestellt:  „Receptor",  welche  als 
Motor  wirkt,  d.  h.  die  elektrische  Energie  au&immt  und  in  mecha- 
nische Arbeit  zurückverwandelt. 

Der  erste  Versuch  einer  derartigen  Übertragung  im  grossen  Stile  war  die 
berühmte,  glänzend  gelungene  ^^Lauffener-Frankfurter  Übertragung''  vom 
Jahre  1892,  bei  der  von  einer  bei  Lauffen  am  oberen  Neckar  gelegenen  Wasser- 
kraft aus  nach  Frankfurt  a.  M.  ca.  200  000  Watt  oder  300  Pferdestärken  in  dieser 
Weise  über  eine  Entfernung  von  175  km  betriebssicher  übertragen  wurden.  Von 
den  Niagarafallen  wurden  1894  bereits  ca.  50  000  Pferdestärken  auf  elektrischem 
Wege  femgeleitet 

257.  Drehstrommotoren  mit  Kurzschlussanker.  —  Gerade  für 

die  Zwecke  der  elektrischen  Arbeitsübertragung  haben  sich  die  Dreh- 
stromsysteme  als  überaus  wirksam  erwiesen.  Die  grosse  Bedeutung 
der  magnetischen  Drehfelder  §  254  beruht  nämlich  darauf^  dass  es  mit 
ihrer  Hilfe  möglich  wird^  Motoren  mit  Ankern  zu  konstruieren^  welchen 
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nicht  durch  die  Vermittelung  von  Grleitbürsten,  die  sich  immer  sehr 

stark  abnutzen  und  an  denen  immer  viel  elektrische  Energie  verloren 

geht,   Strom   von   aussen  her  zugeführt  werden  muss.   sondern  die  in 

sich  kurz  geschlossen  werden  können. 

Versuch  99.  In  einen  der  in  §  255  beschriebenen,  mit  Drehstrom  ge- 
speisten horizontal  liegenden  Eisenringe,  Fig.  115,  wird  an  einen  ungedrillten 
Faden  ein  allseitig  geschlossener  Kupfercylinder  so  gehftngt,  dass  er  sich  frei  in 
diesem  drehen  kann.  Sowie  die  Drehströme  pulsieren,  wird  der  Cjlinder  in  Ro- 
tation im  Sinne  der  Felddrehung  versetzt  Bremst  man  die  Drehbewegung  (wobei 
der  Cylinder  warm  wird),  so  setzt  die  Rotation,  sowie  msm  den  Cylinder  freilSsst, 
doch  im  gleichen  Sinne  wieder  ein. 

Befindet  sich  ein  leitender  Körper  im  Inneren  eines  Drehfeldes, 
so  werden  durch  die  ihn  schneidenden  EraftUnien  Induktionsströme 
erweckt,  welche  nach  der  LENZSchen  Regel  §  209  sich  mit  ihren  elektro- 
magnetischen Rückwirkungen  auf  das  Feld  gegen  die  erzeugende  Ur- 
sache stemmen.  Das  Feld  rotiert  unaufhaltsam  weiter,  so  lange  die 
Drehströme  cirkulieren.  Ist  der  Körper  also  frei  beweglich,  so  wird 
er  durch  diese  rückwirkenden  Kräfte  im  Sinne  der  Feldrotation 
vorangetrieben;  er  fiindet  dabei  in  dem  Felde  gewissermaassen  ein 
Widerlager  und  dadurch,  dass  dieses  sich  dreht,  wird  der  Körper  mit 
in  diese  Rotationsbewegung  hineingezogen. 

Setzt  man  auf  die  Achse  eines  in  sich  kurz  geschlossenen  Ring- 
oder Trommelankers  eine  Antriebscheibe  für  ein  Zugkraftorgan,  so  hat 
man  den  denkbar  einfachsten,  wirksamsten  und  haltbarsten  Elektromotor. 
Die  Drehstrommotoren  eröffiien  in  der  That  der  Starkstromtechnik  auf 
dem  Gebiete  der  Arbeitsübertragung  die  weitesten  Perspektiven, 

B)  Transformatoren. 

Bei  jeder  Änderung  der  Intensität  eines  Stromes  müssen  Kraft- 
linien in  bestimmter  Anzahl  aus  dem  Felde  desselben  aus-,  bezw.  in 
dasselbe  einwandern.  Befindet  sich  in  dem  Felde  eines  Stromträgers 
mit  variabler  Intensität  ein  anderer  Träger,  so  wird  demnach  in  diesem 
bei  jeder  solchen  Änderung  ein  Induktionsstrom  durch  die  ihn  schnei- 
denden Kraftlinien  geweckt.  Die  E.M.K.  dieser  induzierten  Ströme 
lässt  sich  durch  die  Zahl  der  zum  Schnitt  gelangenden  Kraftlinien  in 
weiten  Grenzen  variieren.  Windet  man  beide  Stromträger  zu  kon- 
achsialen  Spiralen  auf,  so  ist  das  Verhältnis  der  induzierten  E.M.K., 
das  sog.  Übersetzungsverhältnis  oder  der  „ümsetzungskoeffizient''  gleich 
dem  Verhältnis  der  Windungszahlen  der  Spiralen,  falls  alle  Kraftlinien, 
welche  innerhalb  der  einen,  der  „primären"  Spirale  ausgebildet  werden, 
von  der  zweiten,  der  „sekundären"  Spirale  mitumfasst  werden. 
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Denn  denkt  man  sich  dasselbe  Kraftlinienbündel  in  beiden  Spiralen  entstehen 
oder  verschwinden;  so  wird  jedes  Längenelement  beider  Träger  von  gleich  viel, 
nämlich  von  allen  KrafÜinieu  in  dem  einen  oder  [dem  anderen  Sinne  geschnitten. 
Die  Summen  aller  in  den  einzelnen  Elementen  geweckten  und  hintereinander  ge- 
schalteten E.M.K.  verhalten  sich  nach  dem  Summationsprinzip  also  wie  die  in  den 
Spiralen  aofgewickelten  Längen  der  Träger,  also  wie  die  Windungszablen  der  be- 
treffenden Spiralen. 

Wir  können  daher  einen  Strom  von  geringer  Spannung  in  einen 
solchen  von  hoher  verwandeln,  wenn  wir  ihn  durch  eine  primäre  Spirale 
von  kleiner  Windungszahl  schicken,  welche  eine  andere  sekundäre  von 
grosser  Windungszahl  umgiebt  oder  in  ihr  enthalten  ist.  Beim  ab- 
wechselnden  Schliessen  und  Öfinen  des  Primärstromes  erhalten  wir  an 
den  Enden  der  Sekundärspirale  einen  Strom  von  so  viel  mal  höherer 
Spannung,  als  die  Windungszahl  dieser  Spirale  grösser  ist  als  die  der 
primären.  Da  bei  diesem  „Transformationsprozess"  an  sich  Energie 
weder  verloren  noch  gewonnen  werden  kann,  hat  der  hochgespannte 
Strom  eine  entsprechend  geringere  Intensität. 

In  der  Starkstromtechnik  liegt  auch  das  umgekehrte  Bedürfiiis  vor. 
Zur  Femleitung  elektrischer  Energie  eignen  sich  vornehmlich  hoch- 
gespannte Ströme  von  geringer  Intensität  Dieselben  würden  aber  an 
der  Konsumstelle  eben  wegen  ihrer  hohen  Spannung  gefährlich  sein, 
man  transformiert  sie  daher  herunter  auf  eine  nur  massige  „Gebrauchs- 
spannung^',  indem  man  sie  durch  die  Spirale  mit  vielen  Windungen 
eines  Transformators  sendet,  aus  dessen  anderer  kürzeren  Spirale  man 
den  niedrig  gespannten  Gebrauchsstrom  entnimmt 

Die  Intensität  von  Gleichströmen  variiert  man,  um  sie  trans- 
formieren zu  können,  meist  durch  abwechselndes  Schliessen  und  Ofihen. 
Das  letztere  kann  ohne  zu  grosse  Nachteile  nur  mit  verhältnismässig 
schwachen  Strömen  von  geringer  Spannung  geschehen.  In  dieser  Be- 
ziehung ist  der  Wechselstrom  dem  Gleichstrom  überlegen.  Es  ist  eine 
der  wichtigsten  Eigenschaften  der  Wechselströme,  dass  sie  sich  leicht 
transformieren  lassen;  hierauf  beruht  ihre  grosse  Verwendbarkeit  nament- 
lich bei  elektrischen  Arbeitsübertragungen. 

Wir  beschreiben  zunächst  einige  Transformatortypen  flir  gewöhn- 
lichen und  mehrphasigen  Wechselstrom,  dann  die  minder  ökonomischen 
Vorrichtungen  der  sog.  Induktorien,  welche  aus  schwach  gespannten 
Gleichströmen  hoch  gespannte,  aber  nicht  harmonische  Wechselströme 
erzeugen. 

258.  Einphasige  Wechselstrom -Transformatoren.  —  Die  wesent- 
lichsten Bedingungen,  welche  ein  Transformator  erfüllen  muss^  bestehen 
darin,  dass  1.  möglichst  alle  Kraftlinien,  welche  um  den  primären 
Stromkreis  herum  ausgebildet  werden,  auch  von  den  Windungen  des 
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sekundären  Kreises  umschlossen  werden  und  2.  dass  überhaupt  möglichst 
viele  Kraftlinien  bei  gegebener  Primär-Stromstärke  ausgebildet  werden^ 
also  der  magnetische  Widerstand  in  der  Umgebung  der  Stromträger 
möglichst  gering  ist  In  sehr  yoUkommener  Weise  entspricht  der  in 
Fig.  116  im  Querschnitt  abgebildete  „Rii^g^ransformator"  (Ziper^ 
NOWSKY-DßRi)  diesen  Anforderungen.  Der  isolierte  dicke  Primärleiter 
PP  ist  zu  wenigen  Windungen  einer  ebenen  flachen  Spule  vereinigt, 
ihnen  parallel  laufen  die  direkt  anliegenden^  sehr  viel  zahlreicheren 
Windungen  der  gut  isolierten  Sekundärspule  88\  beide  sind  quer  zu 


Fig.  116. 


ihrem  Verlaufe  mit  Eisendrähten  EE  dick  umwickelt,  so  dass  im  ganzen 
ein  Bing  von  kreisförmigem  Querschnitt  entsteht. 

Die  Fasern  der  Eisenhülle  folgen  sehr  nahe  dem  Verlaufe  der  Stromkraft- 
linien, wie  ein  Vergleich  mit  der  Fig.  71  zeigt;  diese  finden  also  überall  ein  Medium 
von  vorzüglicher  Permeahilität.  Der  Verlast  durch  Streuung  von  Kraftlinien  in 
den  umgehenden  Luftraum  hinaus  ist  sehr  gering.  Dadurch,  dass  die  umhüllende 
Eisenmasse  auch  der  Längsrichtung  der  Stromträger  nach  aufgeteilt  ist,  können 
in  diesem  keine  störenden  Nebeninduktionsströme  auftreten,  der  Bildung  von 
Wirbelströmen  §  220  ist  daher  auf  das  Wirksamste  vorgebeugt.  Bei  einer  anderen 
Type  derselben  Ingenieure  befindet  sich  der  ringförmige  Eisenkern  innen;  auf  ihn 
sind  die  primären  und  sekundären  Windungen  gewickelt. 

Wir  erwähnen  noch  die  Doppel- E -Type  (Schuckeet),  Fig.  117; 
Primärwindungen  PP  und  sekundäre  88  sind  auf  demselben  Eisenkerne 
nebeneinander  aufgespult    Damit  die  aus  den  Spiralen  hervortretenden 
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Kraftlinieu  (Fig.  71)  möglichet  nnr  durch  weiches  Eisen  geführt  werden, 
Bchliessen  sich  an  die  Kernenden  beiderseitig  QuerstUcke  an,  welche 
über  und  unter  den  Spiralen  durch  Schlussstlicke  vereinigt  sind.  Aach 
hier  sind  nicht  maasiTe  EisenstUcke  verwendet,  sondern  zur  Vermeidung 
von  WirbelBtrömen  Eisenbleche,  welche 
aufeinander  geschichtet  sind.  Sie  haben 
die  Form  eines  E  und  sind  von  beiden 
Seiten  her  gegeneinander  geechoben, 
wie  in  der  Figur  durch  die  Tertikaie 
punktierte  Trennungshnie  angedeutet 
ist  Ist  hier  der  EraftUnienschluss  auch 
kein  so  vollkonunener  wie  bei  der  Eing- 
type,  da  ja  Kraftlinien  auch  nach  vom 
und  rückwärts  aus  dem  Inneren  der 
Spiralen  hervortreten,  so  kann  man 
doch  bei  Reparaturen  (etwa  nach  Durch- 
schlagen der  Isolationen)  leichter  zu 
den  einzelnen  Windungen  im  Inneren 
gelangen  als  bei  dem  Eingtransformator. 

259.  Drehstrom-Traflsformatoren. 
—  Um  Drehströme  zu  transformieren, 
kann  man  in  jede  einzelne  Leitung 
einen  besonderen  Transformator  der 
im  vorigen  Paragraphen  beschriebenen 
Art  einschalten.  Wie  man  aber  beim 
Dreiphasen  ström  durch  Zusammen- 
schliessen  der  drei  Leitungen  in  einem 
Punkte  die  Eückleitung  und  damit 
Kupfer  erspart,  so  kann  man  die  drei 
Transformatoren  in  einem  einzigen  vereinigen  und  die  Konstruktion 
erheblich  vereinfachen,  indem  man  sie  in  denselben  Eisenmantel  ein- 
schliesst.  Einen  Transformator  für  dreiphasige 
Wechsels tromsjsteme  erhält  man,  wenn  man  Bleche, 
welche  wie  in  Fig.  118  ausgeschnitten  sind,  auf- 
einander schichtet  und  die  drei  Schenkel  /,  //,  /// 
mit  je  einer  primären  und  einer  sekundären 
Wickelung  versieht  In  dem  Spulenkranze  KK 
pulsieren  dann  die  Kraftlinien  ähnlich  wie  im  drei- 
phasigen Drehfelde.  '*'     "' 

Von  grosser  Bedeutung  sind  femer  auch  die  sog.  „Phasentrans- 
formatoren",  d.  h.  Anordnungen,  welche  z.  B,  mit  Dreipbasenstrom 


Fig.  117. 
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gespeist  werdeu,  uud  denen  ein-  oder  zweiphasiger  Wecliselstrom  ent- 
nommen werden  kann  oder  umgekehrt  Wird  z.  B.  dem  mit  zwölf 
Spulen  bewickelten  Eisenringe  (aus  Eisendrahtbündeln)  Fig.  119  durch 
die  drei  Speiseleitungen  Aj  B^.C  Dreiphasenstrom  zugeführt,  so  bildet 
sich  in  ihm  ein  magnetisches  Drehfeld  §  255  aus.  Legt  man  eine 
Zweigleitung  bei  Ä  und  Ä  oder  JP  und  J7  an,  so  wird  durch  diese 
gewöhnlicher  einphasiger  Wechselstrom  pulsieren;  verwendet  man  sie 
beide  gleichzeitig,  so  erhält  man  ein  zweiphasiges  Stromsystem  (Siii- 
vANüs  Thompson). 


Fig.  119. 


260.  Induktionsapparate.  —  Auf  ein  geradliniges  Bündel  aus- 
geglühter weicher,  Yoneinander  durch  einen  Lacküberzug  getrennter 
Eisendrähte  ist  eine  (primäre)  Spirale  von  wenigen  Windungen  eines 
dicken  Drahtes  gewickelt  XJber  diese  ist  —  oft  auf  einem  Schlitten 
verschiebbar  („Schlittenapparat")  —  eine  zweite  (sekundäre)  Spirale  von 
vielen  Windungen  eines  gut  isolierten,  sehr  langen  Drahtes  gewickelt. 
Durch  die  primäre  Spirale  wird  ein  schwach  gespannter  Gleichstrom 
geschickt,  welcher  durch  einen  der  in  §  186  erwähnten  automatischen 
Stromunterbrecher  abwechselnd  geschlossen  und  geöffnet  wird.  Bei 
jedem   Stromschluss    wird   ein   entgegengesetzt    gerichteter,    bei  jeder 
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Öffnung  ein  gleichgerichteter  Strom  in  der  sekundären  Spirale  indu- 
ziert §  219,  dessen  Spannung  um  so  höher  ist,  je  mehr  Kraftlinien  der 
primären  Spirale  die  sekundäre  schneiden. 

Die  so  erhaltenen  Wechselströme  haben  infolge  ihrer  hohen  Spannung  eine 
grosse  physiologische  Wirkung  und  eine  eibebliche  Durchschlagskraft,  z.  B.  in 
Luftschichten  oder  verdünnten  Gasen  (GsissLEBSche  Rohren).  Die  E.M.K.  des 
Schliessungsstromes  ist  nicht  so  hoch  wie  die  des  Öffnungsstromes,  weil  die  Strom- 
öffnung schneller  abläuft,  dieselbe  Kraftlinienzahl  also  in  kürzerer  Zeit  zum  Schnitt 
mit  den  sekundären  Windungen  gelangt.  Die  Indüktorien  nutzen,  weil  sie  nicht 
geschlossene  magnetische  Kreise  enthalten  und  ihre  Eisenkerne  kraftlinienstreuende 
Enden  haben,  die  magnetisierende  Wirkung  des  Primärstromes  nur  sehr  unvoll- 
kommen aus  (Kraftlinienstreuung).  Wir  bedürfen  hier  aber  gerade  der  „entmagne- 
tisierenden Wirkung  der  freien  Enden"  (§  96),  um  bei  der  Stromöffiiung  ein  möglichst 
schnelles  Verschwinden  des  gesamten  magnetischen  Induktionsflusses  und  damit 
eine  Transformation  auf  hohe  Spannung  zu  erzielen. 


16.  Kapitel. 

Die  Koefftzienten  der  Selbstinduktion  und  der  wechsel- 
seitigen Induktion. 

Analogien  mit  den  Cykelbewegungen. 

In  allen  Fällen^  in  denen  die  Intensität  eines  Stromes  nicht  kon- 
stant  bleibt^  also  Yomehmlich  während  des  Schliessens  und  Offiiens, 
wird  für  den  Strom  verlauf  eine  Grösse  bestimmend,  welche  für  die 
ganze  Leiterbahn  und  ihre  Teile  charakteristisch  ist,  der  „Selbstinduktions- 
koeffizient". Ist  einer  Leiterbahn  eine  zweite  benachbart,  so  tritt  eine 
andere  Grösse  mit  ins  Spiel,  welche  die  wechselseitige  induzierende 
Wirkung  beider  Kreise  aufeinander  bestimmt:  der  ,,Eoeffizient  der 
wechselseitigen  Induktion".  Beide  Koeffizienten  gewinnen  eine  ganz 
herrorragende  Bedeutung  in  allen  Fällen,  in  denen  die  Stromstärke 
periodisch  wechselt,  also  z.  B.  bei  den  Sekundär-  oder  Extraströmen 
von  Induktorien  (Farad-Ströme  in  der  Elektromedizin)  und  bei  den 
ein-  und  mehrphasigen  Wechselströmen  in  der  Technik.  Wir  nehmen 
daher  diese  Konstanten  den  anderen,  z.  B.  der  Widerstandsgrösse 
voraus,  zu  der  wir  erst  im  17.  Kapitel  kommen. 

Die  beste  Beschreibung  und  klarste  Bestimmung  der  in  Rede 
stehenden  Koeffizienten  gewinnt  man  wiederum  an  der  Hand  des  Kraft- 
linienbegriffes. Zugleich  soll  uns  die  Frläuterung  dieser  Grössen  zu 
dem  vorläufigen  Hinweise  dienen,  wie  fruchtbar  das  Heranziehen 
cyklischer  Bewegungsvorgänge  als  Parallele  zu  den  hier  zu  betrach- 
tenden elektrischen  Erscheinungen  ist 

A)   Die  Selbstinduktion. 

261.  Begritr  der  Selbstinduktion.  —  Wir  denken  uns  eine  ebene 
Leiterschleife,  etwa  die  der  Fig.  50,  an  eine  Stromquelle  angeschlossen, 
welche  in  derselben  einen  Strom  von  der  in  Fig.  50  bezeichneten,  der 
Uhrzeigerbewegung    entgegengesetzten    Richtung    erzeugt     Von    dem 
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Momeute  des  Stromschlusses  an  bildet  sich  um  die  Leitungsbahu  herum 
eiu  maguetisches  Feld  aus^  mehr  und  mehr  Kraftlinien  werden  in  der 
Schleife  gesammelt,  welche  in  unserem  Falle  gegen  den  Beschauer  ge- 
richtet sind. 

Dieses  Ansammeln  von  Kraftlinien  dauert  so  lange  an^  bis  der 
Strom  von  der  Intensität  /  =  0  bis  zu  seiner  schliessUchen  Intensität 
i  =  J  angewachsen  ist;  denn  zu  jedem  besonderen  Werte  der  Strom- 
stärke i  gehört  eine  ganz  bestimmte  Anzahl  n  Yon  hindurchgehenden 
Magnetkraftlinien ^  welche  mit  i  proportional  wächst,  von  »  =  0  an  bis 
etwa  n^  N  (vergl.  §  165).   . 

Nach  §  213  ist  aber  jede  Vermehrung  der  Kraftlinienzahl  inner- 
halb einer  geschlossenen  Leiterbahn  mit  dem  Auftreten  eines  inversen 
Induktionsstromes  verbunden.  In  der  Leiterschleife  vrird  also  bei  dem 
Anwachsen  von  i  ein  Strom  induziert,  der  von  rückwärts  gesehen  (im 
Kraftliniensinne)  der  Uhrzeigerbewegung  entgegengesetzt,  von  vorn  im 
Uhrzeigersinne  verlaufend  erscheint.  Diese  Richtung  ist  aber  augen- 
scheinlich derjenigen  des  sich  ausbildenden  und  von  i  =  0  bis  i  =  / 
anwachsenden  Stromes  entgegengesetzt.  Beim  Entstehen,  An- 
wachsen, d.  h.  Verstärken  eines  Stromes  wird  in  der  Leiter- 
bahn durch  diesen  Vorgang  selbst  eine  E.M.K.  induziert, 
welche  der  Richtung  des  entstehenden  Stromes  entgegen 
gerichtet  ist 

Man  nennt  diese  Erscheinung  „Selbstinduktion''  und  den  hinzu- 
tretenden entgegen  tiiessenden  Strom:  den  in  der  Leiterbahn  selbst  in- 
duzierten „Extrastrom''. 

Zur  Orientierung  bezeichnet  mau  an  dem  Modelle  Fig.  52  durch  einen  kräf- 
tigen roten  Pfeil  die  Richtung  des  ursprünglichen  Stromes,  wie  er  der  Kraftlinieu- 
richtung  und  der  Bewegung  der  durch  das  Innere  gehenden  WirbelfULdeu  entspricht. 
Fügt  man  dann  einen  kleinen  Pfeil  an  der  Strombahn  hinzu,  welcher  die  einer 
Vermehrung  der  umschlossenen  bewegten  Elemente  entsprechende  Induktionsrichtung 
angiebt,  so  erkennt  man,  dass  dieser  Pfeil  immer  dem  ersten  entgegen  weist  und 
durch  ihn  daher  gewissermaassen  ein  Rückstoss  sämtlicher  Bewegungen  längs  der 
Leiterbahn  veranschaulicht  wird.  Die  ältere  Theorie  sprach  in  der  That  in  diesem 
Sinne  von  einer  Art  ,,elektromotorischer  Gegenkraft'^,  welche  sich  einer  E.M.K. 
entgegenstellt,  wenn  diese  einen  Strom  oder  eine  Änderung  in  der  bestehenden 
Stromstärke  hervorzurufen  sucht. 

Bei  Unterbrechung  des  Stromes  verschwinden  auch  alle  Kraftlinien; 
ihre  Gesamtzahl  sinkt  von  ihrem  Anfangswerte  N  bis  zu  0  herab. 
Wird  der  Strom  nur  geschwächt,  so  tritt  ebenfalls  eine  Verminderung 
der  Zahl  etwa  von  N  bis  zu  n  ein.  In  jedem  Falle  wird  durch  diese 
Verminderung  ein  direkter  Strom  induziert,  der  dem  eben  verschwin- 
denden gleich  gerichtet  ist 

Ebkbt,  Kraftfelder.  20 
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Dieses  „direkt'^  bezielit  sich  wie  immer  auf  eine  Betrachtungsrichtung  im 
Sinne  der  Kraftlinien,  also  in  Fig.  50  von  rückw&rts  nach  vom.  Folglich  mu8& 
hier  der  induzierte  Strom  dem  Betrachter  der  Figur  invers  erscheinen. 

Beim  Vergehen,  Abnehmen,  d.  h.  Schwächen  eines 
Stromes  wird  in  der  Leiterbahn  durch  diesen  Vorgang  selbst 
eine  E.M.K.  induziert,  welche  der  Richtung  des  vergehenden 
Stromes  gleich  gerichtet  ist. 

War  der  Extrastrom  der  Stromschliessung  dem  entstehenden  Strome 
entgegengesetzt  gerichtet,  so  verläuft  der  Ofi'nungs-Extrastrom  mit  dem 
eben  verschwindenden  oder  abnehmenden  Strome  gleichsinnig. 

Macht  man  sich  dies  an  dem  Modelle  Fig.  52  durch  die  beiden  Pfeile  klar, 
so  sieht  man,  wie  dieser  Extrastrom  gewissermaasseii  aus  einem  Nachdaueni  der 
elementaren  Bewegungen  hervorgeht,  geradeso,  als  ob  den  Mechanismen,  welche 
sie  ausfuhren,  eine  gewisse  „Trägheit^*  innewohnte. 

Die  Erscheinung  der  Selbstinduktion  geht  also  mit  Notwendigkeit 
aus  dem  Umstände  hervor,  dass  die  Stronibahn  bei  jeder  Veränderung 
der  Stromstärke  und  damit  der  durch  sie  gemessenen  Kraftlinienzahl, 
welche  sie  umschliesst,  von  ihren  eigenen  ein-  bezw.  austretenden  Kraft- 
linien geschnitten  wird.  Alle  Teile  der  Strombahn  sind  hierbei  be- 
teiligt, da  sie  alle  Träger  von  Kraftlinien  sind;  wir  brauchen  die  Be- 
trachtungen daher  nicht  auf  eine  einzelne  Leiterschleife  zu  beschränken, 
sondern  können  sie  auf  die  ganze  Bahn  ausdehnen  (vergL  §  155).  Die 
Selbstinduktion  ist  also  eine  an  jede  Leiterbahn  geknüpfte  Eigenschaft 
Ihre  Wirkung  muss  um  so  grösser  sein,  je  mehr  Kraftlinien  von  der 
Leiterbahn  oder  einzelnen  ihrer  Teile  umschlossen  werden. 

Winden  wir  ein  Stück  des  Trägers  zu  einem  Soleno'id  zusammen,  so  umfassen 
die  dasselbe  begleitenden  Kraftlinienringe  zugleich  eine  ganze  Reihe  von  Win- 
dungen, Fig.  73.  Das  Zucken  der  RoGETSchen  Spirale  §  199  gab  uns  das  elektro- 
dynamische Anzeichen  für  diese  innige  Verkettung  der  Kraftlinien  mit  den  Win- 
dungen des  Trfigers.  Die  erhöhte  Selbstinduktion  solcher  Spiralen  ist  dann  der 
induktorische  Ausdruck  für  die  veränderte  Feldbeschafienheit  Noch  mehr  wird 
die  Wirkung  der  Selbstinduktion  gesteigert,  wenn  innerhalb  der  Leiterbahn  Kraft- 
linien durch  weiches  Eisen  gesammelt  werden.  Daher  haben  Elektromagnete  eine 
ausserordentlich  hohe  Selbstinduktion. 

Nähere  Angaben  hierüber  folgen  erst  später,  wenn  wir  den  zeitlichen  Ver- 
lauf dieser  Extraströme  genauer  ins  Auge  fassen. 

Für  viele  Zwecke  ist  es  wichtig,  „induktionsfreie  Wickelungen^'  zu  besitzen. 
Man  legt  dann  gleich  lange  Teile  der  Strombahn  so  dicht  nebeneinander,  dass 
möglichst  wenige  Kraftlinien  zwischen  ihnen  hindurch  gehen  können  und  wickelt 
diesen  Doppelleiter  zu  einer  Spirale  auf;  durch  den  gleich  starken  hin-  und  her- 
gehenden Strom  werden  fast  alle  Kraftlinien  aus  dem  Inneren  der  Spirale 
herausgedrängt. 

262.  Der  Koeffizient  der  Selbstinduktion,  die  Induictanz.  —  Nach 

§165  ist  die  Zahl  n  von  ErafÜinien,  welche  durch  irgend  einen  Teil 
einer  Strombahn  hindurchgeht,  oder  die  gesamte  Ejraftlinienzahl,  welche 
diese  überhaupt  begleitet,  der  Stromstärke  t  proportional. 
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Denn  die  Stromstärke  bestimmt  in  jedem  Feldpnnkte  die  daselbst  herrschende 
Feldstärke  ^,  d.  h.  die  Zahl  der  au  dieser  Stelle  durch  die  Flächeneinheit  gehenden 
Linien.    So  ist  $  für  das  Innere  einer  ebenen  Kreisschleife  vom  Radius  R  nach 

§165  gleich  -p~"*>  ^^  ^*^  Innere  einer  Spirale  von  der  Länge  /  und  der  Win- 

dungszahl  m  ist  nach  §  184  ^  =  — i,  wenn  die  Stromstärke  i  in  absoluten 

£.M.£inheiten  gemessen  wird  (1  Einheit  =  10  Ampere).  Ist  also  Q  Quadratcenti- 
meter  der  Querschnitt  der  Spirale,  so  gehen  durch  ihr  homogenes  Innere  au  jeder 

Stelle         -. 't  Kraftlinien;  jede  einzelne   der  m -Windungen    umschliesst  diese 

Anzahl.    Die  gesamte  von  dem  zur  Spirale  aufgewickelten  Teile  der  Strombahn 

umschlossene  Kraftlinienzahl  ist  also  n  = y-       •  i.     Ist  das  ganze  Innere  mit 

einem  Medium  von  der  Permeabilität  fi  erftiUt,  so  erhöht  sich  dieser  Betrag  auf 
das  fi-fache,  so  dass  wir  erhalten 

n  =  - — ^. ~  •♦ 44) 

Der  mit  i  multiplizierte  Quotient  steUt  für  den  vorliegenden  Fall 
den  Proportionalitätsfaktor  dar,  der,  wie  man  sieht,  nur  von  der  geo- 
metrischen Beschaffenheit  des  Leiters  und  der  Natur  des  Feldmediums 
abhängt  Da  immer  Proportionalität  zwischen  n  und  i  besteht,  so 
können  wir  ganz  allgemein  die  Zahl  der  umschlossenen  Kraftlinien 
setzen: 

n  ==  Z'i 45) 

indem  wir  mit  L  den  Proportionalitätsfaktor  bezeichnen. 

Man  nennt  diese  Zahl  n  das  (magnetische)  „Moment"  der  Strom- 
bahn oder  des  betrachteten  Teiles  (einer  Leiterschleife).  Der  Koeffizient 
L  hängt  ganz  allgemein  nur  von  der  geometrischen  Form,  der  Grösse 
der  Bahn  und  der  Natur  des  umgebenden  Mediums  ab. 

In  dem  eben  genannten  Beispiele^hat  dieser  Koeffizient  den  Wert 

Z,.l!L/^; 46) 

er  ist  also  durch  die  Grösse  der  Windungsflfiche  Q,  die  Zahl  m  der  Einzelwindungen, 
die  Dichte,  mit  der  sie  nebeneinander  angeordnet  sind  (m//)  und  die  Permeabilität 
des  das  Innere  füllenden  Mediums  bestimmt. 

Verändert  sich  durch  irgend  einen  Umstand  die  Zahl  n  der  um- 
schlossenen Kraftlinien,  so  macht  sich  nach  §  237  die  Selbstinduktion 
in  der  Leiterbahn  derart  geltend,  dass  die  E.M.K.  gleich  der  pro 
Zeiteinheit  im  Ganzen  geschnittenen  KrafÜinienzahl  ist  '  Da  die  die 
Zahl  n  yermehrenden  oder  vermindernden  Kraftlinien  in  unserem  Falle 
zugleich  die  schneidenden  sind,  so  ist  nach  Formel  39) 

^"'^  dt   ^  "      dt *'' 

die  E.M.K.  der  Selbstinduktion. 

20* 
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Die  reclite  Seite  der  Uleichuug  ist  äquivaleut  mit  den  beiden 
üliedern 

^är+'-ätj -*«) 

Die  E.M.K.  der  iSelbstiuduktion  setzt  sich  also  aus  zwei  Teileu 
zusauiineu.  Die  umsciilosseue  Krattliuieuzahi  n  kann  sicli  ändern 
a)  dadurcli,  dass  bei  unveräüderter  üestait^  Grösse  und  Umgebung  der 
8trombahn  (X  koustautj  die  Stromstärke  geändert  wird;  darüber  giebt 
das  erste  Glied  Rechenschaft;  b)  dadurch^  dass  bei  konstant  erhaltener 
Stromstärke  {i  konstant)  die  Grössen  geändert  werden^  von  denen  jL  ab- 
hängt;   den    dadurch    hervorgerui'enen   Betrag    an    E.M.K.    misst   das 

zweite  Glied. 

Durch  Äuderuugeu  der  zweiteu  Art  liabeu  wir  im  18.  Kapitel  die  veräcliic- 
deiifiteu  E.M.K.  geweckt,  iudeiu  wir  durch  Gleitstücke  die  Grööäe  vou  Leiterschleifeu 
variierten,  durcli  Drehen  von  Spulen  ihre  C^uerschuittiiiläche  in  Bezug  auf  die 
Kraftiinieurichtung  auB  Kreis-  in  Ellipseullächen  verwandelten  oder  Eisenkerne  in 
der  Nähe  btiomdurchilossener  Leiterbahnen  bewegten. 

Hier  haben  wir  uns  den  durch  das  erste  Glied  beschriebenen  Ver- 
änderuugen  zugewandt;  bei  diesen  ist  X  konstant  und  /  variabel.  Die 
die  dabei  erhaltenen  Erscheinungen  näher  bestimmende  Konstante  Jj 
nennt  man  „den  Koeffizienten  der  Selbstinduktion^'. 

Den  aul'  Selbstinduktion  zu  setzenden  Anteil  der  E.M.K.  e  wollen 
wir  durch  e^  bezeichnen.  Neben  der  Gleichung  45)  erhalten  wir  also 
für  Jj  die  folgende  Deünitionsgleichung 

•.=-^'4 -*«) 

Die  E.M.K.  e,  ist  auch  hier  durch  die  in  der  Zeiteinheit  zum  Schnitt  gelan- 
gende Kraftlinienzahi  bestimmt,  eine  Zahl,  welche  wir  früher  §  22G  für  ein  ein- 
zelnes Gleitstück  durch  x  bezeichneten.  Da  die  E.M.K.  der  Selbstinduktion  immer 
der  von  aussen  wirkenden  und  die  Strombildung  veranlassenden  oder  steigernden 
E.M.K.  entgegengesetzt  gerichtet  ist,  so  ist  bei  numerischer  Gleichheit  von  x  und 
Cg  doch  nicht  e,  ^  x,  sondern  e,  =  —  ;t  zu  setzen. 

Ebenso  wie  früher  ist  die  auf  die  Zeit  d  t,  während  der  die  Stromstärke  den 
Wert  i  hat,  bezogene  Arbeit  gleich  dem  Produkte  e,idt  zu  setzen.  Es  ist 
immer  dA=^xiät=  ^  e^idt. 

Die  Bezeichnung,  welche  die  ältere  Theorie  lür  diesen  Begrüf  ent- 
wickelt hatte  (Selbstpotential  oder  Potential  der  Leiterbahn  auf  sich 
selbst)  hat  sich  (in  der  Technik  wenigstens)  nicht  so  eingebürgert,  wie 
die  Bezeichnung  „Induktanz^^,  die  wir  in  Übereinstimmung  mit  dem 
jetzt  üblichen  Sprachgebrauche  für  L  der  Kürze  willen  einführen  wollen, 
und  welche  vollständig  mit  der  hier  gegebenen  Ableitung  des  Begriffes 
konform  ist. 

Nach  der  Gleichung  49)  misst  die  Induktanz  die  E.M.K.,  d.  h.  die  Zahl  vou 
schneidenden  Kraftlinien   bei  der  Änderung  der  Stromstärke  um  eine  Einheit  in 
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der  Zeiteinheit.  Man  kann  auch  sagen:  Die  Tndiiktanz  ist  der  Paktor,  mit  dem 
man  die  Anderungsgesch windigkeit  der  Stromstärke  i  im  Leiter  in  jedem  Augen- 
blick zu  multiplizieren  hat,  um  die  E.M.K.  der  Selbstinduktion  zu  erhalten. 

263.  Dimension  der  Induictanz.  —  Da  die  Induktanz  nach  49) 
durch  das  Verhältnis  einer  E.M.K.  zu  der  zeitlichen  Änderung  einer 
Stromstärke  hestimmt  ist,  so  ergieht  sich  die  Dimension  dieser  fllr  jeden 
Leiter  charakteristischen  Grösse  sehr  einfach  aus  dem  Bisherigen.   Nach 

§  166  ist  dim  I  =  cmVtgrVigek"^,  also  dim-v^  =  cmVtgrVisek"^,  und 

da  nach  §  228  jede  E.M.K.  die  Dimension  cmVtgrVtgek-^  hat,  so  ist 


j.      7-        cm'/i  grVt  Bek-2 

dim L  =  — ij-^,,     ,   -«  =  cm; 
cm7igrVi8ek-2  ' 


die  Induktanz  hat  also  in  unserem  (E.M.-)System  (§  166)  die  Dimension 
einer  reinen  Länge. 

So  war  fflr  die  Spirale  nach  §  262,  Formel  46)  in  der  That 

/  cm 

264.  Pralctisclie  Einlieit  der  Induictanz:  der  Erdquadrant.  — 

Schon  massig  lange  Spiralen  hahen^  namentlich  wenn  sie  einen  Eisen- 
kern hesitzen,  Induktanzen  von  einer  ungeheuren  Centimeterzahl.  Man 
sah  sich  daher  namentlich  hei  den  grossen  Elektromagnetspulen  der 
Technik  veranlasst,  eine  grosse  Anzahl  dieser  sehr  kleinen  ahsoluten 
Einheiten  zu  einer  grösseren  praktischen  Einheit  zusammenzufassen. 
Der  Erdmeridianquadrant  umfasst  1000000000  oder  10*  cm  nach 
internationaler  Festsetzung;  man  hat  daher  zweckmässig  10*  E.M.-In- 
duktanz-Einheiten  zu  einer  neuen  Einheit  vereinigt,  die  man  einen 
„Erdquadranten"  nennt: 

10*  cm  Induktanz  =  10*  km  =  1  Erdquadrant 

Die  Bezeichnungen  „Secohm"  oder  „Henry"  für  Quadrant  haben  Rieh  weniger 
eingebürgert. 

265.  Energievorrat  im  Stromfelde.  —  Die  Erscheinungen  der 

Selbstinduktion  fuhren  uns  zu  einer  ausserordentlich  wichtigen  Be- 
trachtung üher  die  in  einem  Stromfelde  aufgespeicherte  Energie,  die 
zugleich  früher  tther  den  Energieinhalt  einer  Strombahn  Gesagtes 
(§  170)  bestätigt. 

Wir  wollen  uns  durch  eine  gegebene  E.M.K.,  etwa  die  einer  Dy- 
namomaschine, einen  Strom  von  der  schliesslichen  StÄrke  /  in  einer 
beliebig  gestalteten  Leitungsbahn  hergestellt  denken. 

Die  tiberwindung  der  (,,elektromotori8chen  Gegenkraft"  der)  Selbst- 
induktion erfordert  eine  gewisse  Arbeit,  welche  von  der  Stromquelle 
gedeckt  werden  muss.     Während  der  sehr  kurzen  Zeit  dt  kann  man 
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die  augenblicklich  herrschende  Stromstärke  i  sowie  die  Grösse  der 
elektromotorischen  Gegenkraft  als  konstant  betrachten.  Die  Arbeit  dJ^ 
welche  in  der  Zeit  dt  bei  der  Stromstärke  /  von  der  E.M.K.  z  ge- 
leistet wird,  ist  nach  §  231,  Formel  38) 

dÄ  s=  iz  dt 

oder,  da  hier  z  =  —  «,  ist,  nach  49) 

dA^^L  -j—  idt=^—  Ijidi 50) 

dt  ' 

Das  —  Zeichen  bringt  dabei  zum  Ausdruck,  dass  die  Arbeit  A 
nicht  von  einem  Strom,  sondern  gegen  einen  solchen,  den  „Extrastrom" 
§  261  zu  leisten  ist. 

dA  ist  die  Arbeit,  welche  verrichtet  werden  muss,  um  die  der 
Stromstärke  i  entsprechende  Zahl  der  durch  die  Leiterbahn  gehenden 
Kraftlinien  zu  vermehren  bis  zu  der  Zahl,  wie  sie  der  Stromstärke 
1  +  dl  entspricht,  d.h.  die  zur  Ausbildung  des  Magnetkraftlinien feldes 
von  dem  Zustand,  der  dlirch  einen  Stromstärkewert  i,  bis  zu  einem 
solchen,  der  durch  i-\-  di  charakterisiert  ist  (bei  gegebener  Leiterbahn, 
also  gegebenem  />)  erforderliche  Energie.  Steigt  also  die  Stromstärke 
von  1  =  0  bis  zu  dem  schliesslichen  Werte  i  ==  /  an,  so  ist  die  gesamte 
auf  die  Ausbildung  des  Feldes,  wie  es  J  entspricht,  aufzuwendende 
Arbeit  gleich 

<  =  j 

A=^  --  flidi^  -^LJ^ 51) 

Das  Magnetfeld  eines  Stromes  repräsentiert  also  einen 
gewissen,  aufgehäuften  Arbeitsvorrat. 

Legen  wir  die  Vorstellung  der  Drehbewegungen  längs  der  Kraftlinien  zu 
Grunde,  so  würde  diese  Feldenergie  in  der  kinetischen  Energie  der  in  Wirbel- 
bewegung versetzten  Teile  des  Mediums  bestehen.  Bei  der  Stromentwickelung 
müssen  die  Teile  des  umgebenden  Mediums  in  immer  intensivere  Drehbewegungen 
versetzt  werden  und  dazu  ist  die  Arbeit  dA  aufzuwenden.  Wir  wissen,  dass  wir 
die  in  dem  Felde  als  kinetische  Energie  aufgespeicherte  Arbeit  zurück  erhalten. 
Denn  beim  Öffiien  des  Stromes  erzeugt  das  allmähliche  Verschwinden  der  Kraft- 
linien einen  Induktionsstrom,  welcher  dem  verschwindenden  folgt  und  noch  nach 
dem  Wirken  der  E.M.K.  der  Quelle  das  Bestehen  von  Magnetkraftlinien  unterhält 
Die  von  diesem  Strome  geleistete  Arbeit  ist  genau  gleich  A.  Wir  bemerken  wieder 
wie  in  §  261 :  die  Eigenschaft  der  Selbstinduktion  verleiht  dem  galvanischen  Strom 
etwas,  was  wir  bei  der  Bewegung  molarer  Massen  „Trägheit"  nennen  würden. 
Die  Wirbelbewegungen  dauern  gewissermaassen  noch  eine  Zeitlang  an,  nachdem 
die  bewegende  Ursache  schon  zu  wirken  aufgehört  hat. 

Hat  der  Strom  noch  niclit  die  Stärke  J  erreicht,  ist  er  überhaupt  variabel, 
so  ist  doch  einem  jeden  Werte  der  Stromstäi'ke  t  ein  ganz  bestimmter  Wert  der 
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um    die   Strombahn   herum   versammelten   elektromagnetischen   Energie,    nämlich 

(abgesehen  vom  Vorzeichen)  a  = —Li*,    eindeutig   zugeordnet     Dieser   Energie- 

Vorrat  ist  also  numerisch  gleich  dem  halben  Quadrate  der  Stromstärke  multipliziert 
mit  der  Induktanz  der  Strombahn. 

Aus  der  elektrischen  Arbeit  gegen  den  Extrastrom  bei  der  Stromschliessung 
ist  das  magnetische  Feld  um  den  Leiter  entstanden;  es  bildet  demnach  das 
Äquivalent  derselben.  Diese  Arbeit  geht  nicht  verloren.  Wir  erhalten  sie  voll  und 
ganz  wieder  in  Form  der  elektrischen  Eneigie  des  Öf&ungs-Extrastromes.  Jeder 
Änderung  di  der  Stromstärke  i  entspricht  bei  unveränderter  Induktanz  {L  kon- 
stant) eine  gewisse  Änderung  dA  der  im  Felde  aufgespeicherten  Energiemenge; 
es  ist 

d  A  =^  •-  Li^di  ^  ^  %'  d{Li), 

Nach  §  262,  Formel  45)  ist  Li,  das  Moment  der  Strombahn,  gleich  der  ge- 
samten durch  die  Strombahn  gehenden  Kraftlinienzahl  n;  daher  ist 

dA^  —  *•  dn, 

wie  wir  in  §  170  bereits  auf  ganz  anderem  Wege  abgeleitet  hatten.  Dort  setzten 
wir  mechanische  Energie,  hier  elektrische  oder  Stromenergie  zur  elektromagnetischen 
in  Beziehung. 

266.  Energetische  Definition  der  Induictanz.  —  Das  magnetische 
Feld  eines  Stromes  repräsentiert  einen  ganz  bestimmten,  durch  In- 
duktanz Tj  und  Stromstärke  /  definierten  Energievorrat,  der  in  gewöhn- 
lichem Energiemaasse  (cm  gr  sek  "^  x  cm)  gemessen  werden  kann.  Wir 
können  daher  auch  die  Induktanzgrösse  einer  Leiterhahn  umgekehrt 
durch  den  Energieinhalt  des  Feldes  hei  gegebener  Stromstärke  definieren 
und  messen.    Aus  Formel  51)  folgt  (wenn  wir  vom  Vorzeichen  absehen) 

L^^ 52) 

Induktanz  einer  Strombahn  ist  das  Verhältnis  der  dop- 
pelten Feldene.rgie  zu  dem  Quadrate  der  Stromstärke.  Zu 
ihrer  Messung  genügen  also  (prinzipiell)  [die  Angaben  des  Watt-  und 
des  Amp^remeters. 

Dass  auch  die  Dimension  von  L  bei  dieser  Definition  übereinstimmend  mit 
8  263  erhalten  wird,  ergiebt  sich  sehr  einfach:  dim  Arbeit  (Kraft  mal  Weg)  = 
cm  gr  sek -2  x  cm  (§  59);  dim  J*  «  cm  gr  sek -2  (§  166X  also  das  Verhältnis  beider 
in  der  That  dim  L  =  cm. 

267.  Illustration  der  Erscheinung  der  Selbstinduktion  durch  die 

Bewegungen  eines  Monocykels.  —  Wir  haben  wiederholt  darauf  hin- 
gewiesen, dass  die  Weiterentwickelung  der  kinetischen  Theorien  der 
magnetischen  und  elektromagnetischen  Felderscheinungen  zu  der 
mechanischen  Auffassung  der  „verborgen  cyklischen"  Natur  dieser  Phä- 
nomene hinführte.  Durch  das  in  §  171  besprochene  Modell  wurde 
insbesondere  gezeigt,  wie  man  sich  sehr  leicht  ein  Bild  dieser  Art  der 
Verknüpfung   der   einzelnen  Feldpunkte  durch  solche  in  sich  zurück- 
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laufende  Bewegungen  ausführende,  wenn  auch  direkt  nicht  wahrnehm- 
bare Zwischenmechanismen  machen  kann.  Alle  Einzelbewegungen 
werden  infolge  der  monocyklischen,  unlösbar  bestehenden  (sog.  „starren") 
Verbindungen  (§§  141  und  143)  durch  eine  einzige  Grösse,  die  cyklische 
Geschwindigkeit  q  beherrscht,  wie  die  vStromstÄrke  i  für  den  magneti- 
schen Zustand  eines  jeden  Feldpunktes  charakteristisch  ist.  Beide 
Grössen  entsprechen  daher  einander.  Ausser  ihnen  spielt  nur  noch  im 
mechanischen  Bilde  eine  von  der  näheren  Beschaffenheit  der  einzelnen 
Teile,  ihrer  Dimension,  geometrischen  Anordnung  und  dem  Materiale 
abhängige  Grösse  eine  Rolle,  das  Trägheitsmoment  T  sämtlicher  mit- 
bewegter Massen  §  1 38.  Ihm  entspricht  beim  Strome  die  Induktanz  L 
§  262,  welche  von  der  Beschaffenheit  seiner  Bahn,  d.  h.  ihrer  Grösse, 
geometrischen  Gestalt   und    dem  Materiale   des   umgebenden  Mediums 

abhängt. 

Dass  bei  einem  Monocykel  etwas  Ähnliches  auftritt,  wie  die  Selbstinduktion 
beim  Strome,  davon  kann  man  sich  schon  an  einfiachen  Beispielen  leicht  über- 
zeugen. Versetzen  wir  ein  schweres,  mit  möglichst  geringer  Reibung  in  seinen 
Lagern  gehendes  Schwungrad  in  Umdrehung,  so  stallt  sich  uns  stets  eine  erheb- 
liche Kraft  entgegen,  wenn  wir  die  Geschwindigkeit  des  Rades  verändern  wollen. 
Die  zu  überwindende  Gregenkraft  ist  um  so  starker,  je  grösser  das  Trägheitsmoment 
des  Rades,  je  höher  die  beabsichtigte  Geschwindigkeitsftnderung  und  je  kleiner  die 
Zeit,  die  darauf  verwendet  werden  soll,  ist. 

Der  E.M.K.  der  Selbstinduktion  e^  entspricht  bei  dem  Monocykel 
eine  durch  die  inneren  Verbindungen  des  Systems  bestimmte  Kraft  ^', 
eine  „innere  Systemkraft",  welche  uns  entgegentritt,  wenn  wir  die 
cyklische  Geschwindigkeit  (Intensität)  des  (reibungslosen)  Cykels  steigern 
wollen  (Stromschliessung)  und  die  umgekehrt  die  Bewegimg  weiter  fuhrt, 
wenn  diese  durch  eine  äussere  Kraft  gehemmt  wird  (Stromöffnung). 
Die  von  aussen  wirkenden,  diese  Systemkräft«  gerade  überwindenden, 
an  den  cyklischen  Koordinaten  angreifenden  Kräfte  hatten  wir  in 
§  1 39  mit  ?ß  bezeichnet  Es  ist  also  ?ß  =  —  $'?  ähnlich  wie  wir  oben 
in  §  262  r  =  —  <?^  zu  setzen  hatten.  Fassen  wir  die  Gesetze  der  Strom- 
bewegung und  die  des  Monocykels  zusammen  ins  Auge,  so  ergiebt  sich 
ein  vollkommener  Parallelismus.  Es  entsprechen  einander  die  Begriffe 
und  Formeln: 


Mechanischer  Monocykel: 
Cyklische  Geschwindigkeit  (Intensität) 

q 

Trägheitsmoment 
1 

Mcclianischos  Moment  der  Cykcl- 
bahn  umschlossene  Kraftlinienzahl)  bcwegung 

»  =  L«    .     .     .     .     45)  f  -  2q',   .     .     .     .     21) 


Galvanischer  Strom: 
Stromstärke  (Intensität) 

« 

% 

Induktanz  (Selbstindnktionskoeffizicn  t ) 

L 

Älagnetisches  Moment  (von  der  Strom- 


Strom  als  Monocykel. 
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Galvauisclicr  Strom: 

Von  aussen  wirkende  elektromotorische 

Kraft 

X 

Elektromotorische  Gegenkraft  der  Selbst- 
induktion ($$  262) 
e,  =  —  » 

Es  ist 

dn  d  (L  t) 

dt   ^ 


c,  =  "  %=  — 


=  -L 


dt 

di 
dt 


49) 


Arbeit  der  elektromotorischen  Kräfte  bei 
der  Stromstärke  i  in  der  Zeit  d  i 

dÄ  =  X'idi  =  —  e,idt 

Von  aussen  zugefuhrte,  in  das  Feld 
übergehende  Energie 

dA  =  Lidi 
d  A  =  i'  dn 

Elektromagnetische  Energie,  welche  bei 
der   Stromstärke  i  im    Stromfelde   auf- 
gespeichert ist 

4  =  i-Li«     .     .     .     51) 

A  1      • 


Mechanischer  Monocykel: 

Von  aussen  auf  den  Antriebspunkt  der 
cyklischeu  Bewegung  wirkende  Kraft 

Innere  „System kraft",  welche  sich  an  der 
cyklischeu  Koordinate  bethätigt, 

^=  -¥ 
Es  ist 


^  -      ^  dt  "  dt 


-  T 


d(\ 

TT 


26) 


Arbeit   der   cyklischen  Kräfte   bei   der 
cyklischeu  Intensität  q    in  der  Zeit  dt 

rf9(  =  ^qrf/=  -  $'qrf^     .     25) 

Von  aussen  zugeffihrte,  in  den  Cykel 
übergehende  Energie 

d%^  Tqrfq 

d?(  =  q.rff 23) 

Kinetische  Energie,  welche  bei  der  cykli- 
schen   Intensität  q    in    dem    Monocykel 
aufgespeichert  ist 


?(  =  2-  Td' 


9t-y<lf 


20) 


Die  Analogie  ist  also  eine  yollständige:  Die  Strombewegung  ge- 
liert mechanisch  betrachtet  zu  der  Kategorie  der  monocyklischen. 

Bemerkenswert  ist,  dass  bei  dieser  neueren  Auffassung  die  elektromagnetische 
Feldenergie  der  kinetischen  Energie  parallel  steht,  während  sie  nach  den  älteren 
Theorien,  welche  dieselbe  aus  der  fernewirkenden  Anziehung  der  einzelnen  Strom- 
elemente untereinander  herzuleiten  suchte,  Distanzenergie,  sog.  „potentielle'*  Energie 
war.  Die  in  §  154  durchgeführten  Betrachtungen  über  die  Symmetrieverhältnisse 
sowie  die  Ableitungen  dieses  Abschnittes  zeigen  aber,  dass  die  in  jedem  Kubik- 
centimeter  eines  Stromfeldes  eingelagerte  Energie  nicht  die  Bestimmungsstücke 
einer  Distanzenergie  haben  kann.  Denn  die  Zwangszustände,  welche  wir  hier 
finden  und  deren  Energieinhalt  die  Feldenergie  ausmacht,  haben  durchaus  den 
achsialen  Charakter  eines  Systems  von  Cykelbewegungen  von  bestimmtem  Dreh- 
sinn, bestimmter  Achsenrichtung  und  eindeutig  durch  die  Nachbarelemente  be- 
stimmter Winkelgeschwindigkeit.  Gerade  die  Klassifikation  der  Energieformen 
und  das  Aufsuchen  und  Vergleichen  ihrer  notwendigen  und  hinreichenden  Bestim- 
mungsstücke  giebt  eines  der  sichersten  Kriterien  zur  Entscheidung  der  Zulässigkeit 
oder  Unzulässigkeit  einer  Theorie. 
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B)    Die  wechselseitige  Induktion. 

268.  Der  KoefRzient  der  wechselseitigen  induiction.  —  Ein  zwei- 
fach zusammenhängendes  magnetisches  Kraftfeld,  d.  h.  ein  Stromfeld 
(§  156)  sei  gegeben,  dessen  Charakteristik  (Stromstärke  §  165)  zunächst 
den  Wert  1  habe.  Dann  wird  jede  beliebige,  in  sich  zurücklaufende, 
durch  den  Feldraum  gelegte  Kurve  eine  bestimmte  Anzahl  von  Kraft- 
linien umfassen;  wir  wollen  diese  Zahl  M  nennen.  Dieselbe  hängt  ab 
1.  von  dem  Verlauf  der  Strombahn;  2.  dem  Verlauf  der  Kurve  (also 
ihrer  Gestalt,  Grösse,  Entfernung  von  der  Strombahn  und  der  Lage 
aller  einzelnen  Teile  derselben  zu  dieser);  3.  von  der  Natur  des 
Zwischenmediums  an  den  verschiedenen  Stellen,  Ist  die  Stromstärke 
nicht  gleich  1,  sondern  gleich  i,,  so  ver-ij -facht  sich  die  Krafüinienzahl 
an  jeder  Stelle  des  Feldes,  die  Zahl  der  umfassten  Linien  ist  also 

N=^'Mi^ 53) 

Man  nennt  Mi^  wiederum  (vergl.  §  262)  das  (elektromagnetische 
oder  elektrokinetische)  Moment  der  Kurve  (oder  der  von  ihr  umschlos- 
senen Fläche).  Denkt  man  sich  an  die  Stelle  der  Kurve  einen  dünnen 
Leitungsdraht  gebracht,  so  wird  dieser  dieselbe  Anzahl  iV  =  Mi^  Kraft- 
linien umfassen. 

Ändert  sich  durch  irgend  welchen  Vorgang  diese  Zahl,  so  wird  in 
dem  Leiterkreise  nach  §  237  eine  E.M.K.  induziert  Die  gesamte 
E.M.K.  längs  aller  einzelnen  Elemente  des  zweiten  Leiterkreises  ist 


^2 


dN  d(Mi,)  /,,  dii    ,    .     dM\  ..    . 

Diese  Änderung  kann  dadurch  erfolgen,  dass  bei  unveränderter 
gegenseitiger  Lagenbeziehung  der  beiden  Stromkreise  {JM  konstant)  die 
Stromstärke  ij  im  ersten  variiert,  oder  dadurch,  dass  bei  konstant  er- 
haltener Stromstärke  t,  die  Lage  oder  Grösse  des  einen  oder  anderen 
Kreises,  oder  ihre  Entfernung  oder  das  Zwischenmittel  geändert  wird; 
in  allen  den  letztgenannten  Fällen  erfährt  M  eine  Änderung. 

In  §  218  haben  wir  alle  diese  Sonderfälle  der  „Elektroinduktion^^,  welche 
die  Formel  54)  umfassti  im  einzelnen  besprochen. 

Statt  den  ersten  Stromleiter  können  wir  den  zweiten  zum  Aus- 
gangspunkt unserer  Betrachtung  machen  und  sagen :  Fliesst  durch  ihn 
ein  Strom  von  der  Stärke  1,  so  wird  von  den  erzeugten  Stromkrafl- 
linien  eine  bestimmte  Anzahl  M'  durch  die  Bahn  des  ei*sten  Strom- 
kreises hindurchgehen.  Diese  hängt  genau  von  denselben  einzelnen 
Grössen  ab,  welche  oben  unter  1.  bis  3.  für  M  namhaft  gemacht 
worden  sind.     Ist  die  Lage  der  beiden  Stromtriiger  genau  dieselbe  wie 
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vorhin,  und  ist  das  Zwischenmittel  an  allen  Stellen  das  gleiche  ge- 
blieben, 80  ist  3f  =  M\ 

Wollten  wir  nicht  M  =  M'  annehmen,  so  würden  wir  in  Widersprüche  mit 
dem  Prinzip  von  der  Erhaltung  der  Energie  geraten.  Man  kann  dies  in  folgender 
Weise  zeigen:  Sind  die  Induktanzen  zweier  beliebiger  Stromkreise  1  und  2  bezw. 
Li  und  L,,  so  würde  bei  den  respektiven  Stromstftrken  i^  und  t,  in  jedem  Strom- 
felde  die  Feldenergie    -Ljii'bezw.  —  L,  V    aufgespeichert   sein,    wenn  jedes 

Feld  für  sich  allein  vorhanden  wäre.^ '  Aus  Kapitel  1 2  wissen  wir  dass  die  beiden 
ineinander  greifenden  Felder  sich  beeinflussen,  der  Energieinhalt  fi  des  gemein- 
samen zweiachsigen  Feldes  ist  ein  anderer  als  die  Summe  der  beiden  genannten 
Energiegrössen.  Wir  wollen  diese  Energie  fi  um  d^  steigern,  indem  wir  nur  die 
beiden  Stromstärken  ändern,  etwa  in  der  Zeit  dt  um  di^  bezw.  di^.  Dann  ver- 
richten zunächst  die  E.M.K.  der  Selbstinduktionen  in  den  Kreisen  die  Arbeiten 
L|  Vj  •  d  ii  bezw.  L^i^'  d%.  Hierzu  kommen  noch  die  Arbeiten,  welche  wechselseitig 
in  den  Stromträgem  geleistet  werden,  da  die  Kreise  induzierend  aufeinander  wirken. 
Insofern  t'i  sich  ändert,  tritt  in  2  nach  54  a)  die  E.M.K.  —  d(Mti)/dt  auf,  deren 
Arbeitswert  bei  der  dort  herrschenden  Stromstärke  i^  nach  88)  gleich  i^d(Mti)ldt'dt 
oder,  da  M  als  konstant  vorausgesetzt  ist,  i^Mdii  ist.  Umgekehrt  wird  von  dem 
Kreise  2  auf  den  Kreis  1  die  Arbeit  t,  M'  di^  durch  Induktion  übertragen.  Die 
Steigerung  d  S  der  elektromagnetischen  Gesamtenergie  S  muss  sich  in  diesen  ein- 
zelnen Beträgen  restlos  wiederfinden,  da  wir  alles  aufgezählt  haben,  was  zur 
Steigerung  der  Feldenergie  beitragen  kann,  und  da  für  die  Energie  das  Erhaltungs- 
prinzip gilt,  d   h.  es  ist 

{L^ii  •\'  i^M)dii  +  (L,  »,  +  t,  M")  di^  =  d  Ö . 

Diese  Gleichung  kann  nur  bestehen,  wenn  der  linksseitige  Ausdruck  wie 
derjenige  rechts  ein  wirkliches  Differential  ist,  wofür  —  nach  bekannten  Regeln 
der  Differentialrechnung  —  die  notwendige  und  hinreichende  Bedingung  ist,  dass 
d  {Li  *,  +  «,  M)ldi^  -  ö  (L,  i,  +  ij  M')ldii  oder  M  ^  M'  ist  q'C-d.  Der  Ausdruck 
für  die  elektromagnetische  Gesamtenergie  selbst  ist  also 

ß  =  2  Li  t\"  +  2  ^j  *»"  +  **i  »s  Af , 

da  für  i,  =  /,  =  0  auch  S  =  0  ist.  Wir  werden  später  sehen,  dass  wir  bei  Zu- 
grundelegung des  Cjkelbildes  auf  genau  dieselbe  Formel  geführt  werden. 

Trägt  der  zweite  Leiter  einen  Strom  von  der  Stärke  i^,  so  ist  die 
durch  den  ersten  gehende  Kraftlinienzahl,  da  M'  =  M  ist,  Mi^,  und 
die  in  diesem  induzierte  E.M.E. 


E. 


'  Die  Beziehung  der  beiden  Stromträger  zu  einander  ist  in  Bezug 
auf  die  Induktionswirkung  bei  Stromschwankungen  in  ihnen  eine 
wechselseitige;  man  nennt  daher  die  Grösse  M  den  „wechselseitigen 
Induktionskoeffizienten". 

Für  einfache  Fälle  kann  man  diesen  Koeffizienten  leicht  angeben.  Liegt  wie 
beim  Transformator  oder  dem  Induktorium  um  eine  primäre  Spirale  I  von  der 
Länge  ly  der  Windungszahl  nii  und  dem  Querschnitt   Q  eine  zweite  Spirale  II, 
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so  pcohcn  »Äintli<'hr  von  den  in  dorn  Inneren  der  primären  Spirale  I  bei  einer  Per- 
meabilttftt  /i  dcB  timsrhlo^sencn  Mediums  und  der  absoluten  Stromstftrke  1  in  jedem 
Querschnitt  ausgebildeten  4  ti /i  w,  Qjl  Kraftlinien  (§  184,  Formel  33)  auch  durch 
jede  Jiinzelwindung  der  sekundären  Spirale  II  (von  der  Streuung  abgesehen)  hin- 
durch. Hat  11  also  Wj^-Windungen,  so  umfasst  das  in  ihr  aufgewickelte  Stock  des 
sekundären  Stromträgers  das  mg-fache  dieser  Zahl  oder  es  ist 

j^^_4njim^^Q_        5^) 

269.  Dimension  des  wechseiseitigen  InduIctionsIcoefRzienten.  — 

Bleiben  die  Lagenbeziehungen  und  das  Feldmedium  beider  Kreise  un- 
verändert, so  ist  nach  Formel  54) 

Da  also  M  mit  der  zeitlichen  Änderungsgeschwindiglceit  einer 
Stromstärke  multipliziert,  eine  E.M.K.  liefert,  so  muss  auch  (vergl.  §  263) 

dim  M  =  cm 
sein. 

In  der  That  ist  för  das  im  vorigen  Paragraphen  berechnete  Beispiel,  da  wr, 
und  f77«  Zahlen  sind,  dim  3/=  dim  Qfl  cm' /cm.  Induktanzen  und  KoefRzienten 
der  wechselseitigen  Induktion  sind  gleich  dimensioniert.  Die  Beziehungen  die^icr 
Koeffizienten  zu  einander  sind  beim  Transformator  am  einfachsten  zu  übersehen, 
weil  hier  alle  Kraftlinien,  welche  von  dem  PrimÄrkreise  ausgebildet  werden,  bis 
auf  die  wenigen  durch  Streuung  verloren  gehenden,  auch  durch  den  sekundfircn 
Kreis  verlaufen.  Die  Induktanzen  beider  Kreise  verhalten  sich  wie  die  Quadrate 
der  Windnngszahlen  />, :  L^  =  w^':  Wg*,  vergl.  §  262.  Das  Umsetznngsverhftltnis  n 
ist  gleich  dem  Yerhftltnis  der  Windungszahlen  u  »  fT?, :  fn,.  Mit  Rücksicht  auf  55) 
ist  für  einen  Transformator  ohne  Streuung,  da  alle  übrigen  Faktoren  gleich  sind: 

M^  ^  L^L^ 55  a) 

270.  Vergleichung  von  InduktionskoefRzienten  (Induktionswage). 

—  In  den  meisten  Fällen  lassen  sich  die  Tnduktionskoeffizienten  nicht 
so  einfach  wie  bei  dem  Beispiele  der  konachsialen  langen  Spiralen 
§  269  berechnen;  man  ist  dann  auf  eine  empirische  Auswertung  an- 
gewiesen. Wir  begnügen  uns  damit,  anzudeuten,  wie  man  durch  Ver- 
gleichung mit  gewissen  Einheitsspulen  diese  Koeffizienten  fÖr  eine 
gegebene  Spirale  finden  kann.  Schon  in  §  234  hatten  wir  eine  An- 
ordnung beschrieben,  mit  deren  Hilfe  es  möglich  ist,  diesen  Vergleich 
auszuflihren.  Zwei  einander  völlig  gleiche  Spiralen  sind  mit  einer  Strom- 
quelle und  einem  automatischen  Stromunterbrecher  §  186  zu  einem 
Tjciterkreise  vereinigt.  Auf  diese  ])rimären  Spiralen  werden  die  zu 
vergleichenden  als  sekundäre  gelegt,  welche,  wie  die  Spulen  «jVjy'Fig.  103, 
gegeneinander  geschaltet  sind';  an  Stelle  des  Galvanometers  G  wird  ein 
Telephon   §  220   eingefügt     Wenn   beim   Schliessen   und   Offnen    des 
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Stromes  Kraftliuieu  in  deu  Primärspiralen  ein-  und  aaspulsieren,  werden 
in  deu  zu  vergieichendeu  sekundären  tipiraien  VV^ecliseiströme  induziert. 
Haben  die  Spiralen  gleiche  Induktionskoefiizienten  in  Bezug  auf  die 
einander  gleichen  Primärspulen,  so  werden  bei  demselben  magnetischen 
Strome  §  289  gleich  hohe  E.M.K.  induziert,  die  Ströme  in  ihnen  heben 
sich  gegeneinander  auf,  das  Telephon  schweigt.  Es  tönt,  sowie  der 
luduktionskoefiizient  einer  Spirale  grösser  ist  (wenn  z.  B.  ihrem  Inneren 
Eisen  genähert  wird),  denn  dann  kompensieren  sich  die  E.M.K.  nicht 
mehr  vollkommen. 

Die  primären  Spuleu  mit  ihrer  wechseludeu  Kraftliuieiizahl  siud  hier  aii  die 
Stelle  des  hiu-  und  herbewegteu  Hufeiseninagneteu  N  J  S  des  Versuches  94  §  234 
getreten.  Diese  Methode  der  Vergleichuug  der  luteiisitätsfaktoreii  der  elektrischen 
Energie  der  E.M.K.  und  damit  der  Induktionsköefiizieuteu  ist  eine  sehr  empfind- 
liche. Zeigen  zwei  Spiralen  denselben  Primärspulen  gegenüber  bei  gleichen  Strom- 
schwankungen in  diesen  dieselben  wechselseitigen  InduktionskoefHzienten  My  so 
müssen  wir  schliesseu,  dass  sie  auch  gleiche  Induktauzen  deu  Schwankungen  ihrer 
eigenen  Ströme  gegenüber  haben.  Die  Methode  eignet  sich  dalier  auch  zur  Ver* 
gleichung  von  Selbstinduktionskoeffizienteu. 

Das  Vergleichen  von  Induktauzeu  gestaltet  sich  dann  ähnlich  dem  von  Ge- 
wichten mitteis  der  Einheiten  eines  Gewichtssatzes.  Wie  bei  diesem  die  Gewichte 
bestimmte  Moltipla  der  zu  Grunde  gelegten  Einheit  bilden,  so  stellt  mau  sich  hier 
einen  ganzen  Satz  von  Normaispuleu  her,  deren  Induktanzen  bestimmte  Bruchteile 
und  Vielfache  des  Erdquadrauten,  §  264,  betragen.  Die  oben  beschriebene  An- 
ordnung vertritt  dann  gewissermaassen  die  Wage,  daher  die  Bezeichnung  „In- 
duktionswage^*  (Uuquesj.  Findet  sich  zu  einer  zu  messenden  Spule  in  dem  In- 
duktionsspuleukasten  keine  völlig  an  Induktauz  gleiche  Holle,  so  lassen  genähei*te 
Eisenkerne  wenigstens  erkennen,  welche  der  beiden  Spulen  die  grössere  Induktanz 
besitzt;  denn  man  muss  das  Eisen  offenbar  der  Spule  mit  kleinerer  Selbstinduktion 
nähern,  um  das  Telephon  zum  Schweigen  zu  bringen. 

271.  Wechselseitige  Induiction  unter  dem  Bilde  dicylciischer  Be- 
wegung. —  »Sind  zwei  galvanische  Ströme  gleichzeitig  in  einem  Felde 
vorhanden  y  so  hängt  der  magnetische  Zustand  an  irgend  einer  Stelle 
des  Baumes  von  den  Charakteristiken  i^  und  i^  beider  Stromi'elder  ab. 

Im  12.  Kapitel  haben  wir  einige  einfache  Fälle  solcher  superponierter,  zwei- 
achsiger Felder  besprochen  und  durch  Diagramme  veranschaulicht. 

Die  Feldintensität  ist  überall  dem  Produkte  beider  Stromstärken 
ij-Zg  proportional  §  203.  Jeder  einzelne  Strom  wird  seiner  Energie- 
verteilung nach  durch  je  einen.  Monocjkel  q^  und  q,  repräsentiert. 
Das  Ineinandergreifen  beider  Stromfelder  muss  daher  durch  einen 
dicyklischen  Mechanismus  (§  143)  dargestellt  werden,  bei  dem  die  Be- 
wegung eines  jeden  Teilchens  sowohl  durch  q^  wie  q^  bestimmt  ist. 
Wir  wollen  diese  B'olgerung  der  kinetischen  Theorien  dazu  benutzen, 
die  allgemeinsten  Gleichungen  der  Induktion  bei  zwei  Stromkreisen 
abzuleiten,  sowie  die  kinetische  Gesamtenergie  des  gemeinsamen  Kraft- 
feldes  zweier   galvanischer  Stromkreise   zu   berechnen.    Es  zeigt  sich, 
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dass  wir  dazu  mit  der  einfachsten  Annahme,  die  wir  machen  können, 
bereits  ausreichen,  nämlich  der,  dass  die  Geschwindigkeit  v.  irgend 
eines  Teiles  m.  der  bewegten  (verborgenen)  Zwischenmassen  linear  von 
q^  und  q^  abhängt: 

Auch  H.  PoiNCAR^  bezeicliuet  die  mechanische  Behandlung  der  Induktions- 
gesetze in  diesem  Sinne  als  den  eigentlichen  Kern  der  MAxwsLLSchen  Theorie 
(,,la  vraie  pensee  de  Maxwell^^,  (^lectricite  et  optique  1.  p.  168.  1890). 

272.  Berechnung  des  Energieinhaltes  und  Aufsteilung  der  In- 
duictionsgieichungen  für  zweiachsige  Kraftfelder.  —  Wir  führen  hier 

zunächst  die  Rechnung  ganz  allgemein  durch  und  erläutern  dann  in 
den  folgenden  beiden  Paragraphen  durch  ein  einfaches  Modell  die 
Dicykelbewegung,  wobei  wir  zeigen,  dass  wir  in  der  That  bei  ihr  der 
Art  nach  genau  dieselben  Erscheinungen  der  gegenseitigen  Beeinflussung: 
erhalten,  welche  wir  bei  der  Induktion  an  zwei  Strömen  beobachten. 
Die  kinetische  Gesamtenergie  des  Dicykels  muss  sein 

wo  die  Summen  über  alle  bewegten  (verborgenen)  Massen  erstreckt  zu 
denken  sind. 
Setzen  wir 

L^  =  ^  m.  a.^  V/j  =  ^  Wj  ö.^,  AI  =  ^  m, «.  A  .     .     57  a) 

so  ist 

Die  Momente  sind 

Demnach  ist 

2  ^  =  li  qi  +  i,  q, 59) 

was  wir  hier  schon  beiläufig  bemerken. 

Die  innere,  in  jedem  Cykel  am  Antriebspunkte  bei  einer  beabsich- 
tigten Steigerung  der  cyklischen  Geschwindigkeit  zu  überwindende 
Kraft  ist 

VR'  —  _  ^h  —  _  ^(^iqi  +  ^qi)  ^ 
^^ "      dt  "■     "      dt         I 

q>'    _  _  d\^ d{L^(\^  + M(\;^  I ' 

^^  "         dt   "■         '        dt  J 
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Dies  sind  nun  schon  die  berühmten  altgemeinsten  Gleichungen  der  Induktion, 
wie  sie  Maxwell  im  Treatise  II,  §  581 — 584,  p.  226—228  der  8.  Ausgabe  giebt. 
[Dort  steht  nur  y^  und  y^  statt  qj  und  q,.]  Die  Grössen  L,,  L,,  3/  behalten  ihre 
frühere  Bedeutung.  Li  und  L^  sind  maassgebend  für  die  £inzelcykel  selbst  (Selbst- 
induktiouskoeffizienten;  die  Summe  für  L^,  Formel  57  a),  enthält  nur  Grössen  a,  die 
andere  nur  Grössen  6;  M  ist  für  die  Art  der  Verknüpfung  beider  untereinander  be- 
stimmend (die  entsprechende  Summe  hängt  von  den  Produkten  der  a  und  b  ab),  fi 
entspricht  der  elektromagnetischen  Gesamtenergie  des  kombinierten  Feldes,  die 
Momente  f  der  von  jeder  Strombahn  umfassten  Kraftlinienzahl  (magnetisches  Mo- 
ment) und  $'  der  Ge8amt-£.M.K.  e,  bezw.  E  längs  einer  jeden  Strombahn,  und  die 
cjklischen  Geschwindigkeiten  q^  q,  den  Stromstärken  ^,  tj. 

Aus  den  Gleichungen  60)  können  alle  früheren  ohne  weiteres  erhalten  werden. 
Ist  nur  je  ein  Stromkreis  vorhanden  (Af  =  0),  so  reduzieren  sich  die  Gleichungen  auf 

«'   -       i^(^iPi)  _^    «        d{Liti)     . 

^*"  "    di  ~  "^^ dr~' 

j.r       s  .    r    .         [    .     .     49)  bczw.  26) 

_        rf(L,q,)   _       _        d{,I^H)      \ 

*«-  "        rft        "^'»"  "        dt   "'  ) 

also  Gleichung  47)  e,  =  —       y  /     •     ^^^  ^^®  wechselseitige  Induktion  ergeben  die 
Gleichungen  60)  die  folgenden  Formeln: 

*'="       dt       -^=  -~dt~> 

*•="   "TT     ^^ dl 

also  die  Gleichungen  54  a)  und  b). 

Die  allgemeineu  Stromgleichungen  für  zwei  aufeinander  wirkende 
Stromkreise  mit  Selbstinduktion  sind  dagegen: 

, .  , .    [ 60  a) 

273.  Dicykelmodell.  —  Den  im  vorigen  Paragraphen  behandelten 
Fall  kann  man  leicht  durch  das  folgende  einfache  Modell  in  genügender 
Allgemeinheit  realisieren.  Das  Modell  ist  aus  einem  von  Maxwbll 
selbst  konstruierten,  welches  im  Cavendish  Laboratory  zu  Cambridge 
aufbewahrt  wird,  hervorgegangen  und  stellt  eine  Vereinfachung  eines 
äusserst  sinnreichen  Apparates  dieser  Art  dar,  welcher  von  Boltzmank 
herrührt;  die  beiden  Cjkeln,  aus  denen  diese  drei  Modelle  im  Wesent- 
lichen bestehen,  und  die  die  induzierende  und  die  induzierte  Strombewe- 
gung  darstellen,  sind  durch  ein  Kegelradgetriebe  oder  sog.  ,,Planeten- 
oder  Satellitengetriebe'^  miteinander  gekoppelt 

Fig.  120  zeigt  den  Apparat  in  perspektivischer  Ansicht;  Fig.  121 
ist  ein  vertikaler  Durchschnitt  desselben. 
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Jn  den  Lagern  //,  iind  L^,  Fig.  121,  die  von  den  Trägem  1\  unJ  '/., 
getragen  werden,  dreht  sich  die  Achse  A.    Mit  derselben  sind  fest  ver- 
liunden:    1.  das  Schwungrad  Ji,    welches  die  Kurbel  AT  (den  Antriebs- 
jiuiikt}   trägt;    2,    die    Scheüie   .S'^;    S.    das   Kegelrad   N^    und    4.    der 
schwarze  Zeiger  if,.    In  den  liand  der 
Scheibe  i,    ist  eine   Nut  eingedreht,  in 
welche    die    Drahtschieife    D,    von   der 
J<'eder  F^  Terschiedeii  stark  hineinge/ogeo 
werden    kann,   je    nach    <ler   durch   die 
Stellung    der    Schraube  .s^    bestimmten 


Fig.  120.  Fig.  121. 

P'ederspannuug;  wir  lassen  D^  zunädist  nur  ganz  lose  auf  6',  aufliegen 
(reibungsloser  (Jykel).  Die  Achse  A  und  Ä,  Ä',,  jVj  und  Z^  bilden  zu- 
sammen den  ersten  Cykel. 

Auf  dem  linken  Teile  der  Achse  A  sitzt,  um  diese  frei  beweglich, 
die  Hülse  J/;  sie  trägt:  1.  das  Kegelrad  A^;  2.  die  Scheibe  S^  mit  dem 
auf  ihr  befestigten  roten  Zeiger  Z^.  Uie  Scheibe  S^  ist  wie  i',  mit 
einer  Bremsvornclituug  [D^,  /',,  «,)  versehen,  die  wir  jetzt  aber  nicht  an- 
ziehen. Die  Hülse  J/  und  A^,  S^  imcl  /,  bilden  zusammen  den  zweiten  Cykel. 
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Beide  Cykel  sind  durch  einen  einfachen  Zwischenmechanismus 
miteinander  in  Verbindung  gesetzt:  um  die  Mitte  der  Achse  Ä  dreht 
sich  frei  das  cylindrische  Stück  M.  An  diesem  sind  in  gegenüber- 
liegenden Punkten  die  Stangen  Q^  und  Q^  befestigt,  um  die  sich  die 
Kegebräder  N^  bezw.  N^  drehen,  welche  in  N^  und  N^  eingreifen. 

Durch  Stellringe  t,  Fig.  121,  welche  auf  die  Achsen  aufgeschraubt 
sind,  wird  bewirkt,  dass  die  Teile  -Jf,  H  und  die  vier  einander  gleichen 
Kegelräder  N  sich  um  ihre  bezw.  Achsen  drehen,  aber  nicht  auf  ihnen 
verschieben  können. 

Durch  diese  Koppelung  der  beiden  Cykel  wird  den  Stäben  Q 
eine  Winkelgeschwindigkeit  in  Bezug  auf  die  Achse  Ä  erteilt,  welche 
immer  gleich  dem  arithmetischen  Mittel  der  beiden  Winkel-  (cyklischen) 
Geschwindigkeiten  q^  und  (\^  der  beiden  einzelnen  Cykel  ist 

Dies  erkennt  man  leicht,  wenn  man  zunächst  einen  der  beiden  Cykel,  etwa 
das  Kegelrad  Ni  oder  N^  festhält  und  den  anderen  dreht;  die  Drehung  verteilt 
sich  zur  Hälfte  auf  eine  Drehung  der  Bäder  N^  und  N^  um  ihre  Achsen,  zur  an- 
deren Hälfte  auf  eine  Drehung  des  ganzen  Zwischenmechanismus  um  die  Haupt- 
achse A.  Wirken  gleichzeitig  beide  Cykel,  indem  der  Antriebspunkt  §  136  von 
Ni  in  der  Sekunde  etwa  um  den  Bogen  p^^  der  von  N^  um  p^  vorwärts  bewegt 
wird,  so  ist  das  Resultat  dasselbe,  als  wenn  sich  erst  N^  bei  fest  gehaltenem  N^ 
um  pi,  dann  N^  bei  feststehendem  Ni  um  p,  gedreht  hätte;  das  Stabpaar  Qi  Q^ 
dreht  sich  dabei  demnach  um  Vs  iPi  +  M  voran,  seine  Geschwindigkeit  ist  also 
auch  bei  gleichzeitiger  und  gleichförmiger  Bewegung  beider  Cykel  Vs  {^\  +  Ps)* 
Dreht  sich  iV,  im  entgegengesetzten  Sinne  wie  N^y  so  ist  q^  mit  dem  umgekehrten 
Zeichen  —  in  Eechnung  zu  setzen.  In  der  That:  drehen  sich  beide  Cykel  gleich 
schnell,  aber  im  entgegengesetzten  Sinne,  so  laufen  die  Kegelräder  iVg  und  N^ 
an  beiden  gleich  schnell  ab  und  der  Zwischenmechanismus  bleibt  stehen.  Ein 
Punkt  desselben,  der  um  r«  cm  von  der  Achse  entfernt  ist,  hat  also  im  allgemeinen 
die  Geschwindigkeit 

«'<  =  Y-qi  +  Y"^«' 

was  mit  der  in  §  143  für  Dicykelsysteme  aufgestellten  einfachsten  Bedingung 

Vi  =  Oi  qi  +  bi  qj 

übereinstimmt;  hier  haben  die  die  Art  der  Verknüpfung  näher  charakterisierenden 
Grössen  a«  und  bt  eine  besonders  einfache  Bedeutung. 

Auf  den  Stäben  Q^  und  Q^  verschieben  sich  die  Gewichte  G^  und 
G^\  je  nach  der  Stellung  derselben  ist  das  Trägheitsmoment  T  des 
Zwischenmechanismus  verschieden  gross.  Die  Anordnung  ist  so  getroffen, 
dass  man  während  der  Drehung  die  Entfernung  r  der  Gewichte  von 
der  Achse  vergrössern  oder  verkleinern  und  damit  das  Trägheitsmoment 
T  verändern  kann. 

a)  Um  r  während  der  Drehung  vergrössern  zu  können,  werden 
auf  die  Stäbe  Qj  und  Q^  die  Federn  J^  und  J^  geschoben  (vergl. 
Fig.  122,  in  der  der  mittlere  Teil  des  Apparates  noch  einmal  besonders 

£briit,  Kraflfelder.  21 
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abgebildet  ist;  die  um  Q^  und  Q^  drehbaren  Kegelräder  N^  und  N^ 
sind  nur  durch  punktierte  Linien  angedeutet),  dann  die  Gewichte  G^ 
und  G^,  die  mit  Schrauben  und  Ösen  versehen  sind,  zuletzt  die  Gummi- 
polster F^  und  F^,  die  sich  gegen  die  Unterlegscheiben  u^  und  u^  mit 
dahinter  durch  die  Stäbe  Q^  und  Q^  gesteckten  Stiften  A^  und  k^  legen. 
Um  das  Ende  des  in  M  befestigten  zu  Q^  und  Q^  senkrecht 
stehenden  Stabes  a  dreht  sich  der  Hebel  b  mit  den  Stiften  Aj  und  k^. 
Man  schiebt  die  Gewichte  möglichst  nahe  an  die  Achse  Ä  heran, 
indem  man  die  Federn  J\  und  /,  zusammendrückt,  schraubt  sie  fest, 


Fig.  122. 

hängt  die  mit  Haken  und  Schleifen  versehenen  Schnüre  ff^  und  ^,  mit 
ihren  Haken  in  die  Ösen  der  Gewichte  und  schiebt  die  Schleifen  der- 
selben über  die  Stifte  A^  und  k^.  Legt  man  dann  den  Hebel  b  hinter 
den  mit  a  fest  verbundenen  Arm  c,  so  kann  man  die  Klemmschrauben 
der  Gewichte  lösen,  ohne  dass  sie  sich  von  ihren  Orten  auf  den  Stäben 
Qy  und  Q,  entfernen. 

Die  Gewichte  werden  frei  und  durch  die  Federn  /^  und  /,  nach 
aussen  getrieben,  sowie  man  gegen  die  nach  oben  treibende  Feder  f  die 
am  Träger  T^  (Fig.  120)  bewegliche  Stange  e  und  damit  die  Scheibe  d 
nach  unten  zieht;  denn  dadurch  wird  b  etwas  nach  unten  gedrückt 
und  gleitet  von  dem  Ende  des  haltenden  Stabes  c  ab.  Die  Auslösung 
erfolgt,  gleichgültig  in  welchem  Sinne  man  dreht 


Gleichungen  der  Dicykelbewegong.  828 

b)  Soll  r  während  der  Drehung  verkleinert  werden,  so  nimmt  man 
die  Stifte  k^  und  k^  aus  den  Stangen  Q^  und  Q,  heraus,  nimmt  Ff  G 
und  /  ab,  schiebt  zunächst  die  Gummipolster  F  auf  die  Stäbe,  dann 
die  Gewichte  G,  von  denen  man  die  Schnüre  entfernt,  schliesslich  die 
Federn  J  und  hält  diese  auf  den  Stangen  durch  die  Unterlegscheiben  u 
fest,  hinter  denen  man  die  Stifte  k  wieder  einschiebt  Man  drückt  die 
Federn  /  zusammen  und  schraubt  die  Ge¥dchte  in  möglichst  grosser 
Entfernung  von  der  Achse  Ä  auf  den  Stäben  Q  fest  Um  sie  hier  auch 
zu  erhalten,  nachdem  man  die  Schrauben  gelöst  hat,  sind  an  den  Ge- 
wichten die  etwas  ausgestochenen  Lager  /^  und  /,  (Fig.  121)  befestigt 
Zwischen  ihre  beiden  Platten  werden  kleine  Holzstäbchen  gesteckt,  die 
sich  mit  ihren  anderen  Elnden  gegen  die  Stifte  k^  und  k^  der  Auslöse- 
Yorrichtung  stemmen.  Wird  durch  Ziehen  an  e  (Fig.  122)  die  Scheibe  d 
heruntergedrückt,  so  fliegen  die  Holzstäbchen  heraus,  wenn  der  Arm  b 
bei  der  Drehung  an  die  Scheibe  d  kommt,  und  die  Gewichte  werden 
durch  die  Federn  nach  innen  getrieben. 

Die  in  Figg.  120  und  122  sichtbare  kleine  Kugel  n  dient  zur 
Ausbalancierung. 

Stellt  man  die  Bewegongsgleichungen  für  den  hier  beschriebenen  Mechanismus 
auf,  so  erhält  man  zugleich  die  Induktionsgesetze: 

Sind  in  der  von  uns  gewählten  Bezeichnungsweise  pi  und  p^  die  cjklischen 
Variablen,  d.  h.  die  Winkeldrehungen  der  beiden  um  dieselbe  Achse  drehbaren 
Systeme:  (Ä,  Ä,  S^,  i^i,  ^)  und  (AT,,  if,  S^)-,  q,  =  dpilät  und  q,  =  dp^ldt  die 
cyklischen  (Winkel-)Geschwindigkeiten,  Ti  und  r,  die  bezüglichen  Trägheits- 
momente, so  sind  die  kinetischen  Energien  der  beiden  Cykelbewegungen:  —  T|  qi' 

und  —  T,  q,'.    Sind  m  die  Massen ,  r  die  Abstände  der  Gewichte  Oi  und  0^  von 

der  Achse,  ist  t,  das  Trägheitsmoment  aller  übrigen  Massen  des  Zwischenmecha- 
nismus (also  von  Jlf,  Qu  Q^,  N^,  N^,  Vi,  F„  a,  b,  e,  k),  so  ist  das  Gesamtträgheits- 
moment des  Zwischenmechanismus  T  =  t^  +  2mrK     Die  kinetische  Energie,  die 

in  ihm  angehäuft  ist,  ist   -  T  (q^  +  Qt)'.      Die   gesamte    kinetische   Energie   des 

Systems  ist  demnach 

ß  =  Y^i  qi"  +  Y  ^  <?«"  +  M  qi  q„ 

wenn  wir  setzen 

A  -  T,  +  i  r,  L.  -  r,  +1  r,  2f  =-  i-  r. 

Die  Momente  sind: 

f.  =  d£;(iq,  =  L|q,  +  Jfq,  J 
Die  an  den  cyklischen  Variabeln  angreifenden  Systemkräfte  sind 

21* 
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qi  ist  identisch  mit  der  Stromstärke  des  induzierenden,  q,  mit  der  des  induzierten 
Stromes;  $j'  und  ^s'  sind  die  in  den  entsprechenden  Stromkreisen  auftretenden 
E.M.K.;  //|  und  L^  sind  die  Selbstiuduktionskoeffizienten  der  beiden  Stromkreise. 
M  ist  der  Koeffizient  der  wechselseitigen  Induktion.  Wir  haben  hier  dieselben 
Gleichungen  wie  im  vorigen  Paragraphen  erhalten. 

274.    Induktionsvereuche  ain  Dicykelmodeil.  —  Man  kann  das 

Hervorbringen  eines  Bewegungsimpulses  innerhalb  eines  Cykels  durch 
eine  Bewegung  im  anderen  damit  gekoppelten  Cykel  geradezu  als  eine 
(mechanische)  Induktionserscheinung  bezeichnen  und  sich  leicht  davon 
überzeugen,  dass  man  an  dem  Modell  genau  analoge  Induktionswirkungen 
hervorrufen  kann,  wie  wir  sie  in  §§218  und  219  für  zwei  Ströme  be- 
schrieben haben. 

Im  Speziellen  kann  man  mit  dem  im  vorigen  Paragraphen  beschriebenen 
Dicykel  die  folgenden  Einzelversache  anstellen: 

Versuch  100.  Die  Gewichte  0^  und  Q^  werden  mittels  der  Schnürest  und 
^2  und  des  Hebels  b  in  ihrer  der  Achse  A  nächsten  Stellung  festgehalten.  Zu- 
nächst sei  alles  in  Ruhe  (pi  =  0,  q,  =:  O);  dreht  man  an  der  Kurbel  K,  Fig.  120 
(Kraft  $j),  so  tritt  in  dem  zweiten  Cykel  eine  Kraft 


*.'=- 


dt 


auf,  welche  den  Zeiger  Z^  in  Bewegung  setzt  Die  Grösse  der  Kraft  ist  durch 
die  zeitliche  Änderung  des  Produktes  Mc{x  bestimmt. 

Versuch  101.  Die  Eichtung  der  Kraft  'ßg'  im  Vergleich  zu  ^5,  lässt  sich 
durch  die  gegenseitige  Bewegung  der  beiden  Zeiger  Z^  und  Z^  bequem  verfolgen ; 
sie  ist  der  von  ^|  entgegengesetzt.  Ist  qi  konstant  geworden,  so  ist  $,'  —  0,  der 
Zeiger  Z,  bleibt  in  Ruhe;  wächst  pi  weiter,  so  tritt  von  neuem  eine  rückläufige  Be- 
wegung im  zweiten  Cykel  auf  (Induktion  eines  entgegengesetzt  gerichteten  Stromes 
beim  Entstehen  und  Verstärken  eines  Stromes). 

Versuch  102.  Dreht  man  an  K  langsamer,  so  fuhrt  Z^  eine  der  von  Z^ 
gleichgerichtete  Bewegung  aus  (Induktion  eines  gleichgerichteten  Stromes  beim 
Schwächen  oder  Vergehen  eines  Stromes);  die  Stromstärke  hängt  caet  par.  wieder 
nur  von  der  zeitlichen  Änderung  des  Produktes  M(\^  ab.  Bei  konstantem  M  ist 
$s'  um  so  grösser,  je  stärker  die  Geschwindigkeitsänderungen  do^^jdt  im  ersten 
Cykel  sind. 

Versuch  103.  Man  dreht  mit  konstanter  Winkelgeschwindigkeit;  dann  ist 
qs  =  0  und 

*«    ^   "'^''dT' 

Nun  führt  man  in  der  p.  322  beschriebenen  Weise  die  Auslösung  herbei,  die  Ge- 
wichte (7,  und  Öj  fliegen  nach  aussen  (ihr  Abstand  r  von  der  Achse  wird  grösser); 
der  Zeiger  2^  bewegt  sich  stark  zurück.  Die  verhältnismässig  grosse  Masse  des 
Schwungrades  R  erleichtert  dabei  das  unveränderte  Drehen  an  K  und  sichert  die 
Konstanz  von  q,.  Das  Trägheitsmoment  T=  t,  +  2  mr'- des  Zwischenmechanismus 
und  damit  M  ist  grösser  geworden.  dMjdt  ist  positiv,  es  musste  in  der  That 
eine  Kraft  im  zweiten  Cykel  auftreten,  welche  einem  Wachsen  von  q  entspricht, 
also  der  im  ersten  wirkenden  entgegengesetzt  gerichtet  ist  (Induktion  eines  ent- 
gegengesetzt gericliteten  Stromes  beim  Vergrössem  des  wechselseitigen  Induktions- 
koefQzienten,  z.  B.  durch  Nähern  der  aufeinander  wirkenden  Leiterkreise,  Ein- 
schieben von  Eisenkernen  u.  dgl.). 
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Versuch  104.  Der  vorige  Versuch  wird  bei  verschiedenen  Drehungs- 
geschwindigkeiten q,  vorgenommen;  die  Wirkung  ist  um  so  grösser,  je  schneller 
gedreht  wird  (je  grosser  die  primäre  Stromstärke  ist). 

Versuch  105.  Man  befestigt  mittels  der  Stäbe,  wie  es  p.  828  angegeben  ist, 
die  Gewichte  möglichst  weit  von  der  Achse  entfernt,  dreht  wieder  konstant  (q^  =  0) 
und  löst  die  Gewichte  aus:  der  Zeiger  Z^  bewegt  sich  ein  grosses  Stück  gleich- 
sinnig mit  der  Bewegung  im  ersten  Cykel.  T  und  M  haben  abgenommen,  einem 
negativen  Werte  von  dMldt  entspricht  in  der  That  eine  Ejraft  derselben  Richtung 
wie  beim  Abnehmen  von  q^  (Induktion  eines  gleichgerichteten  Stromes  beim  Ver- 
kleinem des  wechselseitigen  Induktionskoeffizienten,  z.  B.  durch  Entfernen  der  auf- 
einander wirkenden  Leiterkreise). 

Versuch  106.  Auch  dieser  Versuch  wird  zweckmässig  bei  verschiedenen 
Drehungsgeschwindigkeiten  q^  vorgenommen,  um  das  Wachsen  und  Abnehmen  der 
Wirkung  mit  q^  (mit  der  induzierenden  Stromstärke)  zu  zeigen. 

Femer  nimmt  man  die  Versuche  108 — 106  bei  Drehungen  in  beiderlei  Sinn 
vor,  um  die  Unabhängigkeit  von  der  Richtung  der  induzierenden  Bewegung  zu 
erläutern. 

Versuch  107.  Wiederholt  man  die  Versuche  100 — 103,  wenn  die  Gewichte 
(?i  und  O^  in  ihrer  der  Achse  A  fernsten  Stellung  sich  befinden,  so  ist  M  grösser 
als  vorhin.  Die  Wirkungen  sind  stärker  bei  gleichen  Änderungen  der  primären 
Winkelgeschwindigkeit  qi  ($,'  =  —  Md(\ildf)  bei  dem  grösseren  Trägheitsmoment 
des  Zwischenmechanismus  (grössere  E.M.K.  der  Induktion  je  grösser  der  wechsel- 
seitige Induktionakoeffizient  gemacht  wird,  z.  B.  durch  Nähern  der  Spiralen, 
grössere  Windungszahl,  Sammeln  der  Kraftlinien  durch  geeignet  angebrachte 
Eisenmassen). 

Man  ersieht  aus  diesen  Versuchen  unmittelbar,  wie  der  Induktionskoeffizient 
bei  elektrischen  Vorgängen  eine  analoge  Rolle  spielt,  wie  das  Trägheitsmoment  bei 
mechanischen  (daher  werden  rasch  verlaufende  elektrische  Bewegungen,  wie  man 
sie  u.  A.  zur  Erzeugung  ÜERTzscher  OscUlationen  braucht,  nur  erhalten,  wenn  man 
Schliessungskreise  von  kleinen  Selbstinduktionskoeffizienten  anwendet  etc.). 

275.  Induktionsgesetze  beliebig  vieler  Linearströme;  poiycyklisclie 

Bewegüngssysteme.  —  Die  vorigen  auf  zwei  induzierend  aufeinander 
wirkende  Stromkreise  bezüglichen  Betrachtungen  lassen  sich  leicht  fiir 
beliebig  viele  solche  Ströme  verallgemeinem,  wenn  wir  an  der  Vor- 
stellung festhalten,  dass  jeder  von  ihnen  cyklischer  Natur  ist  und  die 
Wechselwirkung  derselben  untereinander  durch  einen  polycyklischen, 
wenn  auch  wiederum  verborgenen*  Mechanismus  hindurch  stattfinden 
muss.  In  denselben  greift  jeder  Einzelcykel  in  gleicher  Weise  ein,  so 
dass  die  Geschwindigkeit  v^  einer  verborgenen  Masse  m.  nach  §  143 
durch  die  Grundgleichung 

V.  =  a.q^  +  b.q^  +  c.q^  + 6^) 

gegeben  ist    Die  in  dem  System  vorhandene  Energie  ist 
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Die  Grossen 

A  =*  S*"«  V>  ^t  =  S*"«*!*»  h  =  S^**^«*     ...     63) 

a.  s.  w.  stellen  die  Induktanzen  der  einzelnen  Strombahuen  für  sich 
dar;  die  die  Produkte  der  Faktoren  enthaltenden  Grössen 

u.  s.  w.  beziehen  sich  auf  die  Verknüpfungen  je  eines  der  Kreise  mit 
den  übrigen.  Dabei  ist  augenscheinlich  M^^  =  M^^,  M^^  =  M^^  u.  s.  w. 
Die  allgemeinen  Momente  sind 


I 


64) 


fi  = 


A  <ll  +  -^11  ^i  +  -^18  <l«  + 


Die  in  jedem  einzelnen  Stromkreise  induzierte  £Jtf.K.  ist 
^'  SS  _  ^     %  '  =  —  ^    98  '  =  —  — ?»- 


65) 


66) 


Dies  ist  das  allgemeine  F.  NEüMAinfsche  Gesetz   der  Induktion 
beliebig  vieler  linearer  Stromleiter. 


17.  Kapitel 

Beziehungen  der  Stromenergie  zur  Wärme. 

Die  wichtigste  Eügenschaft  aller  Energieformen  ist  ihre  gegen- 
seitige Umwandelbarkeit  ineinander. 

Wir  haben  die  Verwandlung  mechanischer  Arbeit  in  Stromenergie 
und  ihre  Rückverwandlung  in  Arbeit  besprochen.  Wir  würden  aber 
dsa  Stromphänomen  nur  unyollkommen  beschreiben,  wollten  wir  nicht 
auch  der  Energietransformation  in  Wärme  gedenken;  eine  solche  findet 
innerhalb  des  Stromträgers  fortwährend  statt.  Wir  erweitem  dabei 
gleichzeitig  unsere  Betrachtungen  auch  noch  nach  einer  anderen  Rich- 
tung. Bisher  bezogen  sich  alle  unsere  Untersuchungen  nur  auf  die 
Umgebung  des  Stromträgers,  auf  das  freie  elektromagnetische  Feld; 
was  an  und  im  sog.  Leiter  selbst  yorging,  haben  wir  ganz  unberück- 
sichtigt gelassen.  Denn  auch  die  Bezeichnungen  „Strom^^  ,,E.M.E.''  in 
dem  Leiter  oder  in  einem  seiner  Teile,  welche  wir  beibehielten,  um 
nicht  neue  Namen  einzuführen,  drückten  bei  uns  immer  nur  Beziehungen 
des  Trägers  ziun  Felde  aus.  Der  Ablauf  der  Erscheinungen  in  den 
Stromträgem  selbst,  dem  wir  uns  in  diesem  Kapitel  zuwenden  wollen, 
wird  durch  eine  Grösse  (Widerstand)  bedingt,  die,  wie  wir  zeigen  werden, 
geradezu  das  Maass  für  die  Umwandlung  elektromagnetischer  Feld- 
energie in  Wärme  bestimmt 

A)  Stromyerlauf  im  Oleiohttromkreiie. 

276.  Transformation  elektromagnetischer  Feidenergie  in  Wärme. 

—  Halten  wir  an  dem  Bilde  eines  cyklischen  Bewegungssystems  ftir 
ein  Magnetfeld  fest,  so  entsteht  die  Frage:  Erfolgen  alle  die  verbor- 
genen Einzelbewegungen,  aus  denen  der  Cykel  zusammengesetzt  ist, 
ganz  ohne  Reibung?  Findet  bei  dieser  Form  der  Bewegung  gar  kein 
Verlust  an  kinetischer  Energie  oder  wenigstens  eine  teilweise  Umwand- 
lung in  Wärme  statte  wie  wir  dies  bei  allen  sichtbaren  Bewegungen  in 
der  Natur  beobachten? 
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Im  freien  Felde  findet  anscheinend  kein  Verlust  statt,  -worauf  wir 
schon  hinwiesen  (§  124).  Dagegen  erwärmt  sich  bei  den  zweifach 
zusammenhängenden  Kraftfeldern  erfahrungsgemäss  der  Feldträger^  die 
Kraftachse.  Wärme  erscheint  in  den  meisten  Fällen  entweder  als 
Folge  von  chemischen  (z.  B.  Verbrennimgs-)Prozes8en  oder  sie  ent- 
stammt einer  gehemmten  Bewegung  und  ist  dann  als  Äquivalent  einer 
bestimmten  Menge  verloren  gegangener  kinetischer  Energie  anzusehen. 
Da  wir  an  unserem  metallischen  Stromträger  keine  chemischen  Ver- 
änderungen wahrnehmen,  so  liegt  die  Vermutung  am  nächsten,  dass 
im  vorliegenden  Falle  die  zweiterwähnte  Quelle  die  Ursache  der  Er- 
wärmung ist  und  die  Cykelbewegungen  zwar  nicht  im  freien  Felde,  wohl 
aber  am  und  im  Stromträger  selbst  eine  Art  Reibung  erfahren. 

Denken  wir  an  das  in  §  241  ausgeführte  Bild  der  elastisch  gekoppelten  Be- 
wegongselemente,  so  würden  wir  uns  vorstellen  können,  dass  die  bewegten  Teile, 
soweit  sie  im  Stromleiter  liegen,  eine  Bremsung  erfahren,  infolge  deren  die 
elastische  Schnur  mit  Beibung  von  ihnen  abgleitet,  wodurch  hier  ein  Teil  der 
Bewegungsenergie  des  Gesaratcykels  in  Wärme  verwandelt  wird.  In  diesem  Sinne 
spricht  Ol.  Lodoe  von  einem  slip  =  Gleitung  an  und  in  den  sog.  Lieitem,  bei 
denen  wir  diese  Energietransformation  bemerken,  und  einem  spin  =  freie  Drehung 
im  Felde;  durch  slip  und  spin  sind  die  beiden  Gebiete  mechanisch  voneinander 
unterschieden. 

Nicht  ohne  Absicht  wurde  oben  darauf  hingedeutet,  dass  wir  diese  Umwand- 
lung nur  bei  den  zweifach  zusammenhängenden  Kraftfeldern,  nicht  aber  bei  den 
einfach  zusammenhängenden  gewöhnlichen  Magnetfeldern  finden.  Zu  jenem  mehr 
geometrischen  Unterschiede  lernen  wir  hier  einen  tiefer  gehenden  physikalischen 
kennen;  inwieweit  beide  sich  gegenseitig  bedingen,  lässt  sich  vor  der  Hand  noch 
nicht  mit  Sicherheit  übersehen ;  jedenfalls  sind  es  die  einzigen  wesentlichen  Unter- 
schiede beider  Feldarten,  die  wir  zur  Zeit  kennen. 

Wir  können  uns  von  den  Folgeerscheinungen  dieser  Energietrans- 
formation das  folgende  mechanische  Bild  machen.  Wenn  die  Feld- 
bewegungen am  und  im  Stromträger  eine  Reibung  erfahren,  d.  h.  wenn 
die  Energie  der  innersten  den  Träger  unmittelbar  begleitenden  Kraft- 
röhren fortwährend  zum  Teil  oder  ganz  in  Wärmeenergie  transformiert 
wird,  verlieren  sie  mit  ihrem  Inhalte  an  kinetischer  Energie  die 
Fähigkeit,  Querdrucke  auszuüben  und  dem  Drucke  der  umgebenden 
Bohren  zu  widerstehen;  denn  nach  §  125  sind  diese  quer  zu  den 
Kraftlinien  auftretenden  Drucke  eine  Folge  der  Drehbewegungen  im 
Felde.  Die  femer  liegenden  Kraftlinienringe  ziehen  sich  also  zusammen 
und  rücken  näher  an  den  Stromträger  heran;  schliesslich  verschwinden 
sie  ganz  im  Inneren  der  Kraftachse.  Damit  findet  auch  ein  fortwäh- 
rendes Heranwandem  und  Nachdrängen  der  in  ihnen  enthaltenen  Feld- 
energie statt,  welche  am  und  im  Leiter  in  Wärme  verwandelt  wird. 

Wir  schliessen  prinzipiell  in  diesem  Buche  Vorgänge  aus,  bei  denen  Strom- 
arbeit ausser  zu  Erwärmungen  noch  zu  anderen  als  mechanischen  Leistungen,  s.  B. 
chemischen,  aufgewendet  wird  und  denken  uns  daher  die  Strombahnen  immer  aus 
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Medien  zusammengesetzt,  welche  dadurch,  dass  sie  zu  Trägem  des  Stromphänomens 
gemacht  werden,  keinerlei  chemische  Veränderungen  erfahren,  aus  sog.  Leitern 
I.  Klasse,  also  vornehmlich  aus  Metallen.  Dann  haben  wir  hier  einen  von  den  in 
der  Natur  überaus  häufigen  Fällen  der  Umwandlung  der  Energie  „geordneter  Be- 
wegung" (der  Cykelbewegung)  in  Wärmebewegung  (Energie  „ungeordneter"  Be- 
wegung) vor  uns.  Der  Draht  ist  das  Führende  für  diesen  Transformationsprozess. 
Man  hat  Grund,  die  Wärme  im  Vergleich  mit  anderen  als  eine  minderwertige 
Energieform  (beschränkte  Verwandelbarkeit)  anzusehen  und  kann  daher  auch  sagen : 
Am  Stromleiter  tritt  fortwährend  eine  „Degradierung",  eine  „Verwüstung  von  Feld- 
energie" ein. 

Was  einem  Körper  im  wesentlichen  die  Eigenschaft  eines  Leiters  giebt,  ist 
die  Fähigkeit,  Energie  des  elektromagnetischen  Feldes  in  die  minderwertige  Form 
der  Wärme  herabzutransformieren,  wodurch  das  Nachdrängen  neuer  Energiequanta 
bedingt  ist,  so  dass  ein  fortwährendes  Heran-„Leiten  von  Energie"  veranlasst 
wird.  Nach  dieser  Auffassung  ist  bei  einem  Kabel  die  „isolierende"  Guttapercha- 
hülle das  „Leitende" ;  die  Kupferseele  besorgt  durch  fortwährendes  Heruntertrans- 
formieren nur  die  Führung  der  Energie,  sie  hält  dieselbe  zusammen,  ja  leitet 
durch  die  genannte  Transformation  überhaupt  erst  die  Energiewanderung,  d.  h.  die 
Strombildung  ein. 

277.  Da8  Joule8Che  Gesetz.  —  Das  Cykelbüd  der  Felderschei- 
nungen giebt  uns  eine  allgemeine  Vorstellung  von  dem  ümwandlungs- 
prozesse  elektrischer  Energie  in  Wärme,  welche  bei  dem  Stromphänomen 
als  Begleiterscheinung  auftritt,  wie  wir  im  vorigen  Paragraphen  aus- 
führten. Wir  wollen  nun  zeigen,  dass  auch  das  quantitative  Gesetz 
dieser  Umwandlung  sein  Analogen  bei  diesen  Bewegungssystemen  findet. 

Wirken  in  einem  Cykel  Reibungskräfte,  so  fällt  diesen  fortwährend 
ein  Teil  der  in  ihm  aufgespeicherten  Energie  zum  Opfer.  Dieselbe  ist 
nach  §  138  proportional  dem  Quadrate  der  cyklischen  Geschwindigkeit  q^; 
tritt  keine  Veränderung  in  der  Konfiguration  der  einzelnen  Bestand- 
teile des  Cykels  ein  (Trägheitsmoment  T,  Formel  20)  konstant),  so 
muss  auch  der  in  Wärme  verwandelte  Energiebetrag  als  ein  Teil  der 
kinetischen  Energie  2  dieser  Grösse  q^  proportional  sein.  Setzen  wir 
den  Proportionalitätsfaktor,  den  sog.  Reibungskoeffizienten  gleich  li^ 
so  ist  die  in  der  Zeit  cf^  als  Wärme  verloren  gegangene  Energie  des 
Systems 

--dW^R(\^dt 67) 

Die  durch  Reibung  in  Wärme  umgewandelte  Energie- 
menge ist  proportional  dem  Reibungskoeffizienten  7?,  dem 
Quadrate  der  cyklischen  Geschwindigkeit  q^  und  der  Zeit  dt 
Man  kann  den  Koeffizienten  passend  auch  den  „ümwandlungskoeffi- 
zienten"  cyklischer  Energie  in  Wärme  nennen. 

Man  braucht  diese  Formel  67)  nur  ins  Elektrisch-Magnetische  zu 
übersetzen,  um  sogleich  das  wichtige  Verwandlungsgesetz  auch  für 
dieses  Erscheinungsgebiet  zu  erhalten. 
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Nach  der  Zusammenstellung  der  einander  entsprechenden  Grössen 
in  §  267  ist  q  =  t;  man  erhält  so  für  den  galvanischen  Strom: 

•^dW^wi^.dt 68) 

Die  in  der  Zeit  dt  in  Wärme  verwandelte  Feldenergie 
ist  dem  Quadrate  der  Feldcharakteristik  t,  der  Zeit  dt  und 
einem  Verwandlungskoeffizienten  w  proportional  (Gesetz  von 
Joule). 

278.  Begriir  des  Spannungsabfalles.  —  Wenn  infolge  der  fort- 
währenden Transformation  in  Wärme  Erafilinienringe  sich  um  den 
Stromträger  herum  zusammenziehen  und  in  diesen  einwandern^  wie 
dies  in  §  276  näher  beschrieben  wurde,  so  haben  vrir  auch  hier  ein 
fortwährendes  Schneiden  von  Kraftlinien  mit  dem  Leiter.  Dieses  ist 
aber  offenbar  insofern  von  dem  in  dem  13.  und  14.  Kapitel  besprochenen 
Schneiden  verschieden,  als  hier  elektrische  Energie  und  damit  E.M.K. 
oder  Spannung  nicht  erhalten,  sondern  verloren  wird.  Mit  Rücksicht 
auf  dieses  Krs^linienschneiden  spricht  man  auch  hier  von  einer  E.M.K. 
oder  einer  Spannung,  aber  nicht  von  einer  erzeugten  wie  bei  den  Induk- 
tionserscheinungen, sondern  von  einer  verbrauchten,  von  einem  „Span- 
nungsverluste" oder  einem  „Spannungsabfalle". 

Wie  früher  bezeichnen  wir  auch  jetzt  die  zwischen  zwei  Punkten 
eines  Stromträgers  durch  Schneiden  von  Kraftlinien  hervorgerufene 
Spannungsdifferenz  für  ein  einfaches  Gleitstück  mit  z  (§  227),  fiir  ein 
beliebiges  Stück  eines  Trägers  mit  e  (§  265),  nur  mit  dem  Unterschiede, 
dass  wir  diese  Symbole  hier  mit  dem  umgekehrten  Vorzeichen  ver- 
wenden. 

279.  Andere  Form  dee  Jouleechen  Gesetzes.  —  Wird  die  in 

einem  Monocykel  vorhandene  Energie  zur  Überwindung  eines  Reibungs- 
widerstandes verwendet,  so  hat  die  innere  an  der  cykhschen  Koor- 
dinate angreifende  Systemkraft  ?P'  =  —  ^  (vergl.  §  267)  eine  Arbeit 
gegen  die  Reibungskräfte  zu  leisten,  welche  in  Wärme  übergeht.  Bei 
einer  cyklischen  Geschwindigkeit  q  ist  diese  in  der  Zeit  dt  nach 
Formel  25)  gleich 

-.<f»^=  «sßq.rf^ 69) 

zu  setzen.  Betrachten  wir  das  elektrische  Analogen:  Die  elektrische 
Energie,  welche  beim  Schneiden  von  Kraftlinien  gewonnen  wird,  ist 
nach  §  231,  Formel  38)  beim  Gleitstück 

dA  =  z  i-  dt, 

für  ein  beliebiges  Leiterstück 

d  A  =  ei'  dt. 
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Besteht  bei  einer  bestimmten  Stromstärke  i  zwischen  zwei  Punkten 
des  Trägers  die  in  dem  im  vorigen  Paragraphen  bezeichneten  Sinne 
verstandene  Spannnngsdifferenz  — e,  so  wird  zwischen  diesen  Punkten 
bei  der  Transformation  in  Wärme  nicht  Stromarbeit  dÄ  geliefert,  son- 
dern verbraucht.  Diese  verbrauchte  elektrische  Arbeit  können  wir 
durch  --  dÄ  bezeichnen.  Da  sie  nur  durch  die  beiden  Faktoren  e 
und  i  bei  gegebener  Zeit  dt  bestimmt  ist,  haben  wir  zu  setzen 

—  dÄ  =  —  eidt 70  a) 

Diese  Stromenergie  verschwindet;  ihr  entspricht  eine  gewisse 
Wärmemenge  --  dW.    Da  nichts  verloren  geht,  ist 

—  d  ir  =  —  ei- dt 
oder 

d^r=ei'di 70  b) 

Die  in  einem  Abschnitt  einer  Kraftachse  (§  146),  an  dessen 
Enden  die  Spannungsdifferenz  e  herrscht,  bei  einer  Strom- 
stärke i  in  der  Zeit  dt  in  Wärme  verwandelte  Stromarbeit 
ist  dem  Produkte  der  drei  genannten  Grössen  gleich. 

280.  Da8  Ohmsche  Gesetz.  —  Da  einerseits  nach  67)  —  d  ^V 
=  liq^dt,  andererseits  nach  69)  — rf^=— ?ßqrf^  ist,  so  muss 

-^  =  Äq     oder 


q  = 


R 


71) 


s^in.     Auf   dem    entsprechenden    elektrischen   Gebiete    ist    nach   68) 
—  ^r=u7i»-r/^,  nach  70b)  --dW=  ^ei-dt,  also 

—  e  =  wi    oder 

.        -« 72) 

l  =    

W  } 

Der    Spannungsabfall    längs    eines    beliebigen  Stückes 

einer  Strombahn  ist  proportional   der   Stärke  i  des  von  der 

Bahn,   getragenen    galvanischen    Stromphänomens.  Dies    ist 
das  Gesetz  von  Ohm. 

Alle  AnwenduDgen  sowie  sorgsamste  direkte  PrüfÜDgen,  namentlich  von 
FxcBMEB  und  Kohlrausch  haben  gezeigt,  dass  dieses  Gesetz  wirklich  völlig  genau 
ztttrifit.  Da  es  hier  als  notwendige  Folge  der  Cykeltheorie  des  galvanischen 
Stromes  erscheint,  so  dürfen  wir  alle  die  zn  seiner  Begründung  angestellten 
Messungen  als  experimentelle  Bestfttigungen  derselben  ansehen. 

281.    Energetische  Bedeutung  des  Ohmschen  Gesetzes.  —  Die 

Spannungsdifferenz  ~  «  an  zwei  Punkten  einer  Leitung  ist  nach  §  234 
als   eine  Differenz   der  Intensitätsgrösse  der  Stromenergie  anzusehen. 
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Der  Prozess  der  Verwüstung  von  elektromagnetischer  Feldenergie  §  276, 
welche  sich  an  und  in  dem  zwischenliegenden  Stück  der  Bahn  vollzieht, 
erhält  diese  Differenz  des  Intensitätsfaktors  aufrecht  Wir  haben  hier 
einen  von  den  namentlich  bei  stationären  Zuständen  vielfach  anzu- 
treffenden Fällen  vor  uns,  in  denen  Energieverwüstungen  Intensitäts- 
differenzen einer  Energieform  kompensieren  (Ostwald), 

So  kann  die  Reibung  Gewichtsdifferenzen  aufrecht  erhalten.  Fliesst  eine 
Flüssigkeit  aus  einem  Druckreservoir  durch  ein  langes  enges  horizontales  Rohr  aus, 
so  nimmt  der  Druck  vom  Reservoir  bis  zur  Ausflussstelle  hin  stetig  ab,  die  Reihung 
der  bewegten  Flüssigkeit  im  Rohre  hält  einer  gewissen  Druckdifferenz  an  zwei 
verschiedenen  Punkten  der  Leitung  das  Gleichgewicht. 

Versuch  108.  An  dem  Strommodelle,  Fig.  67  §  171,  bremst  man  die  unterste, 
dem  StromtrSger  S  zunächst  liegende  Rollenreihe  r^ ,  indem  man  etwa  einen  zu- 
sammengebogenen Gummischlauch  zwischen  S  und  Ti  klemmt  Dreht  man  an  der 
Kurbel  IT,  so  weisen  alle  koppelnden  Elemente,  die  Gummifäden  in  der  Umgebung 
von  S  eine  Spannung  auf,  die  dauernd  erhalten  bleibt,  so  lange  der  Monocykel 
überhaupt  spielt.  £iner  bestimmten  Drehgeschwindigkeit  q{i)  entspricht  eine  be- 
stimmte Spannung  —  $,  welche  den  Spannungsabfall  — e  (vergl.  Formel  71)  und 
72)  sowie  §  241)  längs  der  Strombahn  S  darstellt  Durch  die  Reibung  an  S  (slip 
§  276)  wird  Energie  der  Drehbewegung  im  Felde  (spin)  fortwährend  in  Wärme 
verwandelt;  die  Reibung  erhält  gleichzeitig  die  Intensitätsdifferenz  der  Spannkräfte 
in  den  Fäden  aufrecht  So  kann  man  durch  das  Modell  auch  die  Gesetze  von 
JoüLE  und   Ohm  wenigstens  in  ihren  qualitativen  Beziehungen  veranschaulichen. 

282.  Der  Verwandlungskoeffizient  elektromagnetischer  Feldenergie. 

—  Der  Um  Wandlungskoeffizient  w  der  Gleichungen  68)  und  72)  spielt 
eine  grosse  Bolle  und  beansprucht  einen  besonderen  Namen,  etwa 
„Transferrenz"  eines  Leitersttickes  oder  einer  Strombahn.  Wir  wagen 
wiederum  aus  rein  didaktischen  Gründen,  um  dem  Anfänger  die  Orien- 
tierung in  der  vorhandenen  Litteratur  nicht  zu  erschweren,  nicht  diese 
von  englischen  Autoren  vorgeschlagene,  an  sich  recht  passende  Bezeich- 
nung einzuführen.  Da  wir  uns  doch  schon  entschlossen  haben,  die 
Ausdrücke  Strom,  Stromstärke,  Leiter,  Spannung  und  Spannungsabfall 
in  unser  Begriffssystem  aufzunehmen,  so  wollen  wir  auch  hier  den  her- 
gebrachten Namen  „Widerstand"  oder  „Resistanz^'  für  to  und  „Leit- 
fäMgkeit"  für  seinen  reciproken  Wert 

A=l/tt? 73) 

beibehalten,  ohne  mit  diesen  bildlichen  Bezeichnungsweisen  irgend  etwas 
mehr  über  das  Phänomen   aussagen  zu  wollen,  als  wir  gethan  haben. 

Wir  können  die  Beibehaltung  dieser  Bezeichnung  um  so  eher  verantworten, 
als  sich  bei  diesem  Begriffe  ja  thatsächlich  die  älteren  und  neueren  Anschauungen 
einander  wieder  nShem,  da  auch  die  letzteren  einen  gewissen  Reibungswiderstand 
annehmen.  Nur  ist  die  Art  dieses  Widerstandes  hier  eine  ganz  andere,  da  die 
Natur  der  vorausgesetzten  Bewegung  völlig  von  der  einer  Strömung  abweicht. 

In  den  älteren  Theorien  war  der  elektrische  Strom  eine  Erscheinung,  welche 
sich  wesentlich  im  Inneren  des  Leiters  abspielte;  man  dachte  sich  ein  Fluidum  in 
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ihm  wirklich  fliessend  luid  die  Bezeichnungen  Widerstand  und  Leitfähigkeit  hatten 
eine  analoge  Bedeutung  wie  in  der  Hydromechanik. 

Die  neueren  Anschauungen  verlegen  den  Prozess  mehr  und  mehr  in  den 
Aussenraum  des  Leiters;  das  Wandernde  und  Fliessende  ist  die  Energie,  welche 
von  elektromotorisch  wirksamen  Stellen  ausgehend,  von  aussen  her  an  den  Leiter 
herantritt,  um  dort  in  Wärme  verwandelt  zu  werden. 

Legt  man  die  hier  vertretenen  Anschauungen  zu  Grunde,  so  erhalten  nament- 
lich die  Begriffe  der  „Leitfähigkeit^^  und  des  „Widerstandes"  eine  andere,  unter 
Umständen  sogar  die  entgegengesetzte  Bedeutung.  Schon  früher  wurde  von  Poyn- 
TisQ  gezeigt,  dass  dies  eine  notwendige  Folge  der  MAxwsixschen  Theorie  ist. 

Je  besser  ein  Draht  leitet  (im  alten  Sinne),  um  so  weniger  Energie  fliesst 
gegen  seine  Längeneinheit  in  der  Sekunde  heran.  Denken  wir  uns  z.  B.  einen  Eisen- 
draht und  einen  Kupferdraht  von  völlig  gleichen  Dimensionen,  wo  w  für  Kupfer 
achtmal  kleiner,  X  achtmal  grosser  als  für  Eisen  ist,  von  je  einem  Strome  von  der- 
selben Intensität  durchflössen.  Dass  der  Kupferdraht  achtmal  besser  leitet,  kann  man 
auch  so  ausdrücken:  Auf  derselben  Länge,  z.  B.  der  Längeneinheit,  ist  bei  ihm  der 
Spannungsabfall  bei  derselben  Stromstärke  achtmal  kleiner  als  bei  dem  Eisendraht. 
Durch  das  Produkt  dieses  Abfalles  in  die  Stromstärke  ist  aber  nach  §  279  die  pro 
Längeneinheit  in  der  Sekunde  in  Wärme  umgewandelte  Energie  bestimmt.  Wird  bei 
dem  Kupferdrahte  achtmal  weniger  Feldeneigie  verwandelt,  so  braucht  auch  nur  der 
achte  Teil  in  jeder  Zeiteinheit  zum  Ersätze  herangeleitet  zu  werden;  beziehen  wir 
also  den  Begriff  der  Leitfähigkeit  auf  die  Energie,  das  Einzige,  was  nach  unserer 
Auffassung  wirklich  strömt,  so  müssen  wir  sagen,  das  Kupfer  leitet  achtmal 
schlechter  als  das  Eisen.  ^)  Das  Einwandern  von  Energie  in  den  Draht  lässt  also 
in  dem  Maasse  nach,  je  grösser  die  „Leitfähigkeit"  des  Materiales  wird.  Da  man 
bei  der  elektrischen  Energieübertragung  dieses  Einwandern  nicht  beabsichtigt,  das- 
selbe aber  auch  nicht  umgehen  kann,  wenn  überhaupt  eine  Fortführung  der  Feld- 
energie möglich  werden  soll,  so  wählt  man  am  besten  „gute  Leiter"  im  alten  Sinne, 
und  wird  sogar  diese  Bezeichnung  beibehalten  mit  Bücksicht  auf  den  praktischen 
Zweck,  wiewohl  man  sie  eigentlich  „schlechte  Leiter"  nennen  müsste. 

Die  Ausführungen  in  §  276  Hessen  die  Fähigkeit  der  Metalle,  die  Energie 
heranzuleiten,  mit  den  Bewegungen  ihrer  Moleküle  gegeneinander  in  Zusammenhang 
erscheinen;  ist  dies  wirklich  der  Fall,  so  muss  diese  Fähigkeit  in  dem  Maasse  er- 
loschen, als  wir  (durch  Abkühlung)  die  molekularen  Bewegungen  einschränken 
und  dadurch  verhindern,  dass  die  von  den  an  der  Oberfläche  liegenden  Teilen  auf- 
genommene Energie  an  die  tiefer  liegenden  weitergegeben  und  in  Wärme  ver- 
wandelt wird.  Dass  dies  der  Fall  ist,  beweisen  viele  Versuche,  z.  B.  neuere  von 
Caillbtet  und  Boütt,  Wsoblewski  und  Dewar,  welche  zeigen,  dass  bei  Temperatur- 
emiedrigungen  die  Leitfähigkeit  (im  Sinne  der  älteren  Theorien)  fortwährend  zu- 
nimmt, so  dass  man  durch  starke  Abkühlung  einen  Leiter  vom  Leitvermögen  oo 
würde  herstellen  können.  Mit  abnehmender  Temperatur  lässt  also  nach  dem 
Vorigen  das  Zuströmen  von  Energie  nach,  die  „Leitfähigkeit"  (im  neueren  Sinne) 
wird  geringer,  dieselbe  scheint  also  in  der  That  in  engstem  Zusammenhange  mit 
den  molekularen  Bewegungen  der  Leiter  selbst  zu  stehen. 

Dass  die  Wärmebewegungen  der  Leiter  in  engster  Beziehung  zu  ihrer  elek- 
trischen Leitfähigkeit  stehen,  deutet  femer  die  Thatsache  an,  dass  nach  Abzug  der 
sekundären,  störenden  Einflüsse  der  Widerstand  w  der  Metalle  nahe  der  absoluten 
Temperatur  proportional  ist  (Claüsiüs).    Diese  scheint  aber  nicht  nur  für  Gase, 


^)  Bezüglich  ähnlicher  scheinbarer  Paradoxa,  die  aber  nur  dadurch  zu  stände 
kommen,  „dass  man  die  Angabe  dessen,  was  geleitet  wird,  unterschlägt^',  vergl. 
H.  Hertz,  Wied.  Ann.  37.  p.  408.  1889;  Untersuchungen  p.  183.  1892. 
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sondern  für  alle  Körper  proportional  der  kinetischen  Energie  der  Molekular^ 
bewegungen  zu  sein,  also  ist  w  auch  dieser  proportional. 

Femer  mag  auf  den  Parallelismus  zwischen  elektrischem  und  thermischem 
Leitvermögen  hingewiesen  werden.  Die  die  Wärme  am  besten  leitenden  Substanzen 
Silber,  Kupfer  u.  s.w.  sind  zugleich  diejenigen,  für  welche  l  die  grössten,  w  die 
kleinsten  Werte  besitzt. 

283.  Dimension   des  Verwandlung8-(Wider8tand8-)KoefAzienten. 

—  Aus  Formel  68)  folgt  für  den  Koeffizienten  w,  welcher  ein  Maass 
für  die  an  und  in  der  Strombahn  stattfindende  Transformation  der 
Feldenergie  in  Wärme  giebt, 

wobei  —  ^  /A^  eine  in  Energiemaass  gemessene  Wärmemenge  ist. 
Daher  ist 

j.  cmgrsek-2.cm  i     <, 

dim  w  =  — ^ — r—ö — r  =  cm8ek~\ 
cmgr8ek--^*8ek 

Dieser  Koeffizient  hat  also  die  Dimension  einer  Geschwindigkeit  §  59. 

Ziehen  wir  das  OnMSche  Gesetz,  E'ormel  72)  heran,  so  erhalten 

wir  M?  =  —  €/t,  daher 

,.  cmVf  ffrVtsek-2 

dim  w  =s  — 7-  ^-.-, — i — r  =  cmsek""^, 

cmVtgr /tsek-i  ' 

also  wiederum  die  Dimension  einer  Geschwindigkeit 
Die  Dimension  der  Leitfähigkeit  ist  daher  nach  73) 

^ «      n         seK 

dim  A  = 

cm 

die  einer  reciproken  Geschwindigkeit. 

284.  Praictische  Einheit  des  Verwandlung8-(Wider8tand8-)Koeffi- 

zienten:  das  Ohm.  —  Wir  hatten  schon  bei  der  Induktanz  10^  Längen- 
einheiten des  cm  gr  Sek -Systems  zu  der  höheren  Einheit  des  Erd- 
quadranten zusammengefasst  Der  Koeffizient  w  der  Ekiergieum Wandlung 
stellt  sich  nach  §  283  als  Geschwindigkeitsgrösse  dar.  Die  absolute 
Einheit  w  =  l  cmsek-^  ist  sehr  klein;  die  in  der  Praxis  vorkommenden 
Umwandlungen  erfordern  zu  ihrer  quantitativen  Angabe  gewöhnlich  das 
Milliardenfache  dieser  Einheit.  Man  hat  daher  die  in  einer  Sekunde 
zurückgelegt  gedachte  Wegstrecke  von  1  Erdquadranten  als  höhere 
praktische  Einheit  eingeführt  und  sie  nach  dem  lange  unbeachtet  ge- 
bliebenen Forscher,  der  zuerst  die  einfache  Beziehung  zwischen 
Stromstärke,  E.M.K.  und  Verwandlungskoeffizienten  entdeckte,  „Ohm^^ 
benannt. 

1  Ohm  =  lO^cmsek-^  =  1  Erdquadrant  pro  Sekunde. 

Ein  Stück  einer  Leiterbahn  hat  nach  Formel  72)  den  Widerstand 
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Yon  1  Ohm,   wenn   sich  an  seinen  Enden  hei  1  Ampere  Stromstärke 
die  SpannungsdiflFerenz  von  1  Volt  dauernd  erhält 

Diese  Einheit  ist  schwer  reproduzierbar  und  daher  auch  eine  mit  ihr  aus- 
geführte Messung  schwierig  zu  kontrollieren.  Man  hat  daher  nach  einem  Abbild 
in  greifbarer  Grestalt  gesucht  und  durch  mühevolle  Messungsreihen  (Ohmbestim- 
mungen) gefunden,  dass  1  Ohm  gerade  diejenige  Grösse  des  Koeffizienten  w  dar- 
stellt, bei  der  ein  Spannungsabfall  von  1  Volt  längs  eines  Quecksilberfadens  von 
1  qmm  Querschnitt  und  106,8  cm  Länge  bei  0^  Celsius  Temperatur  erreicht  wird, 
wenn  man  ihn  in  einen  Stromkreis  von  1  Ampöre  Stromstärke  einfügt  Man  be- 
zeichnet die  Ohmeinheit  durch  i^. 

285.  Wideretandsverglelchungen.  —  Von  dem  praktischen  ,,Ohm'S 

Bruchteilen  und  ganzzahligen  Vielfachen  desselben  stellt  man  Kopien 
(meist  aus  den  Legierungen  Manganin  oder  Eonstantan)  her,  welche  in 
einem  sog.  Widerstandssatz  oder  -kästen  vereinigt,  geaicht  (in  Deutsch- 
land in  der  Physikalisch-Technischen  Beichsanstalt)  und  in  den  Handel 
gebracht  werden,  ebenso  wie  die  Gewichte  von  Bruchteilen  und  Viel- 
fachen der  Masseneinheit  gr.  Die  Bestimmung  eines  Widerstandes 
nach  dem  Grundmaasse  läuft  daher  auf  eine  Vergleichung  desselben 
mit  einer  bestimmten  Anzahl  von  Einheitswiderständen  hinaus,  geradeso 
wie  die  Massenbestimmung  auf  einer  Vergleichung  mit  den  geaichten 
Grundmaassen,  den  Gewichten,  an  der  Wage  beruht.  Hier  wie  dort 
kann  man  die  Vergleichung  in  verschiedener  Weise  bewerkstelligen; 
wir  besprechen  nur  die  einfachsten  und  wichtigsten  Methoden. 

a)  Vergleichung  durch  Substitution  (Tariermethode).  Eine 
unveränderliche  Stromquelle^  der  zu  messende  Widerstand  w  und  ein 
strommessendes  Instrument  werden  zu  einem  SchUessungskreise  vereinigt 
und  die  Stromstärke  Bei  gegebener  E.M.E.  der  Quelle  bestimmt  Dann 
nimmt  man  w  aus  dem  Kreise  heraus  und  substituiert  an  seine  Stelle 
so  viel  Einheitswiderstände,  bis  bei  derselben  E.M.K.  wieder  dieselbe 
Stromstärke  wie  vorher  erzielt  wird  (eventuell  interpoliert  man  aus  dem 
zu  kleinen  und  zu  grossen  Ausschlage  am  Amperemeter,  wenn  nur  ein 
zu  grosser  und  zu  kleiner  Vergleichswiderstand  zur  Verfügung  steht, 
auf  den  wahren  Wert  des  zwischen  zu  schaltenden  Bruchteiles).  Nach 
dem  OHMSchen  Gesetze  72)  muss  dann  w  gleich  der  Anzahl  Ohm  sein, 
welche  man  im  zweiten  Falle  eingeschaltet  hat 

b)  Direkte  Vergleichung  (der  direkten  Wägung  an  der  zwei- 
armigen Wage  entsprechend).  Man  verzweigt  eine  von  einer  Polklemme 
einer  Stromquelle  ft  Fig.  123,  kommende  Leitung  (Punkt  I),  vereinigt 
sie  dann  wieder  (Punkt  11)  und  führt  sie  zur  Stromquelle  zurück.  Um 
beide  Zweige  herum  bilden  sich  dann  Stromkraftlinien  aus;  der  Teil- 
strom in  der  oberen  Zweigleitung  habe  die  Stärke  i  oben  (*o)>  ^^^ 
in   der  unteren  die  Stärke  i  onten  (»J.     Zwischen   den  beiden  Punkten 
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I  und  II  des  Schliessungskreises  wird  ein  bestimmter  Abfall  der  E.M.K. 
stattfinden;  in  I  sei  die  E.M.K.  «/,  in  II  gleich  ^/j,  so  dass  «/>  eu  und 
^i  —  ^u  der  auf  die  Strecke  von  I  nach  //  kommende  Spannungsabfall 
ist.  Wenn  wir  beide  Zweige  metallisch  durch  eine  mit  einem  strom- 
anzeigenden Instinimente  versehene 
Zwischenleitung  überbrücken  (Whkat- 
STONESche  Brücke),  so  wii'd  dann,  aber 
auch  nur  dann  kein  Spannungsaus- 
gleich durch  diese  überbrückung  statt- 
finden (Galvanometer  in  Buhe),  wenn 
diese  zwei  Stellen  verbindet,  in  denen 
dieselbe  E.M.K.  herrscht.  Die  in 
Fig.  123  durch  /  und  e  bezeichneten 
Punkte  seien  solche  Stellen,  an  denen 
oben  und  unten  die  Spannung  gleich ' . 
sei,  ^/  >  6f^  >  eii^  Dann  haben  wir  vier  gesonderte  Zweige,  in  denen 
die  Widerstandsgrössen  die  beigeschriebenen  Werte  haben  mögen.  Nach 
dem  OHMschen  Gesetze  muss  für  diese  sein: 


Fig.  123. 


^1  —  ^1  =  ^\  h 

«i  -  «//  =  Wg  «„ 

D.  h.  es  ist 

«t  -  «f //  =  w«  «„ 

«^1  «o 

= 

'"a 

K 

oder  nach  Division: 

"■■^ 

w^ 

;'« 

w,  Iw^ 

w. 

Ito. 

74a) 

Die  genannte  Brückenlage  ist  also  durch  diese  Proportion  gekenn- 
zeichnet. Lässt  man  den  ganzen  unteren  Zweig  aus  einem  überall 
gleich  beschafienen  Drahte  bestehen,  so  verteilt  sich  der  gesamte 
Spannungsabfall  ej  —  e^  gleichmässig  über  die  ganze  Länge  desselben. 
Dann  verhalten  sich  die  Spannungsabfälle  auf  den  Teilstrecken  ej  —  e^^ 
und  <?^  —  eil  wie  die  Längen  /'  und  /"  derselben  und  bei  Stromlosigkeit 
der  Brücke  und  infolgedessen  gleichem  i  in  beiden  Strecken,  auch  die 
Widerstände  w^  und  w^  wie  die  Längen.  Ist  also  w  =  w?j  der  zu  be- 
stimmende Widerstand,  lo^  eine  geeignete  Anzahl  von  Vergleichswider- 
ständen ß,  so  braucht  man  nur  den  oberen  Brückenpunkt  zwischen  beiden 
festzulegen  und  den  unteren  auf  dem  Drahte  so  lange  zu  verschieben 
(Gleitkontakt),  bis  ein  in  die  Brücke  eingeschaltetes  Galvanometer  weder 
nach  rechts  noch  nach  links  ausschlägt  (Nullmethode).     Dann  ist 
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286.   Beziehungen  des  Widerstandes  zu  der  Natur  der  Leiterbahn. 

—  Nach  unseren  bisherigen  Betrachtungen  müssen  wir  erwarten,  dass 
der  Widerstandskoeffizient  w  eines  Stückes  einer  Strombahn  sowohl  von 
der  Grösse  wie  von  der  Natur  des  Materiales  desselben  abhängig  ist 
Zunächst  lässt  sich  ohne  weiteres  schliessen,  dass  der  Spannungsabfall 
und  damit  w  bei  gegebener  Stromstärke  um  so  grösser  sein  wird,  je 
länger  das  betrachtete  Stück  ist;  denn  in  einem  /mal  so  langen 
Achsenabschnitt  wird  die  Energietransformation  unter  sonst  gleich 
bleibenden  Umständen  /  mal  so  gross  sein,  wie  in  einem  Stück  von  der 
Länge  von  1  cm;  «?  ist  also,  so  vermuten  wir,  der  Länge  direkt  pro- 
portional. Da  wir  femer  die  durch  w  bestimmte  Wärmeentwickelung 
auf  eine  Art  Reibungsprozess  zurückgeführt  haben,  an  dem  sich  das 
ganze  Innere  beteiligt,  so  wird  w  um  so  kleiner,  die  Eeibung  um  so 
geringer  sein,  auf  je  mehr  Einzelteile  sich  die  Ursachen  der  Energie- 
transformation (der  „slip'*  vergl.  §  276)  verteilen  kann,  je  grösser  also 
der  Querschnitt  ist;  w  ist  der  Grösse  des  Querschrfitts  umgekehrt  pro- 
portional, die  besondere  Form  desselben  spielt  keine  Rolle.  Endlich 
bedingt  die  spezifische  Natur  der  Substanz  bei  gleichen  geometrischen 
Abmessungen  noch  Verschiedenheiten  des  w\  gute  Wärmeleiter  haben 
kleines,  schlechte  Wärmeleiter  grosses  w  §  282.  Wir  können  daher 
zunächst  vermutungsweise  setzen: 

»  =  80^ 75) 

WO   80    eine   für   die  einzelnen  Substanzen  spezifische  Konstante,   der 

„spezifische    Widerstand"   ist     Die  Erfahrung  bestätigt  das  eben 

Gesagte  vollkommen. 

Der  spezifische  Widerstand  ist,  wie  aus  der  Formel  hervorgeht,  der  Wider- 
stand tTi  eines  Würfels  der  betreffenden  Substanz  von  1  cm  Kantenlänge,  welcher 
mit  zwei  einander  gegenüberliegenden  Seiten  in  eine  Strombahn  eingeschaltet  ist; 

denn  es  ist  w,  =  s^^— -  •    Seine  Dimension  ist  cmsek-i  x  cm,  sein  Ziffemwert  be- 

triigt  rund  für 


Ag 

Cu 

Au           AI           Zn           Pt 

Fe 

1500 

1600 

2000        2900         6600        8900 

9600 

Ni 

Sn 

Pb              Sb             Hg 

Bi 

12  400 

18100 

19  500         35  200         94  840 

180  000 

T^Altföl 

licrlrpif.    2 

—           Tiftnnf.  TYinn  rlift    .snftzifis 

ip.bp.  Tifti 

;°~  «0  ""  7      7^ 

des  Materiales;  sie  hat  die  Dimension  cm-^sek  und  misst  die  Leit- 
fähigkeit eines  Würfels  von  1  cm*  der  Substanz,  wenn  die  Stromrichtung 
einer  Kantenrichtung  parallel  verläuft. 

Ebbrt,  Kraftfelder.  22 
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287.  Das  thermische  Äquivalent  der  Stromarbeit.  —  Der  Strom- 
effekt ist  durch  Watts  oder  Voltamperes  bestimmt  §  231;  wird  Strom- 
arbeit zur  Wärmeentwickelung  in  der  Leitungsbahn  yerbraucht,  so  muss 
daher  für  jedes  Watt  ein  bestimmter  Wärmeeffekt  erscheinen.  Auch 
für  beliebige  Zeitdauern  muss  die  gesamte  zur  Erwärmung  verwendete 
Stromarbeit  (Watt  mal  Zeit)  einer  Wärmemenge  äquivalent  sein.  Ist 
—  ^  die  Spannungsdifferenz  in  Volts  an  den  beiden  Enden  eines  Leiter- 
stückes, i  die  von  ihm  getragene  Stromstärke,  so  muss  nach  Formel  70  b) 

eit=xH^ 76) 

sein.  Der  Zahlenfaktor  x  (die  Äquivalenzzahl)  hängt  von  den  gewählten 
Einheiten  ab.  Misst  man  die  Wärmemenge  W  wie  gewöhnlich  in 
Gramm-  oder  sog.  kleinen  Calorien  (Wärmemenge,  welche  die  Tempe- 
ratur von  1  gr  Wasser  um  1®  Celsius  erhöht),  so  ist  x  =  0,24: 

e  i  Voltampere  =  0,24  e  i  Sekunden-Gramm-Calorien. 

1  gr  cal  ist  erfahrungsgemäss  mit  der  mechanischen  Arbeit  von  427  (mecha- 
nisches Wärmeäquivalent)  m  gr  oder  der  Hubarbeit  äquivalent,  durch  welche  eine 
Gramm-Masse  gegen  die  Erdschwere  (981  Dyne  §  57)  um  1  m  oder  100  cm  hoch 
gehoben  wird,  d.  h. 

1  gr  cal  =  427  x  981  x  100  cm"grsek-2 

=  41  900  000  -  4,19 -10^  rund  4,2-10^ 

absolute  (C.G.S.-)Arbeit8einheiten. 

Da  ein  Voltampere  =  10».l0-i  =»  10'  absolute  (C.G.S.-)Einheiten  ist,  so  ist 

e  f  Voltampere  =»  10'  « t  cm'  gr  sek  -  ^. 

Daher  4,2  e  i  Voltamperes  =  e  t  sek  gr  cal,  also  in  Formel  76)  x  =  1/4,2  =  0,24. 

288.  Die  allgemeine  Stromgleicliung.  —  Wenn  eine  Leitung  an 
die  beiden  Polklemmen  einer  Gleichstromquelle  angeschlossen  wird,  so 
wirkt  an  ihren  Enden  von  dem  Augenblicke  der  metallischen  Verbin- 
dung an  eine  gewisse  E.M.K.  Bei  einer  Stromstärke  i  wird  diese  E.M.K. 
für  zweierlei  Leistungen  in  Anspruch  genommen.  Ein  Teil  der  Strom- 
energie wird  dauernd  in  Wärme  verwandelt;  der  hierfür  aufzuwendende 
Betrag  an  Spannung  ist  nach  dem  OHMSchen  Gesetze  gleich  —  w  i;  die 
diesem  Verbrauche  entsprechende  Quantität  Stromenergie  ist  nicht  ohne 
weiteres  zurück  verwandelbar.  Ein  anderer  Teil  der  E.M.E.  wird  zu 
der  Ausbildung  des  magnetischen  Feldes  um  die  Strombahn  herum 
verwendet  Die  E.M.Gegenkraft  der  Selbstinduktion  muss  überwunden 
werden,  wozu  nach  §  262  Formel  47)  eine  E.M.K.  ^  dnjdt  nötig  ist, 
wenn  n  das  Moment  der  Strombahn  bezeichnet  Dieser  Teil  der  Strom- 
energie wird  wieder  zurück  erhalten,  wenn  die  äussere  E.M.E.  zu  wirken 
aufhört  §  265.     Schliessen  wir  andere  Leistungen,  mechanische  oder 

chemische  Arbeiten  aus,  so  haben  wir  alle  Möglichkeiten  erschöpft;  die 
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verbrauchte   E.M.K.,  wir  wollen  aie   —  j^  nennen,   setzt  sich  aus  den 
beiden  Bestandteilen 


es  ist 


157  .        dn 

jß  =  —  tri — -  zusammen, 


i?=«,,  +  4^ 76) 

at 


Dies  ist  die  allgemeine  Stromgleichung. 

Ist  die  Stromstärke  i  konstant  geworden,  so  ändert  sich  das  Moment  n  der 
Leitungsbahn  nicht  mehr,  dnjdt^  0,  und  die  Gleichung  76)  reduziert  sich  auf 
das  ÜHMsche  Gesetz.  Dieses  stellt  also  nur  einen  speziellen  Fall  der  allgemeinen 
StromgieichuDg  76)  dar,  den  des  sog.  stationären  Stromes.  Die  Gleichung  76)  da- 
gegen gilt  für  alle  Zeiten  und  offenbar  auch  für  alle  Werte  der  E.M.K.  E,  sowohl 
iür  konstante  Werte  derselben,  also  z.  B.  wenn  wir  die  Leitung  an  eine  Gleich- 
spaimungs-Gleichstrommaschine  anschliessen,  als  auch  insbesondere  für  den  Fall, 
dass  E  variiert,  z.  B.  wie  die  ELlemmenspannung  einer  Wechselstrommaschine 
§  250. 

Nehmen  wir  keine  Änderung  mit  der  Strombahn  selbst  oder  in 
ihrer  Umgebung  vor,  so  ist  -tt=^^-j7j  wenn  L  die  Induktanz  der 
Bahn  ist,  und  wir  erhalten 

I!  =  wi  +  L^ 77) 

dt 

Durch  diese  Gleichung  ist  bei  gegebener  Resistanz  w  und  gegebener 
Induktanz  L  der  Stromablauf  flSr  jede  beliebige  auch  mit  der  Zeit  ver- 
änderliche E.M.K.  E  eindeutig  bestimmt 

Der  hier  geschilderte  Vorgang  findet  sein  mechanisches  Analogen  übei*all 
dort,  wo  Massen  von  erheblichem  Trägheitsmomente  durch  stetig  wirkende  Kräfte 
in  Bewegung  gesetzt  werden.  Wenn  der  Dampfdruck  in  den  Cylindem  einer 
Lokomotive  den  Zug  in  Bewegung  setzt,  so  hat  derselbe  zunächst  den  zu  be- 
wegenden Massen  eine  gewisse  Geschwindigkeit  zu  erteilen.  Die  dabei  entwickelte 
kinetische  Energie  bleibt  erhalten  und  führt  den  Zug  nach  dem  Aufhören  der 
treibenden  Kraft  noch  um  ein  entsprechendes  Stuck  voran.  Dieser  Betrag  an  auf- 
gewendeter Arbeit  entspricht  dem  zweiten  Gliede  der  Gleichung  77).  Daneben 
muss  aber  von  der  treibenden  Kraft  von  Anfang  an  eine  Arbeit  zur  Überwindung 
der  Reibung  an  den  Achsen,  den  Schienen  und  der  Luft  geleistet  werden.  Der 
hierzu  erforderliche  Betrag  an  Energie  geht  als  Wärme  dem  Systeme  verloren. 
Hat  der  Zug  seine  normale  Geschwindigkeit  erlangt,  so  ist  nur  noch  dieser  Verlust 
dauernd  zu  decken;  er  entspricht  dem  ersten  Gliede  der  Gleichung  77),  und  der 
stationäre  Zustand  dem  Bestehen  des  OaMschen  Gesetzes.  Diese  Betrachtung  gilt 
ganz  allgemein  und  insbesondere  auch  für  das  in  Bewegung  Versetzen  und  in 
konstanter  Bewegung  Erhalten  eines  mechanischen  Cykelsystems.  Die  Selbst- 
induktion entspricht  dem  Trägesein  der  in  Bewegung  versetzten  ponderablen 
Massen  vergl.  §  267. 

289.  Analogen  des  gebremsten  Monocykele.  —  An  die  Achse 

eines  schweren  Schwungrades  von  grossem  Trägheitsmomente,  das  mit 

22* 
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einer  Kurbel  (Antriebspunkt)  versehen  ist,  werde  eine  kräftige  Gleit- 
feder angedrückt,  so  dass  sich  das  Rad  mit  einer  gewissen  Reibung 
bewegt.  In  konstante  Umdrehung  yersetzt,  stellt  es  dann  einen  (un- 
echten §  142)  gebremsten  Monocykel  dar.  Um  dem  Rade  eine  be- 
stimmte Umdrehungsgeschwindigkeit  q  zu  erteilen,  bei  der  es  dann 
einen  Vorrat  an  kinetischer  Energie  enthält,  hat  man  beim  freien  Cykel 
nach  Formel  26)  §  139  mit  der  Kraft  d^/dt  an  dem  Antriebspunkte 
zu  wirken,  wo  f  das  Moment  des  Cykels  ist  Beim  gebremsten  Cykel 
ist  aber  fortwährend  ausserdem  eine  Kraft  gegen  die  Reibung  zu  leisten, 
welche  nach  Formel  71)  §  280  der  cyklischen  Geschwindigkeit  q  selbst 
proportional  ist.  Hier  hat  also  die  an  der  cyklischen  Koordinate  an- 
greifende Kraft  den  Wert 

^'=-?  =  ^q  +  |[ 76a) 

Diese  Gleichung  entspricht  genau  der  Gleichung  76)  für  das  ana- 
loge elektrische  Phänomen. 

290.  Begriff  der  Zeitkonstante.  —  Zwei  die  Leiterbahn  als  solche 
charakterisierende  Konstauten  haben  wir  seither  kennen  gelernt:  die  In- 
duktanz  Z  und  den  Umwandlungskoefßzienten  oder  die  Resistanz  w. 

In  sehr  vielen  Fällen  tritt  nur  ihr  Verhältnis  Z/tn  auf.  Dieses 
hat,  da  dim  Z  =  cm,  dim  w  =  cmsek-  ^,  die  Dimension  sek,  d.  h.  die 
einer  reinen  Zeit;  man  nennt  daher  das  Verhältnis  von  Induktanz  und 
Resistanz  eines  Leiterkreises 

T  =  Zjv)  sek 78) 

die  „Zeitkonstante'*  desselben  oder  auch  die  „Relaxationsdauer*'. 

Für  einen  gebremsten  Monocykel  können  wir  t  dadurch  variieren,  dass  wir 
eineraeits  Majssen  mit  Trägheitsmomenten  mit  ihm  koppeln  und  andererseits  die 
reibenden  Kräfte  der  gleitenden  Elemente  möglichst  gering  machen.  £in  grosses 
Schwungrad  auf  gut  geölter  Achse  bietet  ein  Beispiel  eines  Cykels  mit  grosser 
Zeitkonstante. 

291.  Zeitlicher  Verlauf  des  Schiieseungsstromee.  —  Als  Änwen- 

dungsbeispiel  der  allgemeinen  Stromgleichung  77)  wollen  wir  den 
Prozess  der  Strombildung  näher  verfolgen.  Wir  sahen  schon  oben 
§261,  dass,  wenn  sich  ein  Strom  auszubilden  beginnt,  von  seinem 
Entstehen  £  =  0  zur  Zeit  ^  =  0  an,  bis  zu  der  Zeit,  wo  er  seinen 
schliesslichen  konstanten  Kndwert  J  erreicht  hat,  sich  ihm  fortwährend 
ein  Induktionsstrom  infolge  der  Selbstinduktion  des  Schliessungskreises 
entgegenstellt  Derselbe  ist  um  so  stärker,  je  grösser  das  Verhältnis 
von  Induktanz  zu  Resistanz  ist;  die  Selbstinduktion  schiebt  also  die 
völlige  Ausbildung  des  Stromes  um  so  länger  hinaus,  je  grösser  die 
Zeitkonstante  r  des  Kreises  ist.    Die  konstante  E.M.K.  der  Quelle,  an 
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welche  wir  den  Leiterkreis  im  Augenblicke  ^  =  0  angeschlossen  denken, 
sei  E.  Wenn  der  Strom  seinen  konstanten  Endwert  erreicht  hat,  ist 
E  =  tc  J,  Bis  dahin  aber  haben  wir  wegen  der  zeitUchen  Änderung 
der  Stromstärke  i  noch  der  Induktanz  ßechnung  zu  tragen  und  es  gilt 
die  Gleichung  77): 

di 


E  =  wi  +  Tj 


dt 


oder 


E        r       »  ,    Ij    di 

—  = «/ =  I  ^ —  --- 

fr  w    di 


di 
Aus  ^  =  2  +  ^  -jy  folgt  aber 

E  =  /(l-e"'^0 79) 

für  die  Abhängigkeit  der  Stromstärke  i  von  der  Zeit  t 

T\       JT      •        rf*      j      J  —  i  T      .     diJ "  i)  dt   .  ^ 

Denn  da  J  —  t  =  t  -tt,  oder  ^-r-  =  — rr  oder  — ^^: r—  = ist,    so 

dt  "dt  dt  /—  t  X 

folgt  durch  Integration  log  (J—  *)-f-C'= • 

Da  für  ^  =  0,  i  =  0  sein  8olI|  so  muss  die  Integrationskonstante  G  =  —  log  J 

sein.    Für  log  (J"—  i)  —  logJ  »  log  (l  —  y)  = kann  man  aber  schreiben: 

1  -  j  =  e  -'/',  wo  e  =  2,71  828  ••  • 

die  Basis  des  natürlichen  Logarithmensystems  ist.  Hieraus  folgt  Gleichung  79) 
durch  blosse  Umstellung.  Bemerkt  sei  noch,  dass  die  zeitliche  Anderungsgeschwin- 
digkeit  der  Stromstärke 

4^  =  -6-'/' für/ =  0  gleich-^ 
dt        t  "  T 

ist  und  dann  immer  kleiner  wird. 

Wir  entnehmen  der  Gleichung  79)  das  Folgende  über  die  zeitliche 
Ausbildung  des  Stromphänomens: 

Beim  Stromschluss  beginnt  die  Stromstärke  Fig.  124  erst  schnell, 
dann  langsamer  zu  wachsen,  um  so  schneller,  je  kleiner  die  Zeitkon- 
stante ist     Nach  der  Zeit 

Nach  einer  Zeit  gleich  der  Zeitkonstante  erreicht  die  Stromstärke  i 
einen  Wert,  welcher  ungefähr  erst  ^/j  der  schüesslichen  maximalen 
Stromstärke  beträgt.  Wächst  t  immer  weiter,  so  ist  doch  von  /  immer 
noch  ein  positiver  Betrag  abzuziehen,  der  zwar  immer  kleiner  wird, 
theoretisch  aber  erst  für  ^  =  oo  den  Wert  0  annimmt  Streng  ge- 
nommen giebt  es  also  überhaupt  keinen  konstanten  Strom,  selbst  nicht 
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bei  konstanter  E.M.K.,  und  damit  keinen  Strom,  für  den  das  OHMsche 
Gesetz  strenge  Gültigkeit  hätte;  wenn  indessen  die  Zeitkonstante  klein 
ist,  kann  man  praktisch  schon  nach  Bruchteilen  einer  Sekunde  i  =  «/ 
setzen. 

Ist  z.  B.  «7  =  1  Ohm  =  10*  cm  aek-  i  und  L  =  1  Erdquadrant  =  10*  cm,  so 
ist  r  ^  1  sek  und  schon  nach  10  Sekunden  unterscheidet  sich  i  vom  Endwerte  J 
nur  noch  um  1/(2,7)*®/,  also  um  unmerklich  wenig. 

Für  lange  Kabel  oder  bei  grossen  Elektromagneten  ist  die  Zeit, 
bis  der  stationäre  (OaMsche)  Zustand  erreicht  ist,  nicht  unbeträchtlich. 

292.  Zeitlicher  Verlauf  des  Öffhungsstromes.  —  Wir  wollen  an- 
nehmen, dass  wir  einen  Schliessungskreis  Yon  der  Zeitkonstante  t,  in 


Fig.  124. 


Fig.  125. 


dem  ein  Strom  Yon  der  konstanten  Intensität  J  fliesst,  in  dem  Momeute 
^  =  0  von  der  bis  dahin  wirkenden  E.M.K  abnehmen.  Für  die  Folge- 
zeit gilt  dann  für  das  Stromphänomen  die  für  ^  =  0  aus  Formel  77) 
und  78)  folgende  Gleichung: 

aus  der  sich  eine  Abhängigkeit  zwischen  i  und  t  von  der  Form  ergiebt: 

1  =  /«-'/' 80) 

Aus  i  =  —  T  -rr  oder =  — ::-  folgt  durch  Integration h  C  « log  f'. 

Da  für  ^  =  0,  i  eben  noch  den  Wert  J  haben  soll,  muss  G  =:  log  J  sein.  Man 
hat  also 

=a  log-=-  oder  i  =»  Je"^^^' 

X  J 

Hier  ist  -rj  = e"*''  für  ^  =*  0  gleich  —  JJ!,  also  numerisch  gleich  wie 

beim  Schliessungsstrom,  aber  vom  umgekehrten  Vorzeichen. 

In  dem  Momente,  wo  die  E.M.K.  zu  wirken  aufhört,  sinkt  die 
Stromstärke  erst  rasch,  dann  immer  langsamer,  vergl.  Fig.  125.  Nach 
einer  Zeitspanne  t  gleich  der  Zeitkonstante  des  Schliessungskreises  r 

ist  i  nur  noch  — -  J,  also  nur  noch  rund  ^s  <ier  ursprünglichen  Stärke. 

Theoretisch  nach  unendlich  langer,  praktisch  schon  nach  kurzer  Z^it 
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bei  kleiner  Selbstinduktion  oder  grossem  Widerstände  ist  die  Strom- 
stärke gleich  0  geworden. 

Der  Öffiiungsstrom  verläuft  rascher  als  der  Schliessuiigsstrom ,  da  der  indu- 
zierte Extrastrom  dem  verschwindenden  Strom  gleichgerichtet  ist;  er  setzt  den- 
selben meist  in  Gestalt  eines  beträchtlichen  Funkens  (OfFnungsfunken)  fort,  wobei 
die  Feldenergie,  aus  der  die  Energie  dieses  öffiiungsstromes  bezogen  ist,  in  Wärme 
verwandelt  wird.  Zum  öffiien  von  Kreisen  mit  grosser  Zeitkonstante  (grosse 
Elektromagnete)  bedarf  man  besondere  Ausschalter,  da  der  Öffiiungsfunke  einen 
gewöhnlichen  Unterbrecher  zu  sehr  ausbrennen  würde  (Kohleausschalter).  Die 
Wirkung  einer  vergrösserteu  Zeitkonstante  zeigt  der  folgende  einfache  Versuch 
recht  instruktiv: 

Versuch  109.  An  eine  Stromquelle  von  konstanter,  aber  nicht  zu  hoher 
E.M.K.  wird  unter  Zwischenschaltung  eines  Amp^remeters  ein  mehrere  Meter  langer 
übersponnener  Kupferdraht,  zunächst  lang  ausgestreckt,  einerseits  angeschlossen. 
Mit  der  anderen  Polklemme  verbindet  man  ein  Quecksilbemäpfchen.  Taucht  man 
das  Drahtende  in  dieses  ein,  so  erhält  man  beim  Herausziehen  einen  massig  starken 
Funken.  Wickelt  man  denselben  Draht  aber  auf  einer  Stange  weichen  Eisens  zur 
Spirale  auf,  so  wird  der  Öffnungsfunke  hell  und  knallend.  Der  Widerstand  (und 
daher  auch  die  OnMsche  Stromstärke)  ist  konstant  geblieben,  aber  die  Selbst- 
induktion und  damit  die  Zeitkonstante  ist  erheblich  vergrössert. 

Durch  den  zeitlichen  Verlauf  sind  die  physiologischen  Wirkungen  des 
Schliessungs-  und  Öfihungsstromes  bestimmt. 

B)   Stromverlauf  im  Wechselstromkreise. 

293.  Harmonisch  variierende  E.M.K.  In  einem  Kreise  von  ge- 
gebener induictanz  und  Resistanz.  —  Wir  gehen  wiederum  von  der 
allgemeinen  Stromgleichung  77)  aus  und  denken  uns  einen  Schliessungs- 
kreis von  der  Zeitkonstante  r  an  eine  Wechselstrommaschine  ange- 
schlossen.    Der  Stromverlauf  wird  dann  durch  die  Gleichung 

II=EQsm2nnt=^wi  +  £^ 81) 

beschrieben  §  250,  Formel  43  b). 

Wäre  keine  merkliche  Selbstinduktion  vorhanden,  so  würde  das 
OHMSche  Gesetz  gelten  und  die  Stromstärke  in  jedem  Augenblicke 

i  =  -^  sin  2  ;r  w  ^    I 

oder  82) 


i  =  J^  sin  2  ;r  n  ^ 


sein,  wenn  wir 


EJw^J, 83) 

setzen,  wo  Jq  die  Maximalstromstärke  bedeutet,  welche  während  jeder 
Periode  des  Sinusstromes  erreicht  wird. 

Von  diesem   einfachsten  Verhalten  in  der  Strombahn  bringt  nun 
aber  die  Induktanz  eine  bemerkenswerte  Abweichung  zu  Stande. 
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Um  zu  erkennen,  wie  sich  hier  das  StrompbRuomen  gestalten  wird,  knüpfen 
wir  wieder  am  besten  an  das  Beispiel  des  mechanischen,  gebremsten  Monocykels 
von  grosser  Trägheit  an.  Suchen  wir  z.  B.  das  in  §  289  erwähnte  grosse  Schwung- 
rad durch  unsere  Muskelkraft  in  eine  hin-  und  hergehende  Bewegung  zu  versetzen, 
so  folgt  dasselbe  wohl  den  ihm  periodisch  erteilten  Impulsen,  wir  bemerken  aber, 
dass  die  Momente  grösster  Geschwindigkeit  hinter  denen  grösster  Muskelanspannung 
zurückbleiben.  Wir  müssen  durch  diese  die  Bewegung  in  einem  Sinne  auf- 
heben, dann  erst  können  wir  sie  umkehren  und  zu  dieser  zusammengesetzten 
Operation  ist  die  grösstc  Kraftanstrengung  ei*forderlich;  bewegt  sich  das  Rad 
einmal  in  einem  bestimmten  Sinne,  so  ist  eine  viel  geringere  Kraft  nötig,  um  seine 
Geschwindigkeit  bis  zur  beabsichtigten  MaximalgrÖsse  zu  steigern. 

£ine  erste  Wirkung  des  zu  überwindenden  Trügheitsmomentes  besteht  also 
in  dem  Auftreten  einer  Phasendifferenz  zwischen  der  periodisch  erregenden 
Kraft  und  der  erzeugten  Bewegung.  Die  andere  Wirkung  tritt  noch  augenschein- 
licher hervor:  Da  wir  die  eben  erzeugte  Bewegung  erst  wieder  zum  Stillstand 
bringen  müssen,  ehe  die  neue  Bewegungsepoche  beginnt,  so  ist  die  erzielte  Maximal- 
geschwindigkeit bei  demselben  Kraftaufwandc  viel  geringer,  als  wenn  wir  mit 
derselben  Stürke  immer  in  einem  Sinne  an  dem  Monocykel  Avirken  würden.  Ganz 
Analoges  gilt  für  die  Stromstärke  im  Wechselstromkreise. 

Zwischen  der  E.M.K.,  die  nach  dem  zeitlichen  Gesetze  8in2;rw^ 
wirkt,  und  der  resultierenden  Stromstärke  i  stellt  sich  eine  Phasen- 
difFerenz  derart  ein,  dass  für  jeden  Wert  des  gleichmässig  mit  der  Zeit 
wachsenden  Argumentes  2nnt  die  zugehörige  Stromstärke  einem  dahinter 
zurückgehliehenen  Werte  entspricht  Bezeichnen  wir  die  Grösse  dieses 
Zurückbleibens  mit  9,  so  ist  (p  die  sog.  Phasendifferenz  zwischen 
der  wirkenden  E.M.K.  und  der  Intensität  des  erzeugten  Wechselstromes. 
Ferner  steigt  die  Stromamplitude  nicht  so  hoch  an,  wie  es  ohne 
Selbstinduktion  nur  mit  Rücksicht  auf  den  Verwandlungskoeffizienten  w 
der  Fall  sein  würde,  die  Stromstärke  folgt  also  nicht  dem  durch 
Gleichung  82)  ausgedrückten  Gesetze,  sondern  einem  Gesetze  von  der 
Form: 

2  =  2^  sin (2 ;rn ^  —  y) 84) 

294.  Berechnung  der  Phasenverschiebung.  —  Die  in  der  Glei- 
chung 84)  auftretende  Grösse  (p  berechnet  sich  leicht,  wenn  man  be- 
achtet, dass  die  durch  sie  definierte  Grösse  2,  sowie  ihre  zeitliche 
Änderungsgeschwindigkeit 

di 

—  =  2nniQ  cos {2nnt  ^  (f) 

der  Gleichung  81)  für  jeden  einzelnen  Zeitmoment  t  Genüge  leisten 
muss.  Setzt  man  die  Werte  von  i  und  dijdt  in  diese  ein,  so  ergiebt 
ein  Vergleich 

,  2  TT  W  /]/  o  Q-.V 

^n  r  =     -7^  -  ==  ^  ^  ^*  ^ 8^) 
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Denn  entwickelt  map  in  der  Gleichung 

-ß*© sin 2 71  n  ^  =  er  i\  sin (2  ti « /  —  9 )  -h  L 2  ti n  /^  cos {2nnt  —  <f) 

die  sin  und  cos  nach  bekannten  Regeln  der  Geometrie,  so  erhält  man 

[Eq  —  tc i\  cos  7)  —  L27tniQ sin 9»]  sin  2nnl 

—  [  —  /r »0 sin  9)  +  Tj2nn /g  cos ijp]  cos 2  tt »1  /  =  0 , 

Soll  dieses  für  alle  Zeiten  /  gleich  0  sein,  so  muss  jeder  der  beiden  Klannncr- 
ausdrucke  für  sich  gleich  0  sein,  wodurch  mau  die  beiden  Gleichungen 

Eq  =  w  i^  cos  q)  +  L2nni^Bm€p 86) 

0  =  ~  tr «0  sin  9)  +  L  2  Tin ?o  cos (p 87) 

erhält,  deren  zweite  unmittelbar  obigen  Ausdruck  85)  liefert. 

Die  Phasenverschiebung  ist  also  um  so  grösser,  je  grösser  die 
Zeitkonstante  t  des  Wechselstromkreises  und  je  grösser  die  Perioden- 
zahl n  des  pulsierenden  Stromes  ist;  für  hochfrequenten  Strom  §  250 
kann  sie  bis  zu  einer  Viertel  periode,  dem  grössten  Wert,  den  sie  offenbar 
erreichen  kann,  anwachsen. 

295.  Berechnung  der  maximalen  Stromstärke.  —  Die  Betrach- 
tungen des  vorigen  Paragraphen  hatten  auf  zwei  Gleichungen  zwischen 
den  Konstanten  des  Stromkreises  und  des  Wechselstromes  geführt 
Aus  ihnen  kann  man  zwei  Unbekannte,  d.  h.  ausser  der  Phasenver- 
schiebung (p  auch  die  Amplitude  i^  des  pulsierenden  Stromes  berechnen. 
Man  findet 

|-    =  -73=^'^::.r.z_= 88) 

"       }/w^  +  4  71«  n»  L«  ^ 

Denn  quadriert  und  addiert  man  die  beiden  Gleichungen  86)  und  87),  so 
erhält  man 

woraus  sich  der  Wert  von  to  unmittelbar  ergiebt 

Die  Gleichung  des  Wechselstromes  ist  danach: 

.        E^  sin(2  7in^- y) 

y«i»*+ 47i«n*L«  ' 

Vergleicht  man  diesen  Wert  mit  demjenigen  82),  der  sich  für  die 
Stromstärke  aus  dem  OnMschen  Gesetze  bei  i  =  0  ergeben  würde,  so 
erkennt  man,  dass  die  Stromstärke  in  der  That  herabgedrückt  ist,  dass 
jeder  Wert  der  E.M.K.  durch  einen  Wert  dividiert  erscheint,  der  grösser 

als  der  einfache  ÜHMSche  Widerstand  ?/?  =  ]/mj^  ist    Zu  «?*  ist  die  alle- 
zeit positive  Grösse  4w*7i*i^  hinzugekommen. 

Den  Verlauf  der  periodischen  E.M.K.  E  ^  Efi%m2nnt  und  den  der  hinter 
ihr  um  die  Phase  ^  zurückbleibenden  Stromstärke  »=7o  sin  (2  tt  w  /  —  <p)  im  Wechsel- 
stromkreise stellen  die  beiden  Kurven  der  Fig.  120  graphisch  dar.  Die  Sinuslinic 
mit  der  Amplitude  E^  hat  bereits  eine  gewisse  Hohe  erreicht,  wenn  die  Ordinaten- 
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werte  der  flacheren  Linie,  die  nur  bis  zu  einer  maximalen  Höhe  Zq  überhaupt  an- 
steigt, eben  erst  anfängt  sich  über  ihren  Nullwert  zu  erheben  und  so  bleibt  sie 
überall  in  ihrer  Entwickelung  udi  die  Strecke  9,  der  Phasendifferenz,  zurück,  welche 
hier  etwa  Vs  ^^^  ganzen  Periodenlänge  beträgt.  Wie  beide  Grössen  mit  der  Zeit 
variieren,  sieht  man  am  besten,  wenn  man  aus  einem  Stück  Papier  einen  schmalen 
geradlinigen  Spalt  ausschneidet,  ihn  senkrecht  zur  horizontalen  (Abscisscn-)Linie 

der  Fig.  126,  welche  die  Zeit 

darstellt,  legt  und  parallel  mit 

»bvrtJtn,,y^   /""^^\>\         sich    selbst    von    links    nach 

rechts  (im  Sinne  der  wachsen- 
den Zeit)  verschiebt  Das  Auf- 
£-£^sm,tx^t^  und  Abpulsieren  der  Schnitt- 

Fig.  126.  punkte    der  Spaltrichtung  mit 

beiden  -Kurven  veranschaulicht 
recht  gut  das  periodische  Anwachsen  und  Abnehmen  der  beiden  hai'monisch 
variierenden  Grössen  E  und  /  mit  der  in  ihrem  zeitlichen  Verlaufe  bestehenden 
konstanten  Phasendifferenz  9). 

296.  Scheinbarer  Widerstand:  Die  Impedanz.  —  Bei  liarmonischem 

Wechselstrom  ist  nicht  nur  der  gewöhnliche  OHMSche,  der  sog.  „wahre 
Widerstand",  die  Eesistanz  w  maassgebend,  sondern,  wie  wir  in 
§  295  sahen,  auch  ein  Ausdruck,  der  diesen  vergrössert.  Wir  können 
zwar  die  Stromstärke  durch  eine  dem  OiiMschen  Gesetze  völlig  ent- 
sprechende Formel  darstellen,  wir  müssen  aber  statt  iv  die  Grösse 

als  Widerstand  einführen.     Man  nennt  diese  Grösse 

P:=^^7o^  +  {2nnLY 90) 

den  scheinbaren  Widerstand  oder  die  Impedanz.  Diese  Impe- 
danz ist  offenbar  um  so  grösser,  je  grösser  10,  die  Periodenzahl  n  und 
die  Selbstinduktion  L  ist.  Das  vermehrende  Glied  2nnLy  welches  die 
Selbstinduktion  hier  in  den  Widerstandskoeffizienten  hineinbringt,  nennt 
man  den  induktiven  Widerstand  oder  die  Induktanz  „des 
Wechselstromkreises". 

Durch  diesen  in  Anführungsstriche  gesetzten  Zusatz  wollen  wir  auf  das 
Hinzutreten  des  Faktors  2nn  hindeuten,  der  bei  den  einfachen  gewöhnlichen 
Induktanzeu  §  262  fehlt. 

Es  ist  also  die  Gleichung  des  Wechselstromkreises  von  der  Im- 
pedanz P  nach  89)  und  90) 

i  =  ^sm(27Tnt^(p) 90a) 

oder 

f  =  tp  sin  (2  ;rn  ^  —  qr ) 90  b) 

wo 

«0  =  ^0/^ 90«) 

gesetzt  worden  ist. 
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297.  Beziehung  zwischen  Induictanz,  Resistanz  und  Impedanz.  — 

Die  drei  Ausdrücke: 

w  :  wahrer  Widerstand  oder  Kesistanz, 

2nnL  :  induktiver  Widerstand  oder  Induktanz, 

Yw^  +  (2  ;r  n  LY  :  scheinbarer  Widerstand  oder  Impedanz 
stehen  in  einer  sehr  einfachen  Beziehung  zu  einander,  welche  sich  leicht 
graphisch  darstellen  lässt,  Fig.  127.  Trägt  man  die  Maasszahlen  des 
wahren  und  des  induktiven  Widerstandes  auf  zwei  rechtwinklig  zu  ein- 
ander stehenden  Geraden  auf,  Fig.  127,  so  wird  die  Maasszahl  des 
scheinbaren  Widerstandes  durch  die 
Länge  der  Hypotenusenlinie  des 
rechtwinkligen  Dreiecks  bestimmt, 
welches  die  beiden  erstgenannten 
Grössen  zu  Katheten  hat.  Da 
nach  85)  \%(p  ^^nnLjw  ist,  so 
ist  der  eingezeichnete  Winkel  in 
der  That  die  in  §  294  berechnete  Yie.  127. 

Phasenverschiebung  cp. 

Ad  diesem  Diagramm  kann  man  alle  oben  schon  hervorgehobenen  Einzel- 
heiten, z.  ß.  das  Wachsen  der  Phascndifferenz  mit  der  Induktanz  studieren.  Das 
Dreieck  kann  man  aber  auch  dazu  benutzen,  um  neue  Beziehungen  zwischen  den 
hier  in  Betracht  kommenden  Grössen  abzuleiten.  So  lesen  wir  die  sogleich  zu 
verwendende  Formel: 

w 

cos®  =    p-^ — : —  — 91) 

yi^-^  (2 Tin L)« 

direkt  aus  der  Figur  ab. 

Mit  Rücksicht  auf  91)  kann  man  Formel  88)  in  der  Form 

,•  ==  ,^^3  ^ 92) 

schreiben.  Diese  sagt  aus:  Die  wirkende  E.M.K.  ist  bei  dem  Wechsel- 
strome, um  die  Maximalstromstärke  zu  erhalten,  mit  einem  Faktor  zu 
multiplizieren,  der  immer  kleiner  als  1  ist  und  dann  durch  den  0hm- 
schen  Widerstand  w  zu  dividieren.  Statt  der  vollen  E.M.K.  kommt 
also  immer  nur  ein  Bnichteil  derselben  zur  strombildenden  Wirkung. 
Man  nennt  diesen  Teil  Ü'^cosy  die  elektromotorische  Nutzkraft. 
Diese  Auffassung  entspricht  ganz  den  bisherigen  Ableitungen,  wonach  immer 
ein  Teil  der  E  M.K.  zur  Überwindung  der  E.M.Gegonkraft  der  Selbstinduktion  im 
Schliessungskreise  selbst  verwendet  werden  mnss. 

Die  E.M.Nutzkraft  giebt,  durch  den  wahren  Widerstand  xo  dividiert, 
die  Stromamplitude  t^,  d.  h.  für  diese  reduzierte  E.M.K.  gilt  wieder 
das  ÜHMsche  Gesetz. 

298.  Mittlere  Stromstärke.  —  Für  viele  Zwecke  ist  es  wichtig, 
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für  die  von  Augenblick  zu  Augenblick  wechselnde  Stärke  eines  Wechsel- 
stromes denjenigen  Mittelwert  zu  kennen,  der  in  der  Wirkung  bei  allen 
Vorgängen,  welche  der  Stromstärke  direkt  proportional  sind  (z.  B.  die 
Zahl  der  in  Gesamtheit  ausgebildeten  Kraftlinien),  einem  Gleichstrom 
äquivalent  ist:  die  sog.  „mittlere  Stromstärke". 

Da  die  Stromkurve  nach  jeder  Halbperiode  Wieder  einen  ganz 
analogen  Verlauf  nimmt,  so  können  wir  uns  auf  die  Betrachtung  einer 
derselben  beschränken.    Es  zeigt  sich,  dass 

ist,  wenn  i^  wie  vorher  die  überhaupt  erreichte  Maximalamplitudc  der 
Stromstärke  bezeichnet 

Setzen  wir  den  Bogen  2nnt  —  q>  ^  0,  so  ist 

0  =  Jl 

«mittel  =  —  j  t'd0, 

*  =  0 

WO 

r» 

i  =  --,-  sm  0 

ist,  vergl.  90  a). 

Durch  Ausführaug  der  Integration  erhält  mau 

n     t^  71 

da  nach  90  c) 


»..  = 


P 
ist 

Die  mittlere  Stromstärke  ist  also  nur  2j%  oder  0,637  oder 
rund  '/g  so  gross  wie  die  maximale. 

299.  Effektive  Stromstärke.  —  Eine  andere  Frage  ist  es,  welcher 
Gleichstrom  einen  harmonischen  Wechselstrom  in  Bezug  auf  Leistungen 
vertreten  könne,  die  dem  Quadrate  der  augenblicklichen  Stromstärke 
proportional  sind,  also  z.  B.  in  Bezug  auf  die  Wärmewirkungen  in  der 
Strombahn.  Man  findet  für  die  mittlere  Wärmeentwickelung  im  Strom- 
träger während  einer  halben  Periode  und  damit  überhaupt  für  «alle 
Zeiten  des  Stromverlaufes 

^^  mittel  =  Y  •  -yTif 9^) 

Denn  es  muss 

4^  =  .T 

PFn,ittel=--  fu=i^'d0 
n  J 

*-0 
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sein ;  das  ist  aber  mit  Rücksicht  auf  90  a) 


0 

Diejenige  Starke  eines  Gleichstromes,  welclie  diese  selbe  Wärme- 
wirkung hervorrufen  würde,  nennt  man  die  effektive  Stromstärke 
i'eir-     Für  diese  muss  also  die  Gleichung  bestehen: 

2    P' 
woraus  sich  ergiebt 


^  «eff  =  -K-  ""pT  > 


Die  effektive  Stromstärke  ist  nur  l/]/2^  =  0,7071  so  gross  wie 
die  maximale  Stromstärke;  sie  ist  grösser  als  die  mittlere  Stromstärke. 

300.  Erwärmung  durch  Wechselstrom.  —  Wir  können  die  im 

vorigen  Paragraphen  berechnete,  im  Mittel  in  der  Strombahn  als  Wärme 
verausgabte  Energie  ^mittel  des  Wechselstromes  noch  anders  ausdrücken. 
Da  nach  91)  wlP=  coB<p  ist,  so  ist  mit  Bezug  auf  94)  und  90  c) 

TXT  ^     TP      •  1  -^  O  ^  r\£*\ 

^mittel  =  Y  A)  «0  COSy  =  Y  ^»  +  (27inL)«       ••••96) 

Die  im  Stromkreise  entwickelte  Wärme  ist  von  der  durch  w  und  L 
bedingten  Phasenverschiebung  zwischen  E.M.E.  und  Stromstärke  abhängig. 
Je  grösser  diese  ist,  um  so  geringer  ist  die  Wärmeentwickelung.  Bei 
sehr  grossen  Induktanzen,  bei  denen  dann  ^  beinahe  gleich  71/2  ist, 
vergl.  Fig.  127,  verschwindet  die  Erwärmung  fast  vollkommen.  Wir 
können  dann  einen  noch  so  kräftigen  Wechselstrom  in  dem  Sjreise  von 
hoher  Selbstinduktion  pulsieren  lassen ,  ohne  einen  Verlust  an  Energie 
zu  erleiden  oder  das  Leitermaterial  durch  Erwärmungen  anzugreifen. 
Alle  Energie,  welche  zur  Überwindung  der  E.M.Gegenkraft  der  Selbst- 
induktion in  der  einen  Phase  der  Strombildung  aufgewendet  wurde, 
wird  in  der  darauf  folgenden  entgegengesetzten  Phase  wieder  erhalten. 
Diese  Verhältnisse  spielen  in  der  Wechselstromtechnik  eine  ausser- 
ordentlich wichtige  Bolle. 

301.  Gleichungen  des  Transformators.  —  Wenn  in  einem  Strom- 
kreise ausser  den  induktiven  Widerständen  noch  beträchtliche  wahre 
OHMSche  Widerstände  zu  überwinden  sind,  so  treten  in  den  Gleichungen 
60  a)  §  272  für  die  wechselseitige  Induktion  zweier  Kreise  aufeinander 

noch  Glieder  von  der  Form  w^  i^  und  w^  i,  hinzu. 

An  dem  Dicykelmodell  Figg.  120  und  121  wird  der  Einfloss  dieser  dauernd 
wirkenden  Widerstände  durch  die  an  den  Peripherien  der  Scheiben  Si  und  S^ 
Bchleifendeu  Drahtringe  dargestellt,  welche  durch  die  Federn  F^  und  F^  angezogen 
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werden,  bo  dass  sie  die  durch  eine  Induktionswirkung  vom  anderen  Oykel  her 
übertragene  Kraft  mehr  oder  weniger  stark  bremsen. 

Wir  können  durch  Anziehen  der  Drahtschleifen  die  Reibungskräfte  beliebig 
verändern  und  mit  ziemlicher  Annäherung  annehmen,  dass  sie  der  ersten  Potenz 
der  cyklischen  Geschwindigkeit  qi  bezw.  q,  proportional  sind.  Dann  entsprechen 
diese  Widerstände  Wi  und  w^  vollkommen  dem  Ouxschen  Widerstände  bei  der 
Strombewegung. 

Versuch  110.  Durch'  Anziehen  der  Schrauben  Si  und  «,  (Fig.  120)  werden 
die  beiden  Cykel  verschieden  stark  gebremst  Wiederholt  man  dann  die  Ver- 
suche 100 — 107,  so  ergeben  sich  die  bekannten  Beziehungen  bei  verschiedenen 
Widerständen  im  primären  und  sekundären  Kreise.  Bisher  haben  wir  immer  nur 
den  ciozelnen  Impuls,  der  an  dem  Zeiger  Z^  bemerkbar  wurde,  nach  seiner  un- 
geföhren  Grösse  und  Richtung  (den  Differentialstrom)  in  Betracht  gezogen.  Man 
kann  aber  auch  die  gesamte  Zeigerbewegung  bei  verschieden  schnellem  Andrehen 
oder  Anhalten  des  ersten  Cykels  (den  Integralstrom)  ins  Auge  fassen.  Bei  einiger 
Übung  gelingt  es  leicht,  dieselbe  Endgeschwindigkeit  q,  ^^^  ^^^^  verschiedene 
Weise  zu  erreichen  (wobei  man  sich  etwa  durch  den  Takt  eines  daneben  gestellten 
Metronoms  unterstützen  lässt),  indem  man  z.  B.  erst  die  Geschwindigkeit  rascher 
steigert  und  dann  langsamer  oder  erst  langsam  und  dann  rasch  u.  s.  w.  Noch 
leichter  ist  es,  eine  gewisse  Geschwindigkeit  in  verschiedener  Weise  zu  vernichten; 
immer  ist  die  Intogralbewegung  dieselbe.  (Der  Integralstrom  hängt  caet  par.  nur 
von  dem  Unterschied  des  Anfangs-  und  Endwertes  der  Stromstärke  ab).  Sie  ist 
grosser  bei  kleinem  Widerstand  u.  s.  w. 

Nach  Analogie  der  Gleichungen  60  a)  §  272  können  wir  die  voll- 
ständigen Induktions-Gleichungen  zweier  Stromkreise  schreiben: 

^,  —  .,i,  -  l/if  -  M^  ^    _  ^^^ 

Diese  Gleichungen  kommen  bei  dem  Transformator  in  Betracht 
Ist  derselbe  an  eine  Wechselstrommaschine  angeschlossen,  so  ist 

ist  die  Sekundärwickelung  des  Transformators  ungeschlossen,  so  ist 
7i^2  =  0.  Die  Transformatorgleichungen  wurden  schon  von  Maxwell 
allgemein  integriert  Wir  erwähnen  nur,  dass  auch  hier  die  Induk- 
tanzen  eine  Phasenverschiebung  von  Primär-  und  Sekundärstrom  zur 

Folge  haben. 

Am  Dicykelmodell,  Fig.  120,  kann  man  diese  Verschiebungen  sehr  schön 
zeigen,  wenn  man  den  Primärcykel  abwechselnd  hin  und  her  dreht,  vergl.  auch 
§  293.  Man  sieht  dann  deutlich,  wie  der  rote  Zeiger  auch  eine  periodische  Be- 
wegung ausf&hrt  und  zwar  von  gleicher  Dauer,  wie  er  aber  dabei  erheblich  hinter 
der  Bewegung  des  schwarzen  Zeigers  zurückbleibt.  Verändert  man  das  Trägheits- 
moment des  ZwischenmechanismuB,  §  273  (wechselseitiger  InduktionskoefBzient),  so 
wird  die  Pha^endifferenz,  aber  auch  das  Amplitudenverhältnis  geändert,  es  ent- 
spricht dies  einer  Änderung  des  Übersetzungsverhältnisses  am  Transformator.  Mau 
kann  alle  Einzelheiten  der  Trausformatorerscheinungen  am  Dicykelmodell  durch 
mechanische  Induktion  nachahmen. 


IV.  Abschnitt. 


Erscheinungen 
des  freien  elektromagnetischen  Feldes. 


Im  vorhergehenden  Abschnitte  haben  wir  eine  neue  Erfahrungs- 
thatsache  in  den  Kreis  unserer  Betrachtungen  gezogen,  welche  den 
Begriff  und  das  Maass  eines  Vektors  kennen  lehrte,  den  der  „elek- 
trischen Kraft"  (§§  238 — 241),  der  vermöge  der  Induktionserscheinungen 
auf  das  engste  mit  den  Zuständen  in  den  magnetischen  Kraftfeldern 
verknüpft  ist.  Zunächst  haben  wir  aber  die  durch  ihn  beschriebenen 
Zustandsänderungen  fast  ausschliesslich  längs  linearer  Leiter  betrachtet 
und  nur  gelegentlich  war  auch  der  Induktion  in  äächenhaft  ausgedehnten 
Leitern,  nämlich  in  rotierenden  Scheiben,  gedacht  worden  §  223. 

Ein  ganz  neues  Gebiet  von  Betrachtungen  betreten  wir  nun,  wenn 
wir  die  Untersuchungen  des  III.  Abschnittes  auf  körperliche,  drei- 
dimensionale Leiter  ausdehnen  und  die  Verknüpfung  dw  beiden  Vek- 
toren der  magnetischen  und  der  elektrischen  Kraft  im  freien  elektro- 
magnetischen Felde  ins  Auge  fassen. 

Wir  setzen  hier  also  nicht  mehr  besondere  Leiterbahnen  voraus, 
an  welche  die  Stromenergie  gebunden  ist,  und  die  daher  als  Träger 
eines  konachsialen  Kraftliniensystems  mit  allen  seinen  Begleiterschei- 
nungen (Transformation  von  Feldenergie  in  Wärme  u.  s,  w.)  anzusehen 
sind,  sondern  betrachten  den  Zustand  der  elektrischen  Spannung  als 
frei  im  Felde  neben  dem  der  magnetischen  Zustandsänderung  bestehend. 

Wie  dies  zu  verstehen  ist,  hatten  wir  bereits  in  §§  240  und  241  erläutert, 
wD  wir  zeigten,  dass  ,,elektri8che  Kraft'^  geradezu  als  eine  Folgeerscheinung  der 
magnetischen  anzusehen  ist,  wenn  zu  den  Bestimmungsstücken  der  letzteren  die- 
jenigen zeitlicher  Änderungen  von  bestimmter  Richtung  hinzutreten. 

Diese  Vorstellungen  von  selbständig  im  Eaume  bestehenden  Kraft- 
Vektoren,  welche  zeitliche  Änderungen  erfahren,  und  deren  Wirkungen 
sich,  durch  das  Medium  vermittelt,  von  Stelle  zu  Stelle  fortpflanzen 
können,  sind  für  die  neueren  Anschauungen  besonders  charakteristisch. 
Wir  hoffen  dadurch,  dass  wir  von  vornherein  nur  die  Feldzustände 
selbst  betrachteten,  auf  diese  Anschauungsweise  genügend  vorbereitet 
zu  haben.  Ausserdem  haben  wir  schon  in  §  241  ein  einfaches  und 
möglichst  anschauliches  Bild  eines  solchen  Nebeneinanderbestehens 
zweier  Zustände  im  Baume  (Drehung  und  Spannung)  entworfen,  welches 
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wir  hier  beibehalten  und  das  uns  —  zunächst  an  der  Hand  mechani- 
scher Analogien  —  in  das  Ineinandergreifen  beider  Zustandsänderungen 
einfuhren  soll.  Späteren  Entwickelungen  bleibt  es  dann  vorbehalten, 
diese  Betrachtungen  zu  verfeinem  und  zu  vertiefen  und  vor  allem  an 
der  Hand  des  Kalküls  zu  beweisen ,  zugleich  aber  die  mechanischen 
Bestandteile  derselben  mehr  und  mehr  wieder  zu  verflüchtigen  und  die 
allgemeinen  Felderscheinungeu,  losgelöst  von  jeder  speziellen  Hypothese, 
zu  beschreiben.  Wir  gehen  damit  zugleich  denselben  Weg,  den  Maxwell, 
BoLTZMANN,  Helmholtz  uud  vor  allem  Hein&igh  Hebtz  gegangen 
sind;  auf  demselben  wurde  die  MAxwELLSche  Theorie  zunächst  von 
„rudimentären^',  noch  aus  den  alten  Femewirkungstheorien  übernom- 
menen, im  neuen  Lehrgebäude  entbehrlichen  Begriffen  gereinigt,  und 
die  formale  Seite  dieser  Theorie  geklärt.  Es  ist  interessant  zu  sehen, 
wie  bei  allen  vier  Forschem  die  Vorstellungen  zu  den  verborgen 
cyklischen  Bewegungen  hindrängen,  wobei  namentlich  bei  Hertz 
eine  immer  weiter  gehende  Befreiung  von  den  oft  etwas  grob  sinn- 
lichen (somewhat  awkward,  wie  Maxwell  selbst  bekennt]  spezielleren 
mechanischen  Bildern  eintritt,  welche  allerdings  besonders  in  Maxwells 
Hand  einen  ungeheuren  heuristischen  Dienst  geleistet  hatten  und  bei 
Weiterforschungen  auch  immer  wieder  leisten  werden. 

Naturgemäs  muss  in  diesem  letzten  Abschnitte  von  analytischen  Hilfsmitteln 
ein  umfangreicherer  Gebrauch  als  bisher  gemacht  werden.  Indessen  soll  auch  hier 
das  Thatsachenmaterial  immer  vorangestellt  werden;  die  Bedeutung  der  abzulei- 
tenden Formeln  und  Sätze  wollen  wir  zuerst  veranschaulichen  und  erläutern  und 
dann  erst  beweisen.  Der  Hinweis  auf  einfache  Beispiele  und  Anwendungen  wird 
dann  auch  dem  Leser,  welcher  nicht  überall  in  die  Einzelheiten  des  mathematischen 
Beweises  eindringt,  dem  Geiste  der  neuen  Entwickelung  zu  folgen  gestatten. 
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Wanderung  und  Anhäufung  elektrischer  Feldenergie. 

In  diesem  Kapitel  soll  zunächst  der  Vektor  der  elektrischen  Kraft, 
auf  den  wir  in  §  238  geftihrt  worden  sind,  in  seiner  Eigenschaft  als 
eine  einen  gewissen  Feldzustand  beschreibende  Eichtungsgrösse  näher 
ins  Auge  gefasst  werden.  Diese  Betrachtungen  führen  zu  einem  weit- 
gehenden Parallelismus  mit  denjenigen  des  5.,  6.  und  4.  Kapitels  über 
den  magnetischen  Zustand,  so  dass  wir  geradezu  den  magnetischen 
die  „elektrischen"  Kraftfelder  gegenüberstellen  können;  beide  sind  mit- 
einander auf  das  innigste  verknüpft 

Dass  jede  Änderung,  und  damit  auch  das  Entstehen  und  Vergehen  eines 
magnetischen  Kraftfeldes  mit  einer  elektrischen  Erscheinung  identisch  ist,  und 
umgekehrt  jede  Znstandsänderung  in  einem  elektrischen  Felde  notwendig  das 
Auftreten  von  Magnetismus  bedingt,  wie  wir  weiter  unten  genauer  darlegen  werden, 
war  für  Hebtz  ein  leitender  Gedanke.  („Über  die  Beziehungen  zwischen  den 
MAxwBLLschen  elektrodynamischen  Grundgleichungen  und  den  Grundgleichungen 
der  gegnerischen  Elektrodynamik^*,  wo  unter  der  „gegnerischen  Elektrodynamik" 
dasjenige  zu  verstehen  ist,  was  wir  hier  die  „älteren  Theorien  und  Anschauungen" 
genannt  haben.) 

A)  Die  Energiewandemng  im  Felde. 

Wenn  an  und  in  einem  Stromträger  fortwährend  Stromenergie  in 
Wärme  verwandelt  wird,  17.  Kapitel,  so  muss  in  gleichem  Maasse 
immer  neue  elektromagnetische  Energie  nachrücken,  wenn  der  Prozess 
ein  längere  Zeit  andauernder  und  stationärer  sein  soll.  Dieses  Nach- 
rücken kann  nur  ^om  Felde  aus  erfolgen,  da  wir  in  demselben  den 
eigentlichen  Sitz  der  bei  dem  Strome  zur  Erscheinung  kommenden 
Energie  erkannten. 

Die  Energie  des  Feldes  muss  also  in  fortwährender  Wanderung 
begriflfen  sein,  so  lange  der  Strom  und  das  Niederbrechen  der  Feld- 
energie in  Wärme  innerhalb  der  Strombahn  andauert. 
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302.   Mechanisches. Beispiel  der  Energiewanderung;  Modell  des 

elastisch  gelcoppelten  Cykeis.  —  Um  uns  eine  anschauliche  Vorstellung 
von  der  Wanderung  der  Energie  zu  bilden,  wollen  wir  zunächst  einen 
einfachen  Mechanismus  betrachten,  in  dem  eine  solche  Wanderung 
stattfindet  und  der  den  Vorteil  hat,  mit  demjenigen  unmittelbar  ver- 
gleichbar zu  sein,  auf  den  die  Symmetriebetrachtungen  über  das  Phä- 
nomen des  längs  einer  Linie  bestehenden  elektrischen  Spannungs- 
zustandes innerhalb  eines  magnetischen  Kraftfeldes  in  §  241  geführt 
hatten. 

Eine  Beihe    von    gleich   grossen   KoUen    mit   parallelen  Achsen, 
Fig.  128,  Taf.  EEI,  sind  paarweise  durch  je  einen  straff  gespannten,  in 
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Fig.  129. 

sich  zurücklaufenden  Gummifaden  miteinander  verbunden;  die  erste 
EoUe  trägt  im  Abstände  1  von  der  Achse  eine  als  Antriebspunkt 
dienende  Kurbel,  die  letzte  kann  durch  eine  Schraube  beliebig  stark 
gebremst  werden. 

Die  AusführuDg  im  einzelnen  ist  die  folgende: 

Modell  der  elastisch  gekoppelten  Rollenreihe. 

An  einem  schmalen  horizontal  liegenden  dicken  Brette  A^  Fig.  128,  ist  das 
senkrecht  stehende  ebenfalls  kräftige  Brett  BB  befestigt,  an  dem  neun  starke, 
vom  und  rückwärts  mit  Gewinden  versehene  Achsen  a,  Fig.  129,  durch  Flantschen 
und  Gegenmuttern  in  horizontaler  Lage  festgeschraubt  sind.  Auf  diese  Achsen 
sind  die  ca.  14  cm  im  Durchmesser  haltenden  Holzscheiben  5,  Fig.  129,  gesteckt^ 
von  denen  jede  eine  Rolle  r  von  etwa  4  cm  Durchmesser«  trägt,  in  die  je  vier 
Riefen  von  dreieckigem  Querschnitt  eingetieft  sind.  (Vorläufig  werden  nur  je  zwei 
derselben  gebraucht,  damit  die  Rollen  aber  auch  bei  dem  später  zu  beschreibenden 
Feldmodelle  verwendet  werden  können,  versehen  wir  sie  mit  vier  Riefen).  Die 
Scheiben  s  sind  am  Rande  ausgedreht  und  hier  ist  auf  dieselben  ein  Bleirohr  h 
gelegt,  welches  zu  einem  beschwerenden  Ringe  zusammengelötet  ist,  wodurch  die 
Rollen  ein  erhebliches  Trägheitsmoment  erhalten  und  schon  bei  verhältnismässig 
kleinen  Umdrehungsgeschwindigkeiten  eine  grosse  Menge  kinetischer  Energie  in 
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sich  aufspeichern  können.  Am  Abgleiten  von  den  Achsen  werden  die  Rollen 
durch  Muttern  m  gehindert  Über  je  zwei  Eollen  ist  ein  in  sich  zurücklaufender 
Gummifaden  gelegt,  der  so  straff  gespannt  ist,  dass  er  sich  fest  in  die  Riefen  ein- 
legt und  die  Drehung  der  Rollen  selbst  bei  starker  Drehungsverschiedenheit  von 
einer  zur  anderen  ohne  merkliche  Gleitung  vermittelt.  Im  Ruhezustande  wird  jede 
Rolle  mit  einem  nach  oben  gerichteten  Striche,  Fig.  128,  versehen,  dessen  Bogen- 
entfernung  von  der  Vertikalen  für  jedes  der  hier  gekoppelten  Elemente  bei  der 
Drehung  die  Entfernung  aus  der  Ruhelage  (cyklische  Koordinate)  erkennen  lässt. 
Die  letzte,  neunte  Rolle  ist  in  einem  Kasten  verborgen,  der  durch  einen  unten 
auf  Ay  oben  auf  ein  gleich  weit  nach  vom  überstehendes  Brett  A'  aufgelegten 
Deckel  C  C  vom  geschlossen  ist  Die  durch  G  C  hindurch  ragende  Mutter  m  kann 
so  fest  angezogen  werden,  dass  die  Bewegung  der  Rolle  9  ganz  gebremst  wird;  in 
Fig.  128  ist  diese  „Druckschraube"  mit  D  bezeichnet. 

Die  Rollen  und  die  sie  verbindenden  Gummiföden  bilden  eine  Reihe  von 
„Elementenpaaren^*  im  Sinne  der  Kinematik,  wie  sie  der  Maschinenbauer  verwendet, 
um  Energie  zu  übertragen.  Das  wesentliche  Merkmal  solcher  „kinematischer 
Koppelungen"  besteht  darin,  dass  sich  die  beiden  Elemente  eines  Paares  (Rolle 
und  Riemen)  gleitungslos  voneinander  abwickeln. 

Versuch  111.  a)  Die  letzte,  neunte  Rolle,  Fig.  128,  werde  zu- 
nächst nicht  gebremst;  wird  dann  die  erste  in  Umdrehung  versetzt,  so 
werden  in  kurzer  Zeit  alle  Rollen  dieselbe  gleichförmige  Drehungs- 
geschwindigkeit besitzen.  Die  einzelnen  Elemente  veranschaulichen 
dann  die  Bewegungen  in  einem  schmalen  streifenartigen  Teile  eines 
homogenen  magnetischen  Kraftfeldes.  Wird,  wie  in  der  Figur  an- 
genommen, nach  rechts  gedreht,  so  geht  der  Sinn  der  Kraftlinien  nach 
§  121  von  vorn  nach  rückwärts,  vor  der  Zeichenebene  ist  der  Kraft- 
linien aussendende  Nordpol,  hinter  derselben  der  Südpol  zu  denken.- 
In  dem  System  ist  hei  konstanter  Umdrehungsgeschwindigkeit  aller 
Elemente  nur  eine  Form  von  Energie  vorhanden,  in  unserem  Beispiel 
kinetische  (von  den  geringen  Reibungsverlusten  sehen  wir  ah). 

b)  Durch  die  Druckschraube  D  wird  die  letzte  Rolle  etwas  ge- 
bremst; sofort  treten  in  den  Gummifaden  Spannungen  auf,  alle  oberen 
Teile  der  koppelnden  Elemente  sind  gespannt,  alle  unteren  sind  locker. 
Bezeichnen  wir  wie  in  Fig.  104  die  Richtung  „ungespannt  nach  ge- 
spannt" durch  Pfeile,  so  haben  wir  bei  Rechtsdrehung  der  Kurbel  an 
Rolle  1  alle  Pfeile  nach  oben  zu  ziehen.  Zwischen  je  zwei  benach- 
barten Rollen  bestehen  Unterschiede  der  Drehung,  wie  in  Fig.  128^ 
durch  die  von  links  nach  rechts  immer  weiter  voranstehenden  Striche 
und  Pfeilspitzen  angedeutet  ist;  die  Figur  stellt  den  Fall  dar,  wo  die 
Bremsung  so  stark  ist,  dass  die  neunte  RoUe  gerade  um  eine  ganze 
Umdrehung  hinter  der  Antriebsrolle  1  zurückbleibt. 

Die  kinetische  Energie,  welche  wir  durch  eine  auf  den  Antriebs- 
punkt wirkende  Kraft  ^  in  die  erste  Rolle  hineingeben,  überträgt  sich 
zum  Teil  allerdings  noch  immer  als  kinetische  Energie  auf  die  folgenden 
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Kollen,  zum  Teil  existiert  sie  aber  auch  als  Energie  elastischer  Span- 
nung in  den  Gummifäden.  An  der  letzten  Rolle  endlich  wird  die  von 
rechts  her  fortwährend  zufliessende  Energie  in  Wärme  transformiert. 
Soll  die  Drehung  im  Gange  bleiben,  so  muss  andauernd  Energie  bei  1 
in  das  System  gegeben  werden  (Energie  geordneter  Bewegung);  um- 
gekehrt findet  das  erneute  Heranwandem  von  Energie  nur  so  lange 
statt,  als  bei  B  Energie  aus  dem  System  genommen  und  in  Wärme 
verwandelt  wird.  Wir  haben  hier  das  Beispiel  einer  Energiewanderung 
im  Sinne  des  Pfeiles  E,  Fig.  128,  vor  uns. 

Die  Analogie  mit  den  Fällen  der  Transformation  von  Feldenergie  in  Wärme 
beim  Strom  träger  §  276  tritt  ohne  weiteres  hervor.  Denken  wir  uns  die  ganze 
Fig.  128  um  eine  dnrch  die  Mitte  der  Rolle  9  gehende  vertikale  Achse  gedreht, 
so  haben  wir  ein  Bild  eines  kurzen  Stückes  eines  konachsialen  Stromfeldes  vor  uns; 
der  Elasten  A'  OC  mit  der  in  ihm  verborgenen  Rolle  mit  Reibung  an  ihren  Lagern 
stellt  den  Stromträger  vor  mit  seinem  in  seinen  Einzelheiten  unserem  Verständnis 
noch  verschlossenen  Transformationsmechanismus. 

Die  zu  konzentrisch  den  Träger  umschliessenden  Röhren  ausgezogenen 
Rolleuquerschnitte  repräsentieren  die  Kraftröhren  des  Magnetfeldes.  Die  Energie 
£iesst  von  aussen  her  (Pfeil  E)  an  den  Leiter  heran ,  um  in  ihm  in  Wärme  ver- 
wandelt zu  werden;  die  elektrische  Spannung  wirkt  dem  Leiter  parallel. 

Wir  haben  hier  nur  ein  Bild  der  Vorgänge  beim  galvanischen  Strome,  aber 
ein  sehr  viel  vollkommeneres,  zutreffenderes  und  aussichtsreicheres  als  das  Strö- 
mungsbild der  älteren  Anschauungen. 

303.     Maxweli's    Dispiacement;    dielektrische   Polarisation.   — 

Maxwell  kam  zu  dem  Schlüsse,  dass  ein  Medium^  welches  Träger 
elektromagnetischer  Wirkungen  wird,  in  doppelter  Beziehung  sich  in 
einem  eigentümlichen  Zustande  befinden  müsse.  Insofern  es  Träger 
magnetischer  Kräfte  ist^  muss  es  den  magnetischen  Polarisationszustand 
annehmen,  den  wir  schon  in  §  104  besprachen.  Insofern  aber  sich  in 
ihm  auch  Spannungen  elektrischer  Natur  ausbilden,  ist  es  Sitz  eines 
elektrischen  Polarisationszustandes  geworden.  Dieser  besteht  nach 
Maxwell  darin,  dass  in  jedem  Elemente  des  Mediums  das  eine  Ende 
durch  irgend  welche  Eigenschaften  von  dem  anderen  diflFerenziert  er- 
scheint. Er  nannte  dieses  Verschiedensein  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung: Dispiacement  oder  dielektrische  Polarisation  des  Volumenelementes. 
Maxwell  hat  selbst  verschiedene  Bilder  dieses  Zustandes  zu  geben 
versucht,  ohne  je  mehr  in  ihnen  niederlegen  zu  wollen,  als  dieses  ver- 
schiedene Verhalten  nach  beiden  Seiten  hin.  Fitzgebald  machte  darauf 
aufmerksam,  dass  wir  in  den  auf  der  einen  Seite  gespannten,  auf  der 
anderen  entspannten  in  sich  geschlossenen  Gummifäden,  Fig.  128,  das 
beste  mechanische  Bild  des  Dispiacement  vor  uns  haben. 

Denn  die  Fäden  unseres  Modelles  sind  zwar  immer  gespannt,  bei  eintretendem 
Polarisationszustand  aber  ist  es  die  eine  Seite  mehr  als  die  andere,  so  dass  Ver- 
schiedenheiten auf  beiden  Seiten  dieses  koppelnden  Elementes  auftreten. 


Das  Displacement.  35f^ 

Wie  auch  der  längs  der  Magnetkraftlinien  bestehende  Vorgang, 
dem  wir  achsialen  Charakter  zuschreiben  müssen,  und  die  Art  und 
Weise,  wie  die  auf  benachbarten  Krafthnien  liegenden  Elemente  eines 
magnetisierten  Mediums  miteinander  verknüpft  (gekoppelt)  sind,  sein 
möge,  immer  wird  eine  polare  Gegensätzlichkeit  hervorgerufen 'werden, 
wenn  benachbarte  Elemente  zeitlichen  Änderungen  ihrer  Drehgeschwin- 
digkeit in  verschiedener  Weise  unterworfen  sind. 

Das  Rollenmodell  zeigt  uns  Verknüpfungen  mit  allen  Eigenschaften 
der  in  dielektrischer  Polarisation  befindlichen  Elemente  eines  auf  elek- 
trische Spannung  in  Anspruch  genommenen  Peldmediums,  denn  auch 
bei  ihm  tritt  jene  Gegensätzlichkeit  von  Gespannt-  und  Losesein  nur 
dann  auf,  wenn  benp^chbarte  Rollen  sich  verschieden  rasch  drehen. 
Spannungen  im  Felde  erscheinen  nie  ohne  die  Begleiterscheinung  des 
Magnetismus,  bei  uns  der  Rotation;  jede  zeitliche  Änderung  der 
dielektrischen  Polarisation  muss  daher  notwendig  das  Auftreten  magne- 
tischer Kräfte  in  der  Umgebung  bedingen  (der  Spannungszustand  kann 
sich  nicht  ändern,  ohne  gleichzeitige  Drehung  der  gekoppelten  Elemente). 
Hierin  besteht  eine  Haupteigentümlichkeit  dieses  Zustandes,  die  von 
Maxwell  auf  Grund  seiner  Theorie  vermutet,  von  Hebtz  mit  aller 
Schärfe  experimentell  bestätigt  wurde.  Die  Richtung  der  Polarisation 
steht  stets  senkrecht  zu  der  Richtung  der  bei  einer  zeitlichen  Änderung 
erzeugten  magnetischen  Kraft  und  damit  (im  isotropen  Medium  wenigstens) 
auch  senkrecht  zur  magnetischen  Polarisation.  Auch  dies  lässt  unser 
Bild,  Fig.  128,  als  notwendig  erkennen.  Femer  zeigt  ein  Vergleich 
mit  unserer  mechanischen  Interpretation  des  elektrischen  Kraftvektors 
(S,  §  241,  dass  die  Richtung  der  dielektrischen  Polarisation  (entspannt 
nach  gespannt  §  241)  mit  der  des  Vektors  @  zusammenfällt;  denn  das 
Displacement  bezieht  sich  ja  gerade  auf  die  Gegensätzlichkeit  von  Ent- 
spanntsein auf  der  einen  und  Gespanntsein  auf  der  anderen  Seite. 
Daher  ist  dasselbe  ebenso  wie  (S  quer  zu  den  koppelnden  Elementen, 
im  Modelle  den  Gummifäden,  gerichtet,  während  die  Verschiebung  und 
Spannung  der  einzelnen  Bestandteile  selbst  natürlich  in  der  Richtung 
der  Fäden  erfolgt. 

Das  Wort  Displacement  erinnert  an  eine  Verschiebung  eines  materiellen, 
wenn  auch  imponderablen  Fluidums.  In  der  That  wurde  es  auch  ursprünglich  im 
Anschluss  an  die  alten  Fluidumhypothesen  gebildet.  Maxwell  verwahrt  sich  aber 
gelegentlich  ganz  ausdrücklich  dagegen,  als  hätte  er  mit  dem  Worte  mehr  als  nur 
jene  polare  Gegensätzlichkeit,  welche  wir  ausschliesslich  betonen,  bezeichnen 
wollen.  In  diesem  Sinne  wollen  auch  wir  von  „Verschiebung' '  sprechen,  ohne 
etwa  an  eine  Verschiebung  positiven  Fluidums  in  der  einen,  negativen  in  der  ent- 
gegengesetzten Richtung  innerhalb  eines  jeden  Elementes  eines  polarisierten 
Mediums  zu  denken,  wie  dies  verschiedentlich  bei  Darstellungen  der  MAzwELLschen 
Theorie  geschieht.    Wir   halten   uns   an  das   im  vorigen  Paragraphen    erläuterte 


360  18.  Kapitel. 

mechanische  Bild,    was  nur  die  Bestandteile  des  Mediums  selbst,   nicht 
aber  hypothetische,  diesem  eingelagerte  Fluida  kennt. 

304.  Die  Poyntingsche  Regel  für  die  Energiewanderung  im  elel(tro- 
magnetischen  Kraftfelde.  —  Bei  dem  Modelle  Fig.  128  wandert  die 
mechanische  Energie  von  rechts  nach  links;  dort,  wo  sich  der  Antriebs- 
punkt (Rolle  1)  befindet,  wird  immer  aufs  neue  Arbeit  geleistet  und 
damit  durch  eine  äussere,  an  der  cyklischen  Koordinate  wirkenden 
Kraft,  etwa  unsere  Muskelkraft,  dem  System  Energie  zugeführt;  sie 
wird  nach  links  hin  weiter  gegeben,  an  dem  gebremsten  Teile  fort- 
während in  Wärme  verwandelt  und  als  solche  den  umgebenden  Massen 
zugeführt.  Kehren  wir  den  Drehungssinn  des  Antriebsmechanismus 
um,  so  wechselt  auch  der  Drehungssinn  aller  anderen  Teile. 

Im  Sinne  unseres  elektromagnetischen  Bildes  heisst  dies:  die  Richtung  der 
magnetischen  Kraftlinien  geht  jetzt  von  rückwärts  durch  die  Zeichenebene  nach  vom. 

Gleichzeitig  kehrt  sich  aber  an  allen  Stellen  auch  die  Richtung 

der  Spannungen   in   den   vermittelnden  Elementen    um;    die  Richtung 
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Fig.  130.  Fig.  131. 

der  elektrischen  Kraft,  des  Displacement,  der  dielektrischen  Polarisation 
ist  dann  von  oben  nach  unten  gerichtet.  Die  Energie  wandert  nach 
wie  vor  von  rechts  nach  links  durch  die  Reihe  der  gekoppelten  Elemente 
hindurch.  Der  Energiefluss  ist  also  in  völlig  eindeutiger  Weise  mit 
den  Richtungen  des  magnetischen  und  elektrischen  Kraftvektors  ver- 
bunden.    Die  folgende  Regel  gilt  ganz  allgemein: 

Die  Energie  wandert  immer  in  einer  Richtung  durch  das 
elektromagnetische  Feld,  welche  sowohl  zur  Richtung  der 
magnetischen  wie  der  elektrischen  Kraft  senkrecht  steht. 
Und  zwar  ist  der  Sinn  der  Wanderung  derselbe  wie  der  der 
Vorwärtsbewegung  einer  gewöhnlichen  Rechtsschraube  (Kork- 
zieher), wenn  dieselbe  in  der  Richtung  von  der  elektrischen 
zur  magnetischen  Kraft  herumgedreht  wird. 

Von  rechts  her  gesehen,  liegen  die  genannten  beiden  Vektoren  bei  dem  in 
Fig.  128  gezeichneten  Drehungssinne ,  wie  es  Fig.  130  zeigt;  die  Schraube  dringt 
vorwärts,  wenn  sie  im  Pfeilsinne  gedreht  wird,  ebenso  die  Energie  (Pfeil  E  in 
Fig.  128,  §  302).  Ist  der  Drehungssinn  an  Kolle  1  der  umgekehrte,  so  liegen  die 
Vektoren  (von  rechts  gesehen)  wie  es  Fig.  131  zeigt,  die  Wanderung  der  Energie 
erfolgt  wieder  gegen  die  Zeichnungsebene  hin. 
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Die  Quantität  der  in  der  Zeiteinheit  übertragbaren  Energie  ist 
sowohl  der  elektrischen  wie  der  magnetischen  Kraft,  in  unserem  mecha- 
nischen Beispiele  der  Drehgeschwindigkeit  und  der  elastischen  Spannung, 
also  dem  Produkte  beider  Grössen  proportional  Diese  Regel  hat  zuerst 
PoYNTiNG  als  unmittelbare  Folge  der  MAXWELLschen  Theorie  abgeleitet. 

305.  Energiewanderung  im  Stromfelde.  —  Wie  wir  im  17.  Kapitel 

ausführlicher  darlegten,  ist  der  wesentliche  Zug  der  elektrischen  Strö- 
mung in  einem  Drahte  die  fortwährende,  in  ihn  sich  hinein  erstreckende 
Fortpflanzung  von  elektrischer  Spannung  und  elektromagnetischer 
Energie,  veranlasst  durch  Niederbrechen  dieser  Spannungen  und  die 
Umwandlung  ihrer  Energie  in  Wärme. 

Der  Hauptmechanismus  des  elektrischen  Stromes  liegt  also  in  dem 
umgebenden  Medium.  Von  diesem  wird  die  Stromenergie  geliefert,  sie 
tritt  von  der  Seite  her  aus  dem  Felde  an  den  Draht  heran.  Der  Draht 
spielt  natürlich  auch  eine  wesentliche  Rolle,  denn  ohne  das  fortwährende 
Niederbrechen  von  Spannung  an  ihm  würde  ja  kein  Nachlassen  der- 
selben entstehen,  die  zurückwirkende  Spannung  des  Mediums  würde 
bald  gleich  der  vorwärts  wirkenden  der  Energiequelle  sein,  und  damit 
würde  die  Maschinerie  aufhören  zu  arbeiten. 

Wir  erhalten  durch  Vereinigung  der  Figg.  67  und  128  ein  anschauliches  Bild 
von  den  Vorgängen  in  der  Umgebung  eines  Stromträgers.  Denkt  man  sich  mehrere 
Modelle  wie  Fig.  128  ühereinander  gesetzt  und  die  untereinander  stehenden  Rollen 
der  einzelnen  Reihen  ebenfalls  durch  Gummifaden  verbunden  (die  wirkliche  Aus- 
führung siehe  weiter  unten  in  §  326)  und  die  Anfangsrollen  1  jeder  Reihe  be- 
sonders und  gleich  stark  angedreht,  so  haben  alle  Spannungen  der  übereinander 
liegenden  Fäden  die  gleichen  Richtungen,  sie  addieren  sich  und  wir  können  von 
einer  Spannung  pro  Längeneinheit  des  Leiters  C  C  sprechen,  von  einem  „Spanuungs- 
gefSlle'^  oder  „Spannungsgradienten 'S  vergl.  §  241.  Lässt  man  das  ganze 
System  um  C  C,  Fig.  128,  als  Achse  rotieren,  so  erhält  man  eine  Verteilung,  vne 
in  Fig.  132,  Taf.  III,  welche  den  Querschnitt  durch  das  Feld  eines  langen,  dicken, 
geradlinigen  Drahtes  Sy  der  Träger  eines  stationären  galvanischen  Stromes  ist,  dar- 
stellt. Der  dunkel  schraffierte  Teil  soll  den  Längsschnitt  durch  den  Leiter  selbst,  die 
Kreise  in  der  Umgebung  die  Querschnitte  der  konzentrischen  magnetischen  Kraft- 
röhrenringe veranschaulichen.  Der  Strom  sei  von  unten  nach  oben  gerichtet-,  die 
Drehbewegungen  erfolgen  dann  rechts  uhrzeigermässig ,  links  umgekehrt,  vergl. 
Flg.  49.  Die  die  Drehung  vermittelnden  Teile  des  Mediums  zeigen  eine  von  unten 
nach  oben  gerichtete  dielektrische  Spannung. 

Die  Energie  wandert  nach  der  PoYjrriNGSchen  Regel  {^  304  fortwährend  auf 
der  rechten  Seite  von  rechts  nach  links,  auf  der  linken  Seite  von  links  nach  rechts, 
also  beide  Mal  vom  Felde  her  gegen  den  Leiter  hin.  Fig.  67  giebt  einen  Teil  des 
linksseitigen  Mechanismus  wieder,  aber  noch  ohne  Verbindung  mit  dem  Leiter, 
d.  h.  ohne  Bremsung  an  oder  in  diesem.  Darum  haben  dort  die  Fäden  auch  noch 
keine  Spannung  (es  ist  nur  „spin"  vorhanden,  ii^  276,  auf  den  „slip"  ist  noch  nicht 
Rücksicht  genommen). 

Nur  ein  Umstand  könnte  auf  den  ersten  Blick  störend  erscheinen.  Bei 
dem  Modelle  Fig.  67    drehen   sich   die   weiter   entfernten   Elemente   entsprechend 
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langsamer;  hier  müssen  die  äusseren  Rollen  scheinbar  eine  grössere  Drehung  er- 
fahren, damit  die  von  unten  nach  oben  gerichtete  Spannung  in  den  Zwischen- 
elementen zu  Stande  kommt 

Dass  hier  kein  Widerapruch  vorliegt,  sondern  gerade  wegen  des  Bestehens 
eines  Gesetzes  wie  das  der  reciproken  Entfernung  §  164  unser  Bild  als  besonders 
zutreffend  erscheinen  muss,  lehrt  eine  einfache  Überlegung:  Der  Zustand  sei 
stationär  geworden,  d.  h.  von  allen  Seiten  wandere  gerade  soviel  Feldenergie 
heran,  als  im  Stromtrftger  verbraucht  wird.  Dann  geht  in  derselben  Zeit  durch 
eine  zum  Träger  konachsiale  Cy linderfläche  in  der  Entfernung  r,  genau  so  viel 
Energie  wie  durch  eine  engere  Cy  linderfläche  vom  Radius  r,  und  derselben  Hohe 
(r,  >  r,).  Auf  der  äusseren  Fläche  stehen  aber  r^fvi  mal  soviele  Einzelelemente  für 
diese  Energieübertragung  zur  Verfügung,  jedes  einzelne  hat  also  bei  derselben 
elektrischen  Spannung  nur  eine  rjr^  so  kleine  magnetische  Kraft  zu  repräsentieren, 
d.  h.  braucht  sich  nur  r^/r^  mal  so  rasch  zu  drehen ,  wie  ein  Element  in  der  Ent- 
fernung r^j  wie  es  in  dem  Modelle  Fig.  67  der  Fall  war  (§§  304  und  125 
Schlusssatz). 

Gerade  dadurch ,  dass  die  magnetische  Kraft  in  der  Entfernung  von  r  cm 
rmal  so  klein,  als  in  der  Entfernung  1  ist,  bedingt  die  r-fache  Zahl  der  bei  dem 
Herbeiführen  von  Energie  zwischen  Schichten  gleichen  Spannungsabfalles  betei- 
ligten Einzelelemente  des  Mediums  die  Gleichförmigkeit  des  Energieflusses.  Un- 
sere Vorstellung  erfordert  also  geradezu  das  Bestehen  des  BioT-SAVARTschen  Ge- 
setzes ^  164. 

B)   AnBammlimg  von  elektrischer  Spannuiigseiiergie. 

306.  Ungeschlossene  Ströme.  —  Wenn  wir  an  die  Polklemmen 
einer  Stromquelle  von  bestimmter  Klemmenspannung,  z.  B.  einer 
magnetelektrischen  Maschine,  ein  Kabel  anschliessen ,  so  vollzieht  sich 
alsbald  die  Wanderung  der  Energie  dem  Kabel  entlang  und  in  dieses 
hinein.  Nach  unserer  kinetischen  Vorstellung  setzt  sich  dabei  der 
Feldmechanismus  in  Bewegung,  magnetische  Kraftlinien  werden  rings 
um  den  Leiter  ausgebildet.  Schneiden  wir  das  Kabel  an  einer  Stelle 
durch,  so  müsste  nach  der  älteren  Auffassung  das  Stromphänomen 
momentan  stocken,  da  die  metallische  Leitung,  in  der  das  {als  in- 
kompressibel  vorausgesetzte)  Flnidum  fliesst,  unterbrochen  ist.  Nach 
der  neueren  (ÄlAxwELLschen)  Auffassung  setzt  sich  der  Prozess  indessen 
noch  eine  Zeit  lang  fort,  nämlich  so  lange,  bis  die  Drehung  der  Feld- 
elemente und  die  damit  verbundene  Spannung  im  Zwischenmittel  einen 
bestimmten  Wert  erreicht  hat  Stillstand  der  ganzen  „Maschinerie" 
(Poyxting)  tritt  offenbar  erst  ein,  wenn  die  rückwirkende  Spannung 
des  Feldes  gerade  so  gross  geworden  ist  wie  die  Spannung,  welche  die 
magnetelektrische  Maschine  zur  Verfügung  stellt.  Dann  tritt  an  Stelle 
des  stationären  Bewegungszustandes  ein  Gleichgewichtszustand,  ein 
„statischer'*  Zustand  ein.  Eine  bestimmte  Quantität  elektrischer 
Spannungsenergie  ist  in  dem  Felde  aufgehäuft,  die  Magnetkraftlinien 
(Drehung,  spin)  verschwinden.     Werden  die  freien  Kabelenden  wieder 
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vereinigt,  so  setzt  sich  der  Mechanismus  wiederum  in  Bewegung,  Strom- 
kraftlinien erscheinen  aufs  neue. 

Unser  Modell  Fig.  128  veranschaulicht  auch  diesen  Vorgang 
sehr  gut. 

Versuch  111.  c)  (Vergl.  oben  p.  357  a)  und  b).)  Die  Rolle  Nr.  9 
Fig.  128  wird  durch  die  Druckschraube  1)  so  stark  gebremst,  dass  sie 
sich  gar  nicht  mehr  bewegen  kann.  Dann  wird  an  ihr  auch  keine 
Bewegungsenergie  durch  Reibung  in  Wärme  umgewandelt  Wird  Rolle  1 
nach  rechts  aus  der  Gleichgewichtslage  gedreht  (Stromquelle),  so  werden 
auch  alle  folgenden  Rollen  gedreht  (Magnetismus),  aber  die  Drehung 
kann  bei  gegebener  Kraft  $ß  nur  bis  zu  einem  bestimmten  Betrage 
fortgesetzt  werden,  nämlich  nur  so  lange,  bis  die  elastische  Rückwirkung 
aller  Gummifäden  auf  die  erste  Rolle  gerade  gleich  ?ß  geworden  ist 
Dann  steht  die  Maschine  still.  Alle  Energie,  welche  an  1  gewirkt  hat, 
ist  in  Form  von  Spannungsenergie  aufgehäuft 

Das  Medium  befindet  sich  im  dielektrischen  Zwangszustande,  §  303.  Die 
Stfirke  desselben  hängt  von  der  Natur  des  Zwischenmittels,  hier  von  der  Länge, 
der  Dicke  und  dem  Elasticitätskoeffizienten  a  (§  118)  der  Fäden  ab. 

Lässt  man  den  Antriebspunkt  an  Rolle  1  plötzlich  los,  so  ent- 
spannen sich  die  Fäden,  Drehung  (magnetische  Kraft)  tritt  auf,  die 
Spannungsenergie  verwandelt  sich  in  kinetische.  Da  die  Rollen,  na- 
mentlich die  in  rasche  Bewegung  geratenen  ersten,  bei  ihrer  Rückkehr 
zur  Gleichgewichtslage  dieselbe  überschreiten,  so  tritt  wieder  ein  teil- 
weises Spannen  der  Fäden  ein,  Spannungsenergie  entwickelt  sich;  die 
Richtung  der  dielektrischen  Polarisation  ist  jetzt  aber  die  umgekehrte 
wie  vorhin;  diese  verwandelt  sich  wieder  in  Drehung  (magnetische 
Kraft)  u.  s.  f.:  man  erhält  „Schwingungen".  Wenn  die  Rollenreihe  mit 
anderen  benachbarten  gekoppelt  ist,  so  werden  die  Schwingungen  auf 
dieselben  übertragen  („elektromagnetische  Strahlung**  siehe  weiter  unten). 

Das  Modell  versinnbildlicht  noch  einige  andere  Analogien  mit  elektromagne- 
tischen Zwangszttständen :  Man  darf  die  Spannung  nicht  zu  weit  treiben,  sonst 
reisst  ein  Faden,  „das  Medium  bricht  unter  der  Wirkung  der  dielektrischen  Span- 
nung nieder**.  Dann  lösen  sich  mit  einem  Male  auch  die  Spannungen  in  allen 
übrigen  Fäden,  die  aufgehäufte  Energie  ,,entladet  sich**. 

Bei  den  entsprechenden  elektrischen  Vorgängen  findet  dies  gewöhnlich  in 
der  Form  eines  Funkens  statt.  Das  stärkste  elektrische  Feld,  was  wir  in  Luft 
von  Atmosphärendruck  erzeugen  können,  ohne  die  elektrische  Festigkeitsgrenze 
derselben  zu  überschreiten  und  dadurch  Entladungen  herbeizuführen,  ist  er- 
fahrungsgemäss  ungefähr  30  000  Volt  für  die  Länge  eines  Centimeters  (Spannungs- 
gradient). 

Die  vorstehenden  Betrachtungen  führen  zu  dem  Begriffe  der  „un- 
geschlossenen Ströme*',  welche  sich  längs  eines  Trägers,  der  nicht  zu 
einem  metallischen  Schliessungskreise  vereinigt  ist,  ausbilden.  Das 
Studium  derselben  hat  seit  Hebtz  eine  grosse  Bedeutung  erlangt. 
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Die  Bezeichnung  „ungeschlossen^^  bezieht  sich,  wie  das  Beispiel,  an  das  wir 
anknüpften,  zeigte,  auf  die  metallische  Leitung.  Da  sich  die  Feldbewegungen 
und  -Spannungen  auch  durch  das  isolierende  Zwischenmittel  hindurch  fortsetzen, 
so  reicht  bei  den  neueren  Auffassungen  der  Begriff  des  „Stromes^'  viel  weiter  als 
das  „Strömungsbild^^  es  erlaubte,  da  er  bei  diesem  naturgemäss  auf  den  Leiter 
selbst  beschränkt  war.  Die  dielektrischen  Polarisationen  setzen  den  um  den 
„Leiter^*  herum  sich  abspielenden  Prozess  in  den  die  metallische  Leitung  trennenden 
Zwischenraum  hinein  fort.  Diese  erweitei*te  Auffassung  bezüglich  der  ungeschlos- 
senen Ströme  bildete  einen  der  wesentlichsten  Punkte,  durch  die  sich  dieMAxwELLSche 
Theorie  von  den  älteren  Anschauungen  unterschied.  Hier  konnte  das  Experimentum 
cracis  einsetzen,  welches  Hertz  anstellte;  nach  diesem  giebt  es  also  ungeschlossene 
Ströme  im  eigentlichen  Sinne  überhaupt  nicht,  vergl.  auch  §  315  „Maxwells 
Verschiebungsstrom*'. 

307.  Ladung  eines  Kondensators.  —  An  eine  magnetelektrische 
Maschine  von  der  Klemmenspannung  E  Volt  schliessen  wir  ein  Kabel 
an;  wir  schneiden  es  an  einer  Stelle  durch  und  setzen  an  die  ent- 
stehenden freien  Enden  je  eine  ebene  Platte  von  der  Fläche  jPcm* 
an,  die  wir  im  Abstände  von  a  cm  einander  parallel  gegenüber  stellen. 
Von  der  Stromquelle  aus  wandert  die  Stromenergie  an  den  Kabeln 
entlang  zwischen  die  Platten  hinein,  so  lange,  bis  die  Spannungs- 
diflferenz  zwischen  ihnen  gerade  gleich  E  geworden  ißt  Dann  hört 
das  Stromphänomen  auf,  aber  zwischen  den  Platten  ist  eine  gewisse 
Menge  Spannungsenergie  angehäuft.  Man  nennt  ein  solches  Platten- 
paar darum  einen  „Ansammlungsapparat"  oder  einen  „Kondensator*' 
für  diese  Energieform,  den  Strom,  welcher  die  Energie  lieferte,  den 
„Ladestrom." 

Wir  können  uns  von  dem  Spannungs-  oder  Zwangszustande  innerhalb  der 
Platten  eines  ),geladenen  Kondensators^'  auf  Grund  unserer  Betrachtungen  in  §  302 
und  §  306  ein  anschauliches  Bild  machen,  Fig.  133,  Taf.  III.  Von  rechts  her  ist 
Energie  in  den  Kondensator  eingewandert.  Die  Zuleitungsdrähte  müssen  rechts 
ausserhalb  der  Zeichnung  gelegen  gedacht  werden.  Die  vertikale  Rollenreihe  zur 
äusscrsten  Linken  ist  unbewegt  geblieben.  Die  Spannungen  sind  von  unten  nach 
oben  gerichtet. 

Das  Medium  zwischen  den  Platten  bietet  die  Stützpunkte  für  die 
dielektrische  Spannung.  Da  die  Grösse  derselben  von  der  Natur  des 
Zwischenmittels  abhäogt,  muss  auch  dieses  bei  dem  Prozess  eine  indi- 
viduelle Rolle  spielen.  Das  isolierende  Medium  ist  in  bestimmter  Weise 
modifiziert  und  wir  können  uns  diesen  Zustand  nach  den  bisherigen 
Betrachtungen  als  eine  Spannung  vorstellen,  welche  die  kleinsten 
Teile  des  Mediums  ergreift.  In  der  That  bemerken  wir  zum  Beispiel, 
dass  das  Licht  verschieden  schnell  in  verschiedenen  Richtungen  ein 
isotropes  Medium  durcheilt,  wenn  dieses  Träger  einer  solchen  dielek- 
trischen Spannung  ist:  das  Medium  wird  doppelbrechend,  gerade 
wie  wenn  es  durch  mechanische  Kräfte  in  seinen  kleinsten  Teilen  ge- 
spannt würde. 
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308.  BegriflT  der  ^^Eiektricität"  im  Rahmen  der  neueren  An-f 

schauungen.  —  Ist  das  Medium  zwischen  zwei  leitenden  Körpern  in 
dielektrischer  Polarisation  begriffen,  so  äussert  sich  dies  an  den  Ober- 
flächen der  Körper  darin,  dass  an  ihnen  polar  verschiedene  Spannungs- 
zustände  bestehen.  So  sehen  wir  an  die  einzelnen  Oberflä<5henelemente 
der  unteren  Kondensatorplatte  der  Fig.  133  nur  polarisierte  Elemente 
mit  ihren  entspannten  Seiten  grenzen,  an  der  Oberfläche  der  oberen 
Platte  dagegen  ist  das  Medium  in  allen  seinen  Teilen  in  Spannung 
begriffen.  Man  hat  diesen  Gegensatz  durch  die  Gegensätzlichkeit  von 
+  und  — ,  d.  h.  von  positiv  und  negativ  bezeichnet  und  pflegt  den 
Körper,  von  dem  die  in  der  Fig.  133  durch  die  vertikalen  Pfeile  be- 
zeichneten Feldspannungen  ausgehen,  als  den  „positiven"  zu  bezeichnen. 

Die  elektrischen  Entladungen  (§  306)  ^  bei  denen  diese  Gegensätzlichkeit  be- 
sonders ao^Uig  zu.  Tage  tritt,  namentlich  wenn  sie  in  verdünnten  Gasen  erfolgen 
(Gasentladongen),  weisen  in  der  That  auf  einen  eigentümlichen,  an  der  negativen 
Platte  („Kathode^O  bestehenden  Spannungszustand  hin.  Die  Lösung  der  Spannungen 
erfolgt  hier  in  ganz  anderer  Wechselwirkung  mit  dem  Platten-(£lektroden-)Materiale 
als  an  der  positiven  Platte  („Anode"),  (dasselbe  wird  zerstäubt  u.  s.  w.,  femer  sei 
auf  die  sog.  lichtelektrischen  Versuche  hingewiesen,  d.  h.  Lösung  dieser  Kathoden- 
spannung durch  Bestrahlung  mit  ultraviolettem  Lichte). 

Die  Fluidumhypothesen  dachten  sich  auf  den  beiden  Metallmassen, 
welche  das  dielektrische  Feld  begrenzen,  gleiche  Mengen  von  positivem 
und  negativem  Fluidum,  der  sog.  +  und  —  Elektricität,  aufgehäuft. 

Nach  unserer  Auffassung  ist  „Elektricität*^  oder  „Elektrisierung" 
eines  Körpers  nur  eine  Bezeichnung  für  die  Modifikation,  welche 
die  oberflächlichen  Schichten  deshalb  erfahren  haben,  weil 
Spannungen  des  umgebenden  Mediums  an  ihnen  enden. 

Die  als  „elektrostatische  Ladungen^'  bezeichneten  andauernden  Spannungen 
kommen  nur  in  Gegenwart  ponderabler  Materie  vor;  sie  sind  offenbar  an  diese 
gebunden,  gleichsam  als  ob  wir  nur  an  körperlichen  Atomen  den  Halt  gewinnen 
könnten,  den  wir  brauchen,  um  ein  Medium  dielektrisch  zu  spannen. 

Das  Gesetz,  nach  dem  infolge  dieser  Spannungen  elektrostatisch  geladene 
Körper  aufeinander  wirken,  hängt  von  der  speziellen  Art  ab,  wie  die  einzelnen 
Bausteine  der  Materie  miteinander  verknüpft  sind,  vergl.  den  folgenden  Paragraphen. 

309.  Das  Dielektrikum.  —  Das  Medium  zwischen  den  einzelnen 
Teilen  eines  ein  elektrisches  Spannungsfeld  begrenzenden  Leitersystems 

nennt  man  ein  „Dielektrikum".  Wir  haben  also  als  Dielektrikum 
jeden  Körper  zu  betrachten,  in  dem  die  elektrische  Spannung  bis  zu 
einem  bestimmten  Betrage  gesteigert  werden  kann,  in  dem  also  all- 
gemein eine  „Verschiebung"  §  303  möglich  ist.  Wie  wir  weiter  unten 
zeigen  werden,  ist  die  Spannungsenergie,  welche  in  einem  bestimmten 
Baume  z.  B,  zwischen  den  Platten  eines  Kondensators  bei  derselben 
spannenden  Kraft  angesammelt  werden  kann,  sehr  verschieden,  je  nach 
der  Natur  des  Dielektrikums. 
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So  wird  aach  in  unserem  elastischen  Modelle  bei  derselben  VerBchiebimg 
eine  ganz  verschiedene  Energiemenge  angesammelt,  je  nach  den  elastischen  Eigen- 
schaften der  Zwischenelemente,  der  gespannten  Fäden. 

310.  Linien   dielektrisclier  Polarisation.  —   Die  Kichtung  der 

dielektrischen  Verschiebung  fällt  in  den  hier  allein  betrachteten  (iso- 
tropen) Medien  mit  der  Richtung  der  elektrischen  Kraft  zusammen, 
§  303.  Gehen  wir  in  der  Richtung  des  Displacement  (von  der  ent- 
spannten zur  gespannten  Seite,  §  241)  von  Element  zu  Element  eines 
Dielektrikums  weiter,  so  werden  wir  auf  Linien,  den  „Polarisations- 
oder Induktionslinien"  (Maxwell)  entlang  geführt,  deren  Verlauf  den 
Linien  der  elektrischen  Kraft  parallel  ist.  Da  aber  der  numerische 
Wert  der  Polarisation  sich  von  dem  der  elektrischen  Kraft  ®  im  all- 
gemeinen unterscheiden  wird,  da  ja  auf  die  Polarisation  die  spezifische 
Beschaffenheit  des  Dielektrikums  von  Einfluss  ist,  so  sind  die  Liduk- 
tions-  oder  Polarisationslinien  nicht  in  der  gleichen  Dichte  wie  die 
Kraftlinien  anzunehmen  und  zu  zeichnen. 

Es  besteht  hier  ein  ähnlicher  Unterschied  wie  zwischen  magnetischen  In- 
duktionslinien ($)  und  Kraftlinien  (.£))  §  108. 

Röhrenförmige,  von  Induktionslinien  umhüllte  Räume  werden  der 
Analogie  (§  108)  wegen  als  „Induktionsröhren"  bezeichnet. 

So  stellen  die  in  den  Figg.  128,  132  und  1S3  gezeichneten  blauen  Linien, 
welche  der  Richtung  der  dielektrischen  Spannungen  parallel  verlaufen,  die  Mäntel 
von  solchen  Induktionsröhren  dar. 

311.  Flächen  gleicher  elektrischer  Spannung.  —  Nach  froheren 

Betrachtungen  summieren  sich  die  Spannungen,  welche  längs  einer 
elektrischen  Kraftlinie  bestehen.  Legen  wir  durch  die  Punkte  einer 
Kraftlinienschaar,  in  denen  die  Spannungen  den  gleichen  Wert  haben, 
eine  Fläche,  so  erhalten  wir  eine  „Fläche  gleicher  elektrischer  Spannung** 

oder  eine  sog.  „Niveaufläche". 

In  den  Figg.  128,  132  und  133  bezeichnen  die  zur  Kraftlinienrichtung  senk- 
rechten roten  Linien  die  Spuren  solcher  Niveauflächen  in  der  Zeichnungsebene; 
zwischen  je  zwei  von  ihnen  herrscht  dieselbe  Spannungsdifferenz.  Denken  wir 
uns  ein  Feld  ganz  mit  unendlich  vielen,  unendlich  kleinen  solchen  elastisch  ge- 
koppelten achsialen  Elementen  erfüllt,  so  ist  leicht  zu  erkennen,  dass  die  Niveau- 
flächen senkrecht  zu  den  elektrischen  Kraftlinien  stehen  müflsen. 

Durch  Induktionsröhren  und  Niveauflächen  können  wir  den  ganzen 
Feldraum  in  Zellen  abteilen,  von  denen  jede  einen  bestimmten  Inhalt 
an  elektrischer  Spannungsenergie  enthält  (Maxwells  Zellen). 

312.  Dielektrisches  Moment  —  Das  Modell  Fig.  128  sowie  die 
Diagramme  der  Tafel  III  hatten  uns  dazu  gedient,  eine  Eeihe  quali- 
tativer Eigenschaften  des  dielektrisch  polarisierten  Feldes  zu  erläutern. 
Jetzt  woUen  wir  einige  für  das  Folgende  wichtige  quantitative  Be- 
ziehungen ableiten;  unser  mechanisches  Modell  soll  uns  dabei  wiederum 
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als  Führer  dienen,  doch  sollen  die  Betrachtungen  sogleich  in  solcher 
Allgemeinheit  durchgeführt  werden,  dass  sie  frei  von  jeder  speziellen 
Voraussetzung  sind  und  eine  Ton  jedem  besonderen  Bilde  unabhängige 
Bedeutung  haben.  Dazu  müssen  wir  zunächst  einen  Begriff  einfuhren, 
welcher  uns  ein  Maass  für  den  in  einem  Dielektrikum  bestehenden 
Zwangszustand  zu  geben  vermag. 

Für  unser  mechanisches  Analogon  ergiebt  sich  ein  solches  sehr  einfach  aus 
der  Betrachtung  der  elastischen  EJräfte:  Wir  fassen  einen  bestimm ten,  von  elastisch 
gespannten  Elementen  erfüllten ,  von  einer  Induktionsröhre  und  zwei  beliebigen 
Kiveauflächen  begrenzten  Raum  (eine  Zelle  §  311)  ins  Auge,  in  Fig.  128  etwa  den 
zwei  Fadenpaare  enthaltenden  Raum  zwischen  zwei  blauen  vertikalen  und  den 
beiden  roten  horizontalen  Linien.  Von  dem  Momente  an,  in  dem  spannende 
Kräfte  auf  das  System  an  irgend  einer  Stelle,  z.  B.  au  Rolle  1  >virken,  treten  in 
den  Fäden  Kräfte  auf,  welche  zum  Grleichgewichtszustand  zurückstreben.  Der 
innerhalb  des  betrachteten  Raumes,  der  Zelle,  im  ganzen  bestehende  Zwangs- 
zustand häugt  ab  von  der  Zahl  der  polarisierten  Elemente  (zwei  Fadenpaare) 
und  dem  Betrage,  den  die  Polarisation  erreicht  hat,  also  sowohl  von  der  Grösse 
der  polarisierenden  Kraft  wie  der  Elasticität  des  Materiales,  da  diese  angiebt,  in- 
wieweit der  elastische  Körper  einer  bestimmten  äusseren  Kraft  nachgiebt.  Be- 
trachten wir  einen  halb  so  grossen  Raum,  der  also  nur  ein  Fadeupaar  enthält,  so 
ist  in  diesem  die  Anzahl  der  gleichgespannten  Elemente  und  damit  die  vorhandene 
Gesamtspannung  auch  nur  halb  so  gross,  bei  einem  doppelt  so  grossen  Räume 
aber  (zwei  Zellen),  der  vier  Fäden  zwischen  fünf  Rollen  enthält,  doppelt  so  gross 
als  im  ersten  Falle.  Das  Verhältnis  der  Gesamtspannung  zu  dem  Räume,  inner- 
halb dessen  sie  angetroffen  wird,  giebt  also  ein  Maass  für  den  im  Cykel  an  jeder 
Stelle  vorhandenen  Spannungszustand.  Die  Betrachtung  lässt  sich  leicht  auf 
die  anderen  Modelle  Taf.  III  übertragen. 

Bei  einem  dielektrisch  polarisierten  Medium  haben  wir  den  Sitz 
der  Polarisation  in  den  kleinsten  Elementen  desselben  zu  suchen;  wir 
kennen  aber  weder  deren  Zahl  noch  den  Zwangs-  oder  Spannungs- 
zustand,  in  dem  sich  jedes  einzelne  befindet.  Bleiben  wir  inmitten  des 
freien  Spannungsfeldes  und  halten  uns  von  den  Grenzen  des  Dielek- 
trikums sowie  von  Flächen  fem,  an  denen  ein  Dielektrikum  an  ein 
völlig  davon  verschiedenes  grenzt,  so  dürfen  wir  annehmen,  dass  sich 
die  Zustande  von  Nachbarelementen  nur  unendlich  wenig  voneinander 
unterscheiden,  dass  die  Polarisation  stetig  mit  dem  Orte  variiere. 
Worin  daher  auch  dieser  Zustand,  das  Displacement  bestehe,  und 
wonach  wir  es  bemessen,  immer  werden  sich  um  so  grössere  Beträge 
ergeben,  je  grösser  der  ins  Auge  gefasste  Baum  ist.  Betrachten  wir 
daher  an  einer  Stelle  ein  Volumenelement,  so  wird  das  Verhältnis  von 
darin  angetroffenem  Displacement  zu  dem  Volumen  des  Elementes 
charakteristisch  für  den  daselbst  im  Dielektrikum  überhaupt  bestehenden 
Polarisationszustand  sein.  Dieses  Verhältnis  ist  aber  die  auf  die 
Volumeneinheit  berechnete  Gesamtverschiebung.  Sie  ist  um  so  grösser, 
je  mehr  polarisierbare  Teilchen  in  demselben  Volumenelement  enthalten 
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sind  und  je  leichter  diese  bei  gegebener  wirkender  elektrischer  Kraft 
in  den  Polarisationszustand  übergehen.  Man  nennt  dieses  Verhältnis 
„das  dielektrische  Moment  pro  Volumeneinheit"  und  bezeichnet 
es  nach  Maxwell  durch  3). 

Wir  übernehmen  diese  Bezeichnung  aus  den  älteren  Anschauungen.  Unter 
Moment  eines  Magneten  verstanden  wir  nach  §  67  das  Produkt  aus  Polstlirke  und 
Polabstand.  Nach  §  93  hatten  wir  uns  einen  Magneten  aus  lauter  einzelnen 
kleinen  (Molekular-)Magneten,  jeden  von  bestimmtem  Momente,  zusammengesetzt  zu 
denken  und  hatten  mit  Rücksicht  darauf  in  §  99  auch  schon  von  einem  magne- 
tischen Momente  pro  Volumeneinheit  gesprochen.  Bei  der  dielektnschen  Polari- 
sation begegnete  man  polaren  Differenzierungen,  welche  ebenfalls  in  den  kleinsten 
Teilen  ihren  Sitz  haben.  Man  dachte  sich  in  den  polarisierten  Elementen  daä 
-f  Fluidum  von  dem  —  Fluidum  getrennt  und  beide  Fluida  an  die  entgegengesetzten 
Enden  der  kleinen  Volumina  verschoben.  Quantität  mal  Abstand  wurde  auch  hier 
als  Moment  angesehen,  bei  Division  durch  das  Volumen  ergab  sich  das  auf  die 
Volumeneinheit  bezogene  Moment.  Waren  die  Elemente  durch  elektrische  In- 
duktionsröhren §  310  und  Niveauflächen  begrenzt,  so  war  3)  eine  verschobene 
Elektricitätsmenge,  dividiert  durch  ein  Flächenelement  der  Niveaufläche,  d.  h.  die 
pro  Flächeneinheit  auf  die  Niveaufläche  verschobene  Elektricitätsmenge.  Nach 
den  in  §  308  am  Ende  gegebenen  Auseinandersetzungen  kann  in  unserem  Begriflfs- 
system  analog  ^  als  die  auf  der  Flächeneinheit  der  Niveaufläche  angetroffene  Ge- 
samtspannung  angesehen  werden. 

313.  Beziehungen  zwischen  dieleictrischer  Polarisation  und  eleic- 

trischer  Kraft.  —  Die  im  Dielektrikum  bestehende  Spannung  hält 
einer  elektrischen  Kraft  das  Gleichgewicht.  Zwischen  beiden  muss 
eine  numerische  Beziehung  bestehen;  um  sie  zu  finden,  gehen  wir 
Aviederum  von  dem  mechanischen  Analogen  des  elastisch  gekoppelten 
Cykels  §  303,  Fig.  128,  Taf.  III  aus.  In  §  118  erwähnten  wir,  dass 
die  elastischen  Kräfte  innerhalb  gewisser  Grenzen  der  Grösse  der  durch 
sie  hervorgerufenen  Deformationen  proportional  zu  setzen  sind.  Be- 
zeichnen wir  die  an  der  ganzen  Rollenreihe  Fig.  128  angreifende  Kraft 
mit  $ß,  die  durch  sie  bei  völliger  Bremsung  der  letzten  Rolle  9  hervor- 
gerufene, durch  die  Bogenentfemung  des  Antriebspunktes  auf  1  von 
der  Anfangslage  gemessene  Deformation  mit  p,  so  ist 

^==&p 97) 

wo  &   offenbar   die  Kraft  darstellt,   welche  zu  einer  Dehnung  <)  =  1 

aufzuwenden  ist  (Elasticitätsmodul).    Je  grösser  &  ist,  um  so  schwerer 

ist  das  Fadensystem  durch  eine  gegebene  Kraft  zu  spannen. 

Würden  wir  statt  der  „weich  elastischen"  Gummiffiden  Stahldrähte  zur 
Koppelung  der  Rollen  verwenden,  so  würden  bei  dem  viel  höheren  Modul  ifi^  dieses 
Materiales  viel  kleinere  „Verschiebungen"  bei  denselben  Kräften  resultieren,  um 
der  später  näher  auszuführenden  Analogie  willen  erinnern  wir  daran,  dass  die 
Grösse  p  mit  der  Geschwindigkeit  q  (§  137)  in  der  Beziehung:  p  ==  ^ Ci'dt  steht 

Den  reciprokenWert  von d-, nämlich i?  =  l/i9(Elasticität8koeffizient), 
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können  wir  als  Maass  der  Nachgiebigkeit  gegen  deformierende  Kräfte, 
als  ,,elasti3che  Kapazität^'  ansehen,  und  nach  97)  besteht  die  Relation 

P^fJ^ 98) 

Hiemach  wird  bei  dem  mechanischen  Modelle  des  Dielektrikums 
die  Entfernung  vom  Gleichgewichtszustande  p  und  damit  das  Displace- 
ment,  der  gesamte  Polarisationszustand  durch  das  Produkt  der  wir- 
kenden Kraft  ?ß  und  eines  Faktors  17  gemessen,  der  die  Fähigkeit  des 
Mediums  Displacement,  Polarisation  anzunehmen,  misst 

Ob  bei  dem  Dielektrikum  zwischen  dielektrischem  Momente  S)  und 
elektrischer  Kraft  (S  ebenfalls  Proportionalität  und  damit  eine  ähnliche 
einfache  Relation  wie  98)  besteht,  kann  nur  die  Erfahrung  entscheiden. 

Die  Beziehung  zwischen  magnetischer  Polarisation  (Induktion)  S5 
und  wirkender  Feldkraft  ip  war  nach  Formel  8)  §  109 

Wir  bemerkten  aber  in  §  111,  dass  diese  Relation  nur  angenähert 
gilt,  insofern  fi  keine  eigentliche  Konstante  ist,  sondern  selbst  wieder 
von  §  abhängt.  Etwas  Ahnliches  ist  bei  der  Beziehung  zwischen  3) 
und  (5  seither  nicht  bekannt  geworden.  Soweit  die  Beobachtungen 
reichen,  besteht  zwischen  beiden  Grössen  genaue  Proportionalität; 

Die  gesamte  Verschiebung  innerhalb  der  Volumeneinheit, 
das  dielektrische  Moment  S)  ist  der  elektrischen  Kraft  @ 
direkt  proportional. 

314.  Dielektricitätskonstante.  —  Können  die  beiden  Richtungs- 
grössen  des  dielektrischen  Momentes  S)  pro  Volumeneinheit  und  der 
elektrischen  Kraft  6  pro  Centimeter  Länge  einander  proportional  ge- 
setzt  werden,  wie  im  vorigen  Paragraphen  ausgeführt  wurde,  so  können 
wir  beide  Vektoren  durch  eine  Formel  miteinander  in  Beziehung  setzen, 
für  die  wir  nur  noch  eine  geeignete  Bezeichnung  des  Proportionalitäts- 
faktors wählen  müssen.  Maxwell  bezeichnet  ihn  durch  Kjin,  Hebtz 
setzt  für  K  den  Buchstaben  c.  Um  diesen  beiden  auf  unserem  Gebiete 
führenden  Autoren  gerecht  zu  werden,  wollen  wir  den  Proportionalitäts- 
faktor gleich  sl^Tt  wählen;  hierbei  ist  b  die  sog,  „Dielektricitätskon- 
stante".    Wir  können  demnach  sehreiben: 

S)  =  -^e 99) 

Die  Formel  entspricht  der  Gleichung  98)  p  =3  17$  für  den  elastischen,  ge- 
bremsten Cykel  §  313. 

Die  Bezeichnung  Dielektricitätskonstante  kürzt  man  meist  ab  und 
schreibt  nur  D.K.,  wie  auch  wir  im  folgenden  immer  thun  wollen. 

Ebxbt,  Kraftfelder.  24 
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Die  beiden  Konstanten  e  und  ^  charakterisieren  ein  elektromagnetisches  Fdd- 
medium  vollkommen  (sofern  es  isotrop  ist). 

315.  Maxwelis  Verschiebungsstrom.  —  In  §  239  hatten  wir  die 

zeitliche  Änderungsgeschwindigkeit  der  magnetischen  Polarisation  als 
^^magnetischen  Strom"  bezeichnet  Auch  bei  der  Änderung  dielektrischer 
Polarisationen,  der  Verschiebung,  des  Displacement,  pflegt  man  nach 
Maxwell  von  einem  Strome,  dem  „Verschiebungsstrome"  zu  sprechen. 
Das  Phänomen  selbst  steht  dem  im  IL  Abschnitte  behandelten  Strome 
in  der  That  insofern  nahe,  als  auch  hier,  wie  bei  diesem  Magnetkraft- 
linien ausgebildet  werden;  denn  wie  die  bisherigen  Betrachtungen 
zeigen,  kann  eine  Änderung  in  den  Feldspannungen  nicht  eintreten, 
ohne  dass  gleichzeitig  die  Zwischenelemente  cyklische  Bewegungen  aus- 
führen (die  Rollen  der  Modelle  in  Bewegung  geraten).  Bei  ungeschlos- 
senen Strömen  setzt  also  der  Verschiebungsstrom  das  Stromphänomen 
durch  das  Dielektrikum  hindurch  fort,  bis  der  Ruhezustand,  der  sta- 
tische Zustand,  eingetreten  ist. 

Nach  der  hier  vertretenen,  im  wesentlichen  schon  von  Maxwell 
begründeten  Anschauungsweise  besteht  demnach  kein  prinzipieller 
Unterschied  zwischen  gewöhnlichem  (Leitungs-)  und  Verschiebungsstrom. 

316.  Intensität   des   Verschiebungsstromes.   —   Nach   der   im 

vorigen  Paragraphen  gegebenen  Definition  ist  für  einen  Verschiebungs- 
strom die  Intensität 

d^^_^d^_ lOQ. 

dt  4n     dt  ^ 

da  die  D.K.  (§  314  am  Ende)  im  allgemeinen  wenigstens  als  von  der 
Zeit  unabhängig  zu  betrachten  ist.  Nach  §  314  steht  3)  der  Verschie- 
bung p  parallel,  nur  bezieht  sich  hier  die  Grösse  nach  §  313  auf  eine 
Fläche  von  der  Grösse  von  1  cm^  Da  q  =  dp/dt  der  Stromstärke  i 
entspricht  §  267,  so  ist  die  übliche  Bezeichnung  der  durch  Gleichung 
100)  definierten  Grösse  d^jdt  als  Intensität  des  Verschiebungsstromes 
in  völliger  Übereinstimmung  mit  unseren  Begriffsbestimmungen.  Nur 
müssen  wir  im  Auge  behalten,  dass  sich  (nach  §  312  am  Ende)  ebenso 
wie  ®  selbst,  auch  die  Intensität  des  Verschiebungsstromes  d^/dt  auf 
die  Querschnittseinheit  bezieht;  man  spricht  in  diesem  Sinne  von  einer 
„Stromdichte"  als  der  Intensität  pro  Einheit  des  Querschnitts  des  Strom- 
trägers, hier  des  Dielektrikums. 

Da  nach  der  älteren  Auffassung  ^  die  Quantität  des  pro  Flächeneinheit  ver- 
schobenen elektrischen  Fluidums  bezeichnet  §  812,  so  bezeichnet  d%ldt  in  der 
That  die  Stärke  des  Strömens  durch  die  Flächeneinheit.  Danach  steht  3)  voll- 
kommen der  Quantitätsgrösse  e  (§  234  vorletzte  Bemerkung)  parallel,  nur  dass  sie 
sich  auf  einen  Querschnitt  von  1  cm',  jene  sich  auf  einen  beliebigen  Querschnitt 
bezieht. 
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317.  Der  Kapazitätsbegriff.  —  Die  auf  der  Flächeneinheit  eines 
in  Polarisation  versetzten  Dielektrikums  vorhandene  Spannung  war  mit 
3)  bezeichnet  worden  (§  312  am  Ende),  eine  Grösse  für  die  die  Relation 
3)  =  6/4  ^«(S  gilt  Betrachten  wir  nicht  die  Flächeneinheit  des  Platten- 
kondensators §  307,  sondern  seine  Flächen  in  ihrer  Gesamtausdehnung 
von  F  cm*,  die  sich  im  Abstände  von  a  cm  parallel  gegenüberstehen, 
80  ist  an  ihnen  eine  Spannung  Q  =  S)  -F  vorhanden.  Dieses  Produkt 
entspricht  nach  der  Schlussbemerkung  des  vorigen  Paragraphen  einer 
Quantitäts-  oder  Kapazitätsgrösse  (§  233)  der  elektrischen  Energie. 
Die  Intensitätsgrösse  derselben  ist  nach  Früherem  die  E.M.E.  ®. 

Nach  der  älteren  Auffassung  wäre  Q  ^  f  idt  die  Quantität  positiven  elek- 
trischen Fluidums,  welche  auf  der  gesamten  +  Platte  angehäuft  ist,  eine  gleiche 
Quantität  —  Elektricität  wäre  auf  der  anderen  Platte  vorhanden  zu  denken. 

S  ist  die  Spannung  längs  eines  Gentimeters  einer  elektrischen 
Spannungslinie.  Beschränken  wir  unsere  Betrachtungen  auf  den  homo- 
genen Teil  des  Feldes  zwischen  den  Platten,  so  ist  J?=  6  a  der  ge- 
samte Spannungsabfall  auf  dem  Wege  von  einer  Platte  zur  anderen. 
Dann  ist  also  E  der  Intensitätsfaktor  der  im  Kondensator  vereinigten 
elektrischen  Energie. 

Multiplizieren  wir  beide  Seiten  der  Gleichung  99)  mit  F,  so  er- 
halten wir 

und  setzen  wir  zur  Abkürzung 

Z=6-^ 101) 

4wa  ' 

ein,  so  erhalten  wir 

q^KE 102) 

Die  Grösse  K  giebt  offenbar  ein  Maass  dafür,  wieviel  Einheiten 
der  Quantitätsgrösse  elektrischer  Energie  Q  der  Plattenkondensator  bei 
gegebener  Spannung  E  aufzunehmen  vermag;  man  nentit  daher  K 
passend  die  „Kapazität''  des  Kondensators. 

Aus  102)  folgt  weiter: 

E^Q/K 103) 

und 

K=QIE 104) 

Die  Gleichung  101)  läset  erkennen,  dass  Kapazitätsvergleichungen  an  Kon- 
densatoren ein  Mittel  zur  Bestimmung  der  D.K.  liefern.  Hat  derselbe  Kondensator, 
wenn  Luft  sein  Dielektrikum  ist,  die  ELapazität  Kq,  wenn  sein  Zwischenmedium 
ein  anderes  ist,  die  ELapazität  Ki^  so  ist  die  D.K.  des  letzteren  (bezogen  auf  Lnft) 

24* 
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8  =  KilK^.  Diese  Kapazitätsvergleichungen  kann  man  mit  dem  Telephon  in  ähn- 
licher Weise  wie  die  Indaktanzyergleichnngen  bei  der  Indoktionswage  §  270  vor- 
nehmen,  wenn  man  die  beiden  zu  vergleichenden  Kondensatoren  in  eine  Whsat- 
sTONESche  Brückenanordnung  einschaltet. 

Die  D.K.  der  Luft,  die  nicht  wesentlich  von  der  des  Vakuums  abweicht, 
setzt  man  (willkürlich)  gleich  1.  Dann  haben  die  D£.  der  folgenden  Substanzen 
die  beigeschriebenen  Werte: 


Paraffin 

2 

Petroleum 

2,1 

Ebonit 

2,8 

Benzol 

2,2 

Schellack 

3,4 

Terpentinöl 

2,3 

Schwefel 

4 

Olivenöl 

8,1- 

Glimmer 

7 

Äthylalkohol 

26 

Glas 

5— 

10  ' 
Wassei 

Methylalkohol 
^    80. 

83 

318.   Energieinhalt  eines  dieleictrisch  polarisierten  Mediums.  — 

In  dem  von  uns  betrachteten  cyklischen  Bewegangssysteme  mit  den 
elastischen  Koppelungen  können  wir  die  Energiemenge,  welche  bei 
irgend  einem  (durch  den  Wert  von  p  bezeichneten)  Spannungszustand 
aufgehäuft  ist,  berechnen,  wenn  wir  wie  in  §  118  schliessen: 

Zur  Steigerung  der  Gesamtverschiebung  um  dp  ist  die  Teilarbeit 

dÄ=::^.dp=^&p'dp  =  -p'dp 105) 

nötig,  also  ist,  da  bei  p  =  0  keine  Verschiebungsenergie  vorhanden  ist, 
die  Energie 

in  Form  elastischer  Spannung  bei  der  Verschiebung  p  vorhanden.  Der 
hier  benutzten  Relation  ?ß  =  d-p  oder  (da  &  =  l/iy)  |)  =  ?/  5ß  entsprechen 
im  elektrischen  Gebiete  die  durch  die  Erfahrung  bestätigten  Relationen 

2)  =  -/-®   für  die   Flächeneinheit,   und   Q^KE  jfiir   eine  beliebige 

Flächengrösse  F  eines  Plattenkondensators.  Die  elektrische  Energie 
ist  durch  zwei  Faktoren,  Intensitätsfaktor  E  und  Quantitätsfaktor  Q 
(§  317)  bestimmt  (§  232).  Versuchen  wir  bei  einer  gegebenen  kon- 
stanten Spannungsdifferenz  E  die  Kapacitätsgrösse  Q  um  die  Quantität 
dQ  zvi  vermehren,  so  ist  dazu  die  Arbeit  E-dQ  aufzuwenden,  d.  h.  es 
ist  mit  Rücksicht  auf  103)  §  317 

dÄ=^QdQ 106) 

Dem  p  des  obigen  mechanischen  Beispiels  entspricht  in  dem  Falle 
eines  durch  die  Flächen  F  begrenzten  Dielektrikums  die  Grösse  Q]  die 
zur  Steigerung  um  dQ  nötige  Arbeit  ist  proportional  Q  und  dQy  also 
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dem  Produkte  beider  Grössen,  aber  umgekehrt  proportional  der  durch 
K  (bezw.  fi)  gemessenen  Au&ahmefähigkeit  des  Mediums  für  den  be- 
treffenden Zwangszustand;  der  Gleichung  105)  entspricht  also  die 
Gleichung  106)  und  der  Gleichung  105  a)  die  aus  106)  folgende  Gleichung 

^  =  y-f 106a) 

Hieraas  folgt  mit  Rücksicht  auf  103)  und  102) 

A^^QH 107) 

und 

A^^KE* 108) 

Die  in  einem  dielektrischen  Felde  angesammelte  Energiemenge  ist 
gleich  dem  halben  Produkte  aus  der  Spannungsdifferenz  an  den  Grenzen 
des  Feldes  und  der  Grösse  Q,  oder  diese  Energiemenge  ist  auch  pro- 
portional dem  Quadrate  der  an  den  Grenzen  von  aussen  her  wirkenden 
elektrischen  Kraft  E, 

Diese  Formeln  gestatten  uns  die  pro  Kubikcentimeter  in  einem 
elektrischen  Felde  lokalisiert  zu  denkende  Spannungsenergie  zu  be- 
rechnen; wir  brauchen  dazu  nur  in  unseren  Formeln  von  den  Grössen 
F  und  a  auf  die  Flächen-  bezw.  Längeneinheiten  zurückzugehen. 

Denken  wir  uns  aus  einem  (homogenen)  elektrischen  Spannungs- 
felde einen  Würfel  von  1  cbcm  derart  herausgeschnitten,  dass  die 
Seiten  den  elektrischen  Ejraftlinien  parallel  laufen,  die  beiden  einander 
gegenüberstehenden  Endflächen  von  1  cm^  Grösse  aber  senkrecht  zur 
Eichtung  der  elektrischen  Kraft  stehen,  so  können  wir  diesen  Würfel 
als  einen  Kondensator  betrachten,  dessen  Flächengrösse  F  ^  \  cm*  be- 
trägt und  dessen  Platten  um  a  =  1  cm  voneinander  abstehen.  In  diesem 
Falle  wird  E  identisch  mit  S,  der  Spannungsdifferenz  pro  Längen- 
einheit Ist  also  6  die  D.K.  des  Mediums,  so  ist  der  Inhalt  an  elek- 
trischer Spannungsenergie  pro  Kubikcentimeter  mit  Bücksicht  auf 
108)  und  101) 

^,  =  |«-i^e*=^'-®» 109) 

Auch  wenn  das  Feld  nicht  homogen  ist,  können  wir  von  einem  Energieinhalte 
an  jeder  Stelle  sprechen,  und  meinen  damit  die  Arbeitsmenge,  welche  in  Form 
elektrischer  Energie  in  einem  kleinen  Volumenelement  dr  an  der  betreffenden 
Stelle  aufgehäuft  ist;  diese  ist  dann  offenbar  A^-dx  »  BJ^n^^'dxy  wenn  @  der 
Wert  des  elektrischen  Ejraftvektors  an  der  betrachteteten  Stelle  ist  Hiervon 
werden  wir  im  nächsten  Kapitel  Gebrauch  machen. 

Unsere  Formel  109)  ist  unabhängig  von  dem  mechanischen  Bilde,  welches  wir 
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zum  Vergleiche  herangezogen  haben  und  ebenso  allgemein  gültig,  wie  die  Pro- 
portionalität 99)  selbst,  die  ihrer  Ableitung  zu  Grunde  gelegt  wurde. 

319.   Dimension  der  Kapazität.  —  Da  nach  106  a)  —  Q^jK  einer 

EnergiegröBse  von  der  Dimension  cm^grsek-^  gleich  sein  soll,  Q  aber 
als  Summe  von  Produkten  einer  Stromstärke  i  (cmVtgrVtsek-i  §  166) 
und  einer  Zeit  dt  (sek)  (vergl.  §  317)  die  Dimension  cmVtgrVt  hat, 
so  muss 

dimif  =  -   ,^^^^^ö-  =  CHI 
cm'  gr  sek  -  ^ 


cm\2 


^--  ,._., 


/_ 
Uek/ 

sein.  Die  Dimension  der  (elektromagnetisch  gemessenen)  Eapazitats- 
grösse  ist  die  einer  Länge,  dividiert  durch  ein  Geschwindigkeitsquadrat^ 
Benutzen  wir  die  Gleichung  104)  JSr=  QjE  zur  Definition  von  Ä', 
wie  das  meist  üblich  ist,  so  erhalten  wir,  da  dim  JS^=  cm'/tgrVtsek-^ 
nach  §  228  ist, 

,.      TT  cm  Vi  CT  Vt  1 

dim  A  =        f. ^i,  -  r — «  = i-~T  =  ^^ 

cm 7«  CT  /•  sek  -  2        cm  sek  -'S     - —  -  - 

/cmy 
Vsekj 

wie  vorhin. 

320.  Praktisclie  Einlieit  der  Kapazität:  Farad  und  MiJcrofarad. 

—  Die  absolute  E.M.EiDheit  der  Kapazität  ist  sehr  gross,  so  dass  ein 
Kondensator  von  der  hier  angenommenen  BeschaflFenheit,  der  z.  B. 
eine  Einheit  Kapazität  hätte,  eine  ganz  enorme  Grösse  besitzen  müsste. 
In  der  Praxis  spielen  nur  viel  kleinere  Ansammlungsapparate  elek- 
trischer Spannungsenergie  eine  Bolle.  Man  hat  daher  fär  die  Kapa- 
zität eines  milliardsten  Teiles  der  absoluten  eine  praktische  Einheit 
gewählt  und  sie  nach  dem  Begründer  der  neueren  Anschauungen  ein 
Farad  genannt. 

1  Farad  =  10-9  KM.Kapazitätseinheit  [cm :  (cm  sek -^)*]. 

Auch  diese  Einheit  ist  für  die  gewöhnlichen  Zwecke  (besonders 
in  der  Elektrotechnik)  zu  gross;  man  hat  ihren  milUonsten  Teil  ein 
Mikrofarad  genannt,  so  dass 

1  Mikrofarad  =  10 -e  Farad  =  10 -iß  E.M.Einheiten 
ist. 

321.  Dimension  der  DielektricitätsJconstante.  —   Mit  Bücksicht 

auf  101)  folgt  aus  dim  K 


dim  «  =  1 :  [^)\ 
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die  Dimension  der  D.E.  ist  im  E.M.Maasss7stem  die  eines 
reciproken  G-eschwindigkeitsquadrates. 

Um  zu  zeigen,  dasB  alle  im  Vorhergehenden  getroffenen  Festsetzungen  auch 
untereinander  in  Übereinstimmung  stehen,  wollen  wir  den  Ausdruck  für  die  In 
tensität  des  Versehiebungsstromes  noch  auf  Grund  einer  anderen  als  der  in  §  316 
angestellten  Betrachtung  ableiten,  sowie  die  Dimension  dieser  Grösse  bestimmen. 

Ist  ein  Medium  in  dielektrischer  Polarisation  begriffen,  so  ist  in  jedem  Kubik- 
centimeter  nach  109)  die  Energiemenge 

angesammelt. 

Ändert  sich  diese,  so  entsteht  ein  Yerschiebungsstrom ,  dessen  Arbeit  gleich 
der  Verminderung  des  in  der  Volumeneinheit  enthaltenen  Arbeitsvorrates 

sein  muss.  Da  die  Stromarbeit  immer  gleich  dem  Produkte  von  Spannung  @, 
Zeit  dt  und  Intensität  ist,  so  muss  — -j—  als  Intensität  des  Verschiebungs- 
stromes angesehen  werden.  Diese  Intensität  ist  auf  die  Flächeneinheit  bezogen, 
da  wir  vom  Kubikcentimeter  ausgingen;  es  ist  also 

6     d^ 
/verach  =  — —      ,  .    • HO) 

471     dt  ^ 

wie  in  §  316  bereits  angegeben. 
Bei  einem  Querschnitt  (a  ist 

«yersch  —  öiverach  —  (O -• —  —j— - 111) 

4n     dt 

Da  dim  u  =  cm*,  dim  s  =  cm-2gek',  dim  @  =  cmV«  grV«  8ek-2^  (Jim  Ifdt 
=  sek-i  ist,  so  ist  die  Dimension  des  rechtsseitigen  Ausdruckes  in  der  That  die- 
jenige einer  gewöhnlichen  Stromstärke:  cmVcgrVtsek-i,  so  dass  in  unserem  (dem 
^lAxwELLschen)  Begriffssystem  auch  in  der  Dimensionierung  kein  Unterschied 
zwischen  der  Stromstärke  eines  Verschiebungs-  und  eines  gewöhnlichen  Leitungs- 
stromes existiert  (vergl.  §  816);  beide  Stromarten  können  also  superponiert  und 
ihre  Intensitäten  addiert  werden,  wovon  wir  später  Gebrauch  machen  wollen. 


C)   Theorie  der  elektrischen  Schwingungen. 

322.  Allgemeine  Stromgleichung  fQr  einen  Träger  mit  induktanz, 

Resistanz  und  Kapazität.  —  Wir  wollen  annehmen,  ein  Kondensator 
von  der  Kapazität  K  sei  durch  irgend  eine  Stromquelle,  etwa  eine 
magnetelektrische  Maschine  bis  zur  Spannungsdiflferenz  JE,  von  einer 
zur  anderen  Platte  gerechnet,  geladen  und  dann  von  der  Quelle  ab- 
genommen worden.  Dann  ist  in  ihm  eine  gewisse  Arbeitsmenge  auf- 
gehäuft, magnetische  Kräfte  existieren  nicht  mehr  im  Felde,  alle  Energie 
hat  die  Form  elektrischer  Spannungsenergie.    Nun  mögen  die  beiden 
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Platten  durch  einen  metallischen  Schliessungskreis  von  der  Indnktanz 
L  und  der  Besistanz  w  verbunden  werden.  An  den  Enden  dieses 
Kreises  wirkt  jetzt  die  Spannungsdififerenz  Ey  aber  im  umgekehrten 
Sinne  wie  vorhin,  die  elektrischen  Eraftröhren  drängen  sich  aus  dem 
Inneren  des  Kondensators  heraus,  konachsiale  magnetische  Kraftlinien 
bilden  sich  um  den  Kreis  aus,  und  damit  tritt  die  ganze  Gruppe  von 
Erscheinungen,  welche  das  Stromphänomen  begleiten,  auf.  Wir  haben 
einen  Stromträger  mit  den  charakteristischen  Konstanten  L  und  w,  an 
dessen  Enden  die  E.M.K.  —  E  wirkt,  wo  nach  103)  —  ^  =  —  QjK  und 
nach  §  817  dQ/dt  =  i  ist  Auf  diesen  Träger  können  wir  die  allgemeine 
Stromgleichung  §  288  anwenden,  wenn  wir  in  derselben  E  durch 
—  QjK  ersetzen: 

Q  •  ,    r  dt 


A'       -'  ^  -  dt 


Differenzieren  wir  diese  Gleichung  nach  der  Zeit  t  und  setzen  wir 
für  dQjdt  seinen  Wert  i  ein,  so  erhalten  wir 


oder 


Zr  di        .       T    F-     d^^ 


ZZ|^  +  ,.Z-^^i  +  .  =  0 112) 


Dies  ist  die  allgemeinste  Stromgleichung,  die  wir  aufstellen  können. 

323.  Thomson-KirchholTsches  Problem.  —  Die  Gleichung  112) 
beschreibt  den  Verlauf  einer  Kondensatorentladung.  Um  aus  ihr  die 
Stromstärke  i  als  Funktion  der  Zeit  zu  gewinnen,  müssen  wir  112) 
integrieren.  Dies  geschah  zuerst  durch  W.  Thomson  (Lord  Kelvin), 
kurz  darauf  und  unabhängig  davon  von  Kibohhofp.  Die  allgemeine 
Form  eines  Integrals,  welches  der  Differentialgleichung  11.  Ordnung 
112)  genügt,  ist 


1  =  1^6      . 


ht 


Denn  setzen  wir  die  Werte  dijdt=iQhe^^  und  d^ijdfi  ^i^h^e 
in  die  Gleichung  112)  ein,  so  wird  sie  für  alle  Werte  von  t  befriedigt, 
wenn  die  Gleichung 

£Kh^+  wKh  +  l  ^0  . 
oder  113) 

erfüllt   ist     Dies   ist   eine   quadratische  Gleichung,   aus   der  wir   den 
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Wert  der  noch  unbekannten  Eonstante  h  berechnen  können.    Es  er- 
geben sich  die  beiden  Wurzel  werte: 


j  2    L   ~  J/    4L»  LK     \ 


'  ^ ,^    .    ..     .     .      114) 

Ä,)  2L 

Für  die  weitere  Verfolgung  des  Problems  sind  nun  offenbar  zwei 
Fälle  zu  unterscheiden.  Es  können  nämlich  erstens  beide  Wurzeln  h^ 
und  Äj  reell  sein,   was  nur  dann  der  Fall  ist,  wenn  w^  >  ALjK  oder 

«^>2|/A 115) 

ist    Dann  ist  das  Integral 

i  =  i^{e^' +  e^") 116) 

wo  Xq  den  Anfangswert  der  Stromstärke  (zur  Zeit  ^  =  0)  bezeichnet. 

Sowohl  Aj  als  auch  \  ist  eine  negative  Grösse  (da  /tr^  -^  4L jK 
kleiner  als  w  ist,  das  —  w  also  nur  zum  Teil  durch  die  positiv  ge- 
nommene Wurzelgrösse  kompensiert  wird).  Wenn  also  t  von  0  (Moment 
der  Schliessung)  an  wächst,  so  nehmen  beide  Glieder  in  116)  nach  einer 
Exponentiellen  immerzu  ab,  die  Stromstärke  i  schwindet  von  ihrem  an- 
fänglichen Maximalwerte  i^  an  bis  zu  0  allmählich  hin. 

Dies  tritt  nach  115)  ein,  wenn  der  Widerstand  im  Schliessungskreise  ein 
grosser  im  Verhältnis  zu  dem  Quotienten  LjK  ist.  Wenn  wir  bei  dem  Versuche 
111c,  §  806,  alle  Rollen  mehr  oder  weniger  stark  bremsen,  so  erhalten  wir  doch 
trotz  grosser  Trägheitsmomente  der  einzelnen  Scheiben  (Induktanz  vergl.  §  267) 
kein  Überschwingen  der  Gleichgewichtslagen,  sondern  ein  einfaches  langsames 
Verschwinden  aller  Verschiebungen. 

324.  Elektrische  Schwingungen.  —  Wenn  bei  dem  yorigen 
Problem 


w<2 


]/i 1^') 


ist,  so  führt  die  Operation  des  Wurzelziehens  in  dem  Ausdrucke  114) 
zu  einer  imaginären  Grösse  und  die  beiden  Wurzeln  der  quadratischen 
Gleichung  haben  die  Form 


WO 


*i  I  =  -  «  ±  2/9 118) 


9  r.  ^  r  9 mr  ' 


2L  '  ^  2L7i 

ist. 
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Das  allgemeine  Integral  ist  jetzt  bis  auf  einen  konstanten,  noch 
näher  zu  bestimmenden  Faktor 

^at  +  ißt    .         -at^ißt 

oder 

g-'"(c''^*  +  e""*^0=  ^"""(cos/Sf  +  isin/S^  +  cos/Sf-isin/?/)* 
d.  L  jlie  Stromstärke  yariiert  nach  dem  Gesetze 

i  =  i^tf-«*co8/?^ 120) 

da  für  ^  =  0  i  den  Wert  i^  haben  solL 

Die  Stromstärke  nimmt  zwar  auch  hier  mit  der  Zeit  fortwährend 
ab,  aber  nicht  gleichförmig,  sondern  dem  Faktor  cosßt  entsprechend, 
periodisch.  Die  Entladung  erfolgt  nicht  einseitig  in  der  Rich- 
tung der  anfänglich  wirkenden  dielektrischen  Spannungen, 
sondern  oscillatorisch.     Erst  nach  einer  Reihe  von  Schwingungen, 

von  denen  jede  folgende  eine  immer  geringere  Amplitude  »o^""*  ®^" 
reicht  als  die  vorhergehende,  hat  sich  der  Ausgleich  der  Spannungen 

vollständig  vollzogen,  und  ist  2  =  0  geworden. 

Wir  erhalten  also  zafolge  117)  immer  Schwingungen,  wenn  der  Widerstand 

des  Schliessungskreises  klein  ist,  jedenfalls  wenn  ic  <  2y LjK  ist. 

In  §  306,  Versuch  111  c)  studierten  wir  das  Zustandekommen  einer  oscilla- 
torischen  Entladung  elastischer  Energie,  die  vollkommen  der  hier  betrachteten 
analog  verläuft. 

325.  Schwingungsdauer  und  DämpfUng  elektrischer  Oscillationen. 

—  Die  oscillatorische  Entladung  kehrt  immer  zu  ähnlichen  Zuständen 
zurück,  so  oft  das  Argument  ßt  des  cos  sich  um  die  Grösse  2n  ver- 
mehrt hat  Die  dazu  nötige  Zeit  nennt  man  die  ^^Schwingungs- 
dauer  T  des  Schliessungskreises", 

Ans  ßT=2n  folgt  mit  Rücksicht  auf  119) 

T=  271-—^^ .  =  2;r)/"ZX— -!_=.  ,^., 

Y  iL 

oder 


y=2^yZi:sekans(> 121a) 


wenn  wir 


setzen. 

Ist  die  Resistanz  w  des  Kreises  klein,  so  können  wir  das  Glied 

j     vernachlässigen,  d.  h.  sekans  q  gleich  1  setzen  und  erhalten: 

r=2;r]AXZ 122) 
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Nach  §  263  ist  dim  L  «=  cm  und  nach  §  319  dim  Ä*  =  cm:  |-^  j  i 


in  unserem 


£.M.S78tem.  Also  hat  y  L  K  in  der  That  die  Dimension  einer  reinen  Zeit  Das 
Produkt  der  Induktanz  und  Kapazität  ist  für  einen  Kreis  mit  eingeschalteter 
Kapazität  also  eine  zweite  Zeitkonstante,  vergL  §  290. 

Ist  io*~*'  ^®  Amplitude  einer  Schwingung  in  einer  bestimmten 
Phase  der  periodischen  Erscheinung,  so  ist  i^ «  "  "  ^'  "^  ^^  die  Amplitude 
der  nächst  folgenden  Schwingung  in  derselben  Phase.  Diese  ist 
kleiner  als  die  erste.     Man  nennt  das  Amplitudenverhältnis 

^^"''Ao^""-'^'^^  =^"'' 123) 

das  „Dämpfungsverhältnis"  der  Schwingungen,  und  den  natürlichen 
Logarithmus  S  dieser  Grösse,  hier  also  das  Produkt  a  T  selbst  das 
„logarithmische  Dekrement";  es  ist  also  mit  Rücksicht  auf  119) 
und  122) 

S=^2n^~TK^n^c^/^ ^2^) 

Die  Schwingungen  von  Schliessungskreisen  mit  kleiner  Kapazität  aber  grosser 
Induktanz  werden  langsamer  gedämpft  als  die,  bei  denen  die  Verhältnisse  um- 
gekehrt liegen.  Die  Induktanz  verleiht  den  Strombahnen  eben  die  Eigenschaften 
einer  gewissen  elektrischen  Trägheit,  vergl.  §  267.  Ausserdem  muss  der  Wider- 
stand klein  sein,  vergl.  das  Modell  Versuch  111  c). 

Elektrische  Schwingungen  wurden  zuerst  von  Feddbbsen  beobachtet;  er  be- 
nutzte verhältnismässig  grosse  Ansammlungsapparate  und  erhielt  Schwingungen  von 
einhunderttausendstel  bis  einmillionstel  Sekunde  Schwingungsdauer.  Hertz  erhielt 
hundertmal  raschere  Schwingungen,  wenn  er  Kugeln  von  30  cm  Durchmesser  an 
einfache  gestreckte  Drahtstücke  steckte,  so  dass  die  Induktanz  der  Strombahn  sehr 
klein  wurde.  Bei  kurzen  dicken  Stäben  mit  kugelförmigen  Verdickungen  an  den 
gegenüberstehenden  Enden  war  die  Schwingungsdauer  bis  auf  den  milliardsten  Teil 
einer  Sekunde  herabgedrückt;  mit  dünneren,  kugellosen  Stäben,  die  in  der  Mitte 
durchschnitten  sind,  erhält  man  leicht  Schwingungen  mit  einem  T  von  der  Ordnung 
10—10  Sekunden,  so  lange  als  der  Entladungsfunke  die  Unterbrechung  überbrückt 
Noch  schnellere  Schwingungen  erhielt  Rioui  durch  Entladungen  zwischen  Kugeln 
von  nur  wenigen  Centimetem  Durchmesser. 


19.  Kapitel 

Die  allgemeinen 


In  diesem  Kapitel  wollen  wir  das  wichtige  System  von  Gleichungen 
ableiten^  welches  die  Vorgänge  in  einem  elektromagnetischen  Kralt- 
felde  aufs  Vollkommenste  beschreibt  und  das  den  eigentlichen  Kern 
der  „MAxwELLschen  Theorie"  ausmacht  Dasselbe  diente  Hebtz  bei 
seinen  bahnbrechenden  Untersuchungen  als  Führer  und  hat  allen  bis- 
herigen Erfahrungen  auf  diesem  Gebiete  gegenüber  Stich  gehalten. 
Wir  geben  die  Gleichungen  in  der  Form,  in  die  sie  Hebtz  gebracht 
hat,  und  wie  sie  jetzt  von  den  neueren  Forschem  fast  ausschliesslich 
verwendet  wird.  Wir  wollen  die  Gleichungen  im  Gegensatz  zu  Hjs&tz, 
der  sie  ohne  Beweis  an  die  Spitze  seiner  Systematik  stellte,  auf  Grund 

unserer  bisherigen  Entwickelungen  ableiten. 

Um  diese  Gleichungen  und  ihre  Ableitung  als  ein  selbständiges  Granzes  hervor- 
treten zu  lassen,  holen  wir  etwas  weiter  aus,  stellen  die  Grrundbegriffe  nochmals 
zusammen  und  erläutern  die  Vorgänge  im  Felde  an  einem  Modelle,  dessen  Einzel- 
heiten dem  Leser  der  früheren  Kapitel  bereits  bekannt  sind. 

Man  kann  die  ganze  Theorie  auf  zwei  Haupt-  und  Grundthatsachen  voll- 
kommen aufbauen.  Die  eine  bezieht  sich  auf  den  in  §  169  abgeleiteten  Satz, 
dass  die  Summe  der  magnetischen  Kraft  längs  einer  einen  Stromträger  umschliessen- 
den  beliebigen  Kurve  gleich  47ii  ist,  wo  die  Stromstärke  i  sich  sowohl  auf  Lei- 
tungs-  wie  auf  Verschiebungsströme  (§§  315  und  316,  vergl.  auch  §  821)  beziehen 
kann.  Die  andere  ist  die  in  i^  239  formulierte  Beziehung  zwischen  der  zeitlichen 
Änderung  der  magnetischen  Kraft  und  der  dabei  auftretenden,  längs  einer  das  be- 
trachtete Gebiet  umschliesseuden  Kurve  wirkenden,  elektrischen  Kraft.  Dieses 
sich  wechselseitige  Bedingen  (elektrischer  Strom  bedingt  magnetische  Kraft  ringsum, 
magnetischer  Strom  bedingt  elektrische  Kraft)  der  beiden  Felderscheinungen  bildet 
den  Eckpfeiler  der  MAxwELLSchen  Theorie. 

Die  allgemeinen  Feldgleichungen  setzen  die  magnetischen  und 
elektrischen  Kräfte,  deren  gegenseitiges  qualitatives  Verhalten  wir  im 
vorigen  Kapitel  erläuterten,  in  bestimmte  quantitative  Beziehungen  zu 
einander.  Wir  haben  diese  eigentlich  schon  kennen  gelernt,  wenn  auch 
nicht  in  der  Form,  in  welcher  sie  in  der  MAXWELLSchen  Theorie  auf- 
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treten.     Sie    in    diese   Form    zu    bringen,    ist  daher  unsere   nächste 
Aufgabe. 

Dabei  wollen  wir  zur  Erläuterung  gelegentlich  Hertzb  eigene,  durch  An- 
fuhrungsstriche gekennzeichnete  Worte  heranziehen,  um  dem  Leser  das  Eindringen 
in  die  Originalarbeiten  möglichst  zu  erleichtem. 

A)   Die  Mazwell-Hertzschen  Fandamentalgleichimgen 
des  magnet-elektrischen  Kraftfeldes  in  Eorm  von  Vektorgleichungen. 

326.  Die  Feldvektoren.  —  Wir  haben  zur  Charakterisierung  so- 
wohl des  magnetischen  wie  des  elektrischen  Zustandes  eines  Feldes  je 
eine  Grösse  von  bestimmter  Richtung,  Grösse  und  bestimmtem  Sinne, 
einen  Vektor  eingeführt.  Der  magnetische  Zustand  des  Feldes  an 
irgend  einer  Stelle  war  durch  die  Feldstärke,  die  Kraft  (in  Dynen), 
welche  auf  den  +  Einheitspol  wirkt,  kurz  die  „magnetische  Kraft  §" 
eindeutig  bestimmt  §  68.  Der  elektrische  Zustand  wurde  durch  die  E.M.K. 
pro  Längeneinheit,  durch  die  „elektrische  Kraft  @^',  wie  wir  kurz 
sagen  wollen,  nach  Richtung,  Grösse  und  Sinn  durch  die  Betrachtungen 
der  §§  238,  240  und  241  festgelegt. 

Nach  §  70  ißt  dim  ^  =  cm-V«  grVt  sek-l,  nach  §  238  ist  dim  @  = 
cmVt  grV«  8ek-2. 

Die  Verteilung  der  beiden  Vektoren  in  dem  „elektromagneti- 
schen Felde"  wird  durch  die  magnetischen  bezw.  elektrischen  Kraft- 
linien veranschaulicht  Da  das  „magnetisch-  oder  elektrisch-Sein"  allein 
auf  dem  Bestehen  der  genannten  vektoriellen  Zustandsänderungen 
innerhalb  des  Feldmediums  beruht,  so  haben  diese  Kraftlinien  für  uns 
nicht  nur  eine  geometrische,  sondern  auch  eine  physikalische  Bedeutung. 
Sie  beschreiben  den  Verlauf  der  Veränderungen,  welche  mit  dem 
Medium  in  seinen  kleinsten  Teilen  vor  sich  gegangen  sind.  In  jedem 
Feldpunkte  können  im  allgemeinen  sowohl  magnetische  wie  elektrische 
Zustandsänderungen,  Polarisationen  bestehen.  Jeder  Punkt  ist  also 
durch  ein  bestimmtes  ^  und  ein  bestimmtes  ®  ausgezeichnet. 

Elektromagnetisches  Feldmodell. 

Wir  wollen  uns  die  Beziehungen  zwischen  den  beiden  Vektorgrössen  in  einem 
elektromagnetischen  Felde  durch  ein  Modell  veranschaulichen,  von  dem  wir  ein- 
zelne Teile  schon  friiher  benutzt  haben,  vergl.  §  241.  An  einem  kräftigen  Brette, 
welches  durch  Stützen  in  vertikaler  Stellung  erhalten  wird,  sind  in  fünf  Vertikal- 
kolonnen  und  vier  Horizontalreihen  20  von  den  in  §  302  beschriebenen  EoUen, 
Fig.  129,  in  gleichen  Abständen  voneinander,  alle  mit  je  einer  Kurbel  wie  Bolle  1, 
Fig.  128  versehen,  befestigt  Die  Muttern  sind  für  gewöhnlich  soweit  zurück- 
geschraubt, dass  sich  sämtliche  Bollen  leicht  drehen  können,  dagegen  kann 
man  sie  auch  so  fest  anziehen,  dass  sich  dieselben  nur  mit  mehr  oder  weniger 
grosser  Bremsung  bewegen.     Sie  sind  durch  übergespannte  Gummifäden   unter- 
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einander  gekoppelt,  so  dass  von  den  Randrollen  je  zwei  oder  drei,  von  den 
mittleren  Rollen  je  vier  Fadenpaare  ausgehen;  in  der  Ruhelage  befinden  sich 
alle  Kurbeln  in  identischen  Stellungen.  Die  Drehung  der  Rollen  entspricht  der 
magnetischen  Kraft  mit  ihrem  achsialen  Charakter;  drehen  sich  alle  mit  gleicher 
Geschwindigkeit,  z.  B.  rechts  herum,  so  stellt  das  Modell  ein  homogenes  Magnet- 
feld dar,  dessen  Kraftlinien  von  vom  nach  rückwärts,  also  von  uns  weg  ver- 
laufen, §  121. 

Die  Gummifaden  sind  zunächst  alle  gleich  stark  gespannt;  bewes^en  sich 
zwei  benachbarte  Rollen  aber  verschieden  rasch,  so  tritt  in  dem  sie  koppelnden 
Faden  eine  Differenzierung  beider  Seiten  ein;  auf  der  einen  wird  die  Faden- 
spannung erhöht,  auf  der  anderen  vermindert.  In  §  303  wurde  gezeigt,  dass  hier- 
durch die  dielektrische  Polarisation  versinnbildlicht  wird;  die  Richtung  von  der 
entspannten  zu  der  gespannten  Fadenseite  giebt  die  Richtung  der  elektrischen 
Kraft  an.  Werden  Rollen  durch  Anziehen  der  Muttern  derartig  gebremst,  dass 
sie  sich  nur  noch  mit  starker  Reibung  bewegen  können,  so  entspricht  dies  einem 
Übergange  von  Feldenergie  in  Wärme,  d.  h.  von  „Leitung**  an  den  betreffenden 
Stellen. 

Wir  fügen  dem  Modelle  noch  zwei  Holzleisten  mit  je  fünf  Löchern,  die  in 
dieselben  in  dem  gleichen  Abstände  wie  die  Rollen  voneinander  gebohrt  sind, 
hinzu,  durch  die  die  Kurbeln  der  obersten  und  untersten  Reihe  gleichzeitig  ge- 
fasst  und  gedreht  werden  können.  Femer  dient  ein  rechteckiger  Holzrahmen 
mit  14  äquidistanten  Durchbohrungen  zur  Verbindung  sämtlicher  am  Rande 
stehender  Rollen. 

327.   Die  charakteristischen  Konstanten  des  Feldmediums.  —  In 

welcher  Weise  das  Medium  durch  die  Kräfte  §  uüd  6  verändert, 
polarisiert  wird,  geben  die  beiden  für  die  Substanz  desselben  charak- 
teristischen Grössen  fx  und  e,  Permeabilität  und  Dielektricitätskonstante 
an  (§§  109  und  313),  die  gleichzeitig  den  Inhalt  an  den  entsprechenden 
Energieformen  bei  gegebenem  §  und  6  messen,  vergl.  den  folgenden 
.Paragraphen.  Sie  sind  nur  ihrem  relativen  Werte  nach  bestimmt; 
setzt  man  sie  für  das  Vakuum  gleich  1,  so  haben  sie  die  in  §§  109 
und  317  genannten  Werte.  Wir  nehmen  für  die  folgenden  Betrach- 
tungen fA  als  wirkliche  Konstante  an. 

,,Die  Eonstanten  e  nnd  fi  sind  notwendig  positive  reine  Zahlen  und  zwar 
Verhfiltniszahlen,  durch  welche  wir  die  Energie  eines  Stoffes  vergleichen  mit  der 
Energie  eines  anderen  Stoffes.  Aus  der  Natur  eines  Stoffes  allein  geht  ein  be- 
stimmter Wert  derselben  nicht  hervor.  Dies  meinen  wir,  wenn  wir  sagen,  Dielek- 
tricitftts-  und  Magnetisierungskonstante  seien  keine  inneren  Konstanten  eines  Stoffes. 
Es  ist  nicht  unrichtig,  wenn  wir  sagen,  diese  Konstanten  seien  gleich  Eins  für  das 
Vakuum,  aber  es  enthält  diese  Behauptung  keine  Thatsache  der  Erfahrung,  sondern 
eine  willkürliche  Festsetzung  unsererseits."  In  Wirklichkeit  weichen  die  dabei 
erhaltenen  Zahlen  so  wenig  von  denen  ab,  die  sich  für  die  meisten  Fälle  ergeben, 
wenn  wir  Luft  als  Bezugsmedium  wählen,  dass  wir  auch  sagen  können,  wir  setzen 
diese  Zahlen  für  Luft  gleich  1. 

Nach  §  109  ist  dim  ju  =  0,  nach  §  321  dim  e  =  cm-2  gek*. 

Auch  diese  beiden,  das  Feldmedium  näher  beschreibenden  Grossen  finden  in 
unserem  Feldmodelle  §  326  ihren  Ausdruck:  Je  grosser  das  Trägheitsmoment  der 
Scheiben  s  ist,  um  so  mehr  (kinetische)  Energie  ist  bei  bestimmter  Drehgeschwin- 
digkeit vorhanden,  um  so  grösser  ist  die  (magnetische)  Energie  des  durch  unser 
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Modell  abgebildeten  Feldes  bei  derselben  Feldstärke,  um  so  grösser  ist  die  magne- 
tische Permeabilität  des  Mediums,  die  der  Trägheit  der  Rollen  entspricht,  vergl. 
auch  §  267.  Der  Elasticitätskoeffizient  der  Koppelungen  giebt  ein  Maass  fQr  die 
Menge  aufgehäufter  (elastischer)  Spannungsenergie  bei  gegebener  Verschiebung. 
Dieser  Koeffizient  entspricht  nach  §  314  der  D.K.  des  Mediums;  die  vorhandene 
elastische  (elektrische)  Spannungsenergie  ist  ausserdem  dem  Quadrate  der  elastischen 
(elektrischen)  Kraft  proportional,  §  318. 

328.  Energieinhalt  des  elektromagnetischen  Feldes.  —  Da  in 

jedem  Volumenelement  eines  elektromagnetischen  Feldes  im  allgemeinen 
sowohl  magnetische  wie  elektrische  Zustandsänderungen  vorausgesetzt 
werden  müssen,  so  setzt  sich  auch  der  Energieinhalt  desselben  aus 
zwei  Teilen  zusammen.  Insofern  als  magnetische  Polarisationen  der 
kleinsten  Teilchen  eingetreten  sind,  befindet  sich  pro  Kubikcentimeter 
ein  Arbeitsvorrat  im  Feldmedium  aufgespeichert,  den  wir  mit  A^  be- 
zeichnen wollen.    Nach  Formel  17)  in  §  119  ist 

^.  =  ^§^ 17) 

Der  Yorrat  an  elektrischer  Energie  ist  in  demselben  Baume  nach 
§  318 

^.  =  lV®' 109) 

Sowohl  Am  wie  At  haben  die  Dimension  cm' gr  sek -2/cm',  was  auch  mit 
den  Dimensionen  der  rechtsseitigen  Ausdrücke:  (cm  -Vt  grV«  sek  -!)•  und  cm  -2  gek* 
(cmV«  grV«  sek  -2)«  übereinstimmt 

Der  gesamte  Arbeitsvorrat  in  der  Volumeneinheit  A^  ist  daher 

^^=-h^'^-k'^' 125) 

und  die  in  einem  Volumenelemente  dx  enthaltene  Energie  ist  A^-dr, 

.  „Die  Erzeugung  des  geänderten  Zustandes  erfordert  den  Aufwand  von  Energie; 
diese  Energie  wird  beim  Verschwinden  der  Störung  wieder  ersetzt;  das  Vor- 
handensein der  Störung  stellt  also  einen  Vorrat  von  Energie  dar.^' 

Um  in  unserem  Modell  die  Rollen  in  einen  gewissen  Bewegungszustand  zu 
versetzen,  ist  die  Aufwendung  von  Arbeit  erforderlich;  sie  ist  in  Form  kinetischer 
Energie  in  dem  System  vorhanden  und  kann  aus  diesem  wiederum  entnommen  werden. 
Bremst  man  an  dem  Modelle  eine  Reihe  von  Rollen,  etwa  die  obersten,  zum  völligen 
Stillstand,  so  kann  in  dem  System  auch  lediglich  Spannungsenergie  aufgehäuft 
werden,  wenn  die  Elemente  der  untersten  Reihe  durch  die  Holzleiste  §  326  (Ende) 
miteinander  verbunden  und  in  einer  bestimmten  Entfernung  von  ihrer  ursprüng- 
lichen Ruhelage  erhalten  i;^erden. 

329.  Begriir  des  Linienintegrals  eines  Veictors.  —  Wir  sind 

schon  an  zwei  Stellen  unserer  Darstellung  auf  Grössen  geflihrt  worden, 
welche  sich  auf  eine  beliebige  Kurve  bezogen  und  die  für  ein  Feld 
charakteristisch  waren.  Zuerst  sahen  wir  in  §  169,  dass,  wenn  wir 
Komponenten   der   Grösse  jp,   welche  mit  ihren  Richtungen   mit  den 
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aufeinander  folgenden  Längenelementen  einer  einen  Stromträger  einmal 
umschlingenden  beliebigen  Linie  zusammenfallen,  addierten,  wir  eine 
für  das  ganze  Stromfeld  charakteristische  Grösse  ini  erhielten.  Eine 
ganz  ähnliche  Anfsummierung  nahmen  wir  mit  entsprechend  gebil- 
deten Komponenten  des  elektrischen  Kraftvektors  (S  vor  und  sahen  in 
§  239,  dass  diese  Summe  für  die  zeitlichen  Änderungen  des  magne- 
tischen  Zustandes   des    Feldes   bezeichnend  ist;    denn    diese   Summe 

war  gleich  — -z—  («  93),  dem  magnetischen  Strome. 

Die  beiden  genannten  Summen  sind  sog.  Linien  integrale.  Solche  Linien- 
integrale lassen  sich  für  jede  Vektorgrösse ,  welche  in  einem  Felde  kontinuierlich 
verteilt  ist,  bilden,  und  da  diese  beiden  Integrale  für  das  Folgende  die  wichtigste 
Bedeutung  haben,  wollen  wir  zur  völligen  Klarstellung  dieses  Begriffes  die  Bildung 
eines  solchen  Linienintegrals  für  einen  beliebigen  Vektor  S  ganz  allgemein  er- 
läutern. Wir  wählen  wie  bisher  zur  Bezeichnung  von  Vektoren  deutsche  Buch- 
staben im  Anschlüsse  an  Maxwell,  der  dadurch  vielleicht  andeuten  wollte,  dass 
der  „Vektorenkalkül"  eine  deutsche  Erfindung  (Gbassmanm)  ist,  für  die  Linien- 
integrale aber  besondere  Symbole.  Für  jeden 
Punkt  des  dreidimensionalen  Baumes  habe  ® 
einen  bestimmten  Wert,  d.  b.  wir  nehmen  an, 
dass  wir  von  jedem  Kaumpunkte  aus  eine  Strecke 
ziehen  können,  welche  nach  Richtung,  Sinn  (von 
dem  Punkte  an  gerechnet)  und  Grösse  durch  ^ 
dargestellt  ist  Gehen  wir  von  Punkt  zu  Punkt 
in  der  Eichtung  dieses  Vektors  $  weiter,  so  ge- 
langen wir  zum  Begriff  der  Vektorlinien.  In 
demselben  Sinne,  wie  wir  in  §  82  vom  Kraft- 
Fig.  184.  flusse,  in  §  108  vom   Induktionsflusse  sprachen, 

können  wir  allgemein  von  einem  Vektorenflusse 
reden.  Wir  legen  durch  den  Eaum  eine  beliebige,  aber  sich  nicht  selbst  schnei- 
dende, geschlossene  Kurve,  Fig.  134.  Dieselbe  umgrenze  die  Fläche  w,  von  der 
wir  ebenfalls  voraussetzen,  dass  sie  einen  einfachen  Verlauf  habe,  d.  h.  sich  nirgends 
selbst  überdecke. 

Ist  die  Fläche  a  so  klein,  dass  unser  Vektor  für  alle  ihre  Punkte  denselben 
Wert  SS  hat,  so  bezeichnen  wir  das  Produkt  SS  w  als  Vektorenfluss;  ist  w  nicht 
klein,  so  wählt  man  den  Durchschnittswert  von  SB  auf  dieser  Fläche.  Wir  be- 
zeichnen eine  Seite  derselben  als  negativ,  die  andere  als  positiv  und  zwar  derartig, 
dass  die  Bichtung  —  nach  +  mit  der  Richtung  des  Vektorenflusses  zusammen- 
fällt. Nun  müssen  wir  zur  Bildung  des  Linienintegrals  noch  einen  bestimmten 
Umkreisungssinn  der  Kurve  festsetzen;  wir  wählen  ihn  so,  dass  wir,  in  der  Bich- 
tung des  Vektorflusses  die  Fläche  anblickend,  dieselbe  uhrzeigermässig  umkreisen. 
Wenn  wir  dann  für  die  einzelnen  Längenelemente  dl  den  daselbst  herrschenden 
und  für  alle  Punkte  innerhalb  rf/  als  gleich  anzunehn^nden  Wert  von  SS  bilden, 
so  können  wir  an  jeder  Stelle  die  Projektion  von  SS  auf  die  mit  d  l  zusammen- 
fellende  Tangentenrichtimg  an  die  Kurve  bilden;  wir  wollen  sie  SS«  nennen.  Wir 
multiplizieren  nun  die  Projektion  SS;  des  Vektors  SS  mit  der  Länge  dl  (Vektor- 
produkt) und  denken  uns  diese  Operation  för  alle  einzelnen  aufeinander  folgenden 
Längenelemente  der  Kurve  ausgeföhrt  Addiert  man  dann  die  sämtlichen  Pro- 
dukte %'dl,  so  erhält  man  das  „Linienintegral  des  Vektors  SS  längs  der  Kontur 
der  Fläche  ta".    Der  Vergleich  mit  §§  169  und  289  zeigt,  dass  dies  in  der  That 
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das  Verfahren  war,   durch   das  wir  zu   den  dort  betrachteten  Summen  Ä  bezw. 
J?  kamen. 

Wir  wollen  das  Linienintegral  eines  Vektors  SB  längs  der  Kontur 
einer  Fläche  oj   (im  positiven  Sinne   hin  erstreckt)  durch  das  Symbol 


-/«, 


i8=  /».-rf/ 126) 
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bezeichnen. 

Dann  sagt  das  ßesnltat  des  §  169  verallgemeinert  aus,  dass 

L^^4ni 127) 


09 


ist;  dabei  kann  co  als  Querschnitt  des  Stromträgers  selbst  angesehen 
werden,  da  die  in  §  169  angestellte  Arbeitsbetrachtung  noch  völlige 
Gültigkeit  bis  in  unmittelbare  Nähe  an  den  Stromträger  heran  besitzt, 
vergl.  Fig.  48.    Femer  ergiebt  sich  ans  §  239: 

-ie  =  -^(«SB)  =  -^(«)^§)     ....     128) 

■09 

Die  dimZr^   ist  als   Summe  von  Produkten  ^r'^^  cm -VtgrVtsek-i«  cm 

o» 

=  cmVtgrVtsek-i  in  der  That  wie  die  von  i  oder  4ni,    Die  dim  —  US  muss 

cmVtgrVf  ßek-2  .cm  sein.  Da  dim  S  =  cm-VtgrVisek-i  nach  §  107  ist,  so  ist 
dim  der  rechten  Seite:  sek -i  cm*  cm  -V«  grV«  sek  -i  =  cm*/t  grV«  sek -2  ^e  links. 

330.    Verknüpfung    der.   Feldvektoren    untereinander.   —   Die 

Gleichung  128^  setzt  das  Linienintegral  der  elektrischen  Kraft  l£  mit 
der  zeitlichen  Anderungsgeschwindigkeit  der  umschlossenen  magnetischen 
Kraftlinienzahl  in  Beziehung.  Die  eine  Grösse  wird  durch  die  andere 
bedingt  Im  13.  und  14.  Kapitel  haben  wir  diese  Wechselbeziehung 
nach  den  verschiedensten  Eichtungen  hin  verfolgt 

Erläuterung  am  Feldmodelle. 

Wir  setzen  den  in  §  826  erwähnten  Rahmen  auf  die  Kurbeln  der  äusseren 
Bollen,   die   wir   drehen,   indem  wir  den  Rahmen   bewegen.    Geschieht   dies   in 
gleichförmiger  Weise,   so  sind  in  den  Fäden   keine  Spannungsunterschiede  vor- 
handen, sofern  wir  den  Cykel  als  reibungslos  betrachten  dürfen ;  alle  Rollen  rotieren 
mit   der   gleichen   Geschwindigkeit    Wir   haben   im  Inneren    des  Rahmens   eine 
Fläche  (ü  abgegrenzt,  durch  welche  eine  gewisse  Anzahl  ($)  Kraftlinien  hindurch 
geht    Wollen  wir  diese  Zahl  steigern,  so  müssen  wir  mehr  achsiale  Elemente  mit 
Drehbewegung   auf  die  Fläche  co   bringen.    Direkt  können  wir  dies  nicht,  weil 
unser  Modell  feste  Achsen  hat    Wohl  aber  können  wir  durch  eine  von  aussen 
wirkende  Ursache   auf  ta   die  Drehgeschwindigkeit  und   damit  die  Feldstärke  $ 
selbst  steigern  (§  125),   indem  wir  mittels  des  Rahmens  die  äussere  Rollenreihe 
stärker  andrehen.    Dadurch  werden  die  auf  der  Innenlinie  des  Rahmens,  d.  h.  auf 
der  Kontar  von  cj  liegenden  Fäden  gespannt  bezw.  entspannt  und  hierdurch  tritt 
eine  zeitliche  Änderung  d^jdt  in  der  Drehungsgeschwindigkeit  auf  o)  ein.    Diese 
Ebrrt,  Kraftfelder.  25 


386  19.  Kapitel. 

ÄnderuDg  d^jdt  der  sich  drehenden  magnetischen  Elemente  ist  also  untrennbar 
mit  dem  Auftreten  von  Spannungen  (elektrischen  Kräften)  rings  um  cj  herum  ver- 
bunden wie  es  Gleichung  128)  angiebt.  Auch  das  Vorzeichen,  d.  h.  der  Eichtungs- 
sinn  dieser  Spannungen  (elektrischen  Kjaft)  stimmt  mit  den  früher  getroffenen 
Festsetzungen  überein.  Wird  z.  B.  eine  Rechtsdrehung  auf  co  in  dieser  Weise 
gesteigert,  so  entspricht  dies  einer  Vermehrung  der  Kraftlinienzahl  durch  eine  von 
aussen  her  auf  das  System  wirkende  Ursache;  die  induzierte  E.M.K.  hat  der 
MAxwELLSchen  Regel  §  213  gemäss  eine  inverse  ITmkreisungsrichtung,  sie  ist  nach 
§  287  negativ  in  Rechnung  zu  ziehen.  Prüft  man  die  Fadenspannungen,  so  er- 
kennt man,  dass  in  diesem  Falle,  z.  B.  in  der  oberen  Reihe,  alle  stärker  gespannten 
Fadenteile  links,  alle  schwächer  gespannten  rechts  liegen,  so  dass  die  E.M.K.  hier 
von  rechts  nach  links  hin  wirkt;  dieselbe  Betrachtung  auf  die  anderen  Seiten  an- 
gewandt, giebt  eine  dem  Uhrzeiger  entgegengesetzte  Richtung  der  gesamten  auf 
der  ganzen  Umfangslinie  von  o)  geweckten  E.M.K.,  des  Linienintegrals  von  Q. 
Hält  man  durch  eine  Gegenbewegung  des  Rahmens  die  inneren  Rollen  zurück 
(—  didt),  so  entsteht  eine  elektrische  Spannung  rings  um  a  herum  im  entgegen- 
gesetzten, positiven  Sinne  (direkter  Strom  bei  Verminderung  von  mfi^). 

Wir  hatten  für  solche  zeitliche  Änderungen  einer  Vektorgrösse 
schon  in  §  239  die  Bezeichnung  „Strom",  „Strömung"  („flux"  der  eng- 
lisch-amerikanischen Schule  =  Fluss)  eingeführt  (magnetischer  Strom). 

Noch  geläufiger  ist  uns  diese  Bezeichnung  bei  dem  Vorgange, 
welchen  die  Gleichung  127)  darstellt. 

Diese  drückt  einen  elektrischen  Vorgang  an  einer  Stelle  des 
Feldes,  den  sog.  Strom  durch  ein  um  diese  Stelle  herum  gezogenes 
Linienintegral  der  magnetischen  Kraft  aus.  Der  elektrische  Vorgang 
besteht  im  allgemeinen  aus  zwei  Teilen:  Nach  den  Ausführungen  des 
17.  Kapitels  findet  ein  fortwährendes  Niederbrechen  elektrischer 
Spannung  und  damit  eine  Transformation  von  Feldenergie  in  Wärme 
statt,  wenn  das  Medium  sog.  „Leitfähigkeit"  besitzt;  insofern  es  gleich- 
zeitig  dielektrisch  polarisierbar  ist,  können  zeitliche  Änderungen  des 
Polarisationszustandes  eintreten,  „Verschiebungsströme"  §  315.  Beide 
Vorgänge  sind  an  das  Auftreten  und  Bestehen  magnetischer  Kräfte  in 
der  Umgebung  gebunden. 

Erläuterung  am  Feldmodelle. 

Wir  setzen  je  eine  Holzleiste  §  326  auf  die  oberste  und  unterste  EoUenreilic 
auf  und  bremsen  die  EoUen  der  beiden  mittelsten  Eeihen.  Drehen  wk  die  beiden 
äussersten  im  umgekehrten  Sinne,  so  bilden  sich  Spannungen  aus,  welche  zu- 
sammen mit  den  Drehungen  ganz  Vorgängen  entsprechen,  wie  sie  durch  das 
Längsschnittdiagramm  durch  ein  Stromfeld,  Fig.  132,  Taf.  III,  dargestellt  sind; 
denn,  denken  wir  uns  das  Modell  um  eine  durch  seine  Mitte  gehende  horizontale, 
seiner  Grundfläche  parallele  Achse  gedreht,  so  stellt  es  die  Vorgänge  um  einen  linearen, 
geraden  Stromträger  herum  dar.  Die  Querschnittsfläche  a  des  Tragers  liegt  senk- 
recht zu  dieser  Achse;  auf  ihr  beflnden  sich  Elemente,  welche  den  beiden  innersten 
RoUenreihen  entsprechen;  diese  bilden  also  Teile  des  Stromträgers.  Bei  der 
Bremsung  derselben  treten  Spannungen  in  dem  Systeme  auf.  Um  diese  gebremsten 
Elemente  gehen  Ldnien  (die  magnetischen  Kraftlinien)  herum,  auf  denen  in  Drehung 
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begriffene  Elemente  aufgereiht  zu  denken  sind,  wie  sie  die  Bollen  der  obersten 
und  untersten  Beihe  darstellen.  Wenn  auch  im  Inneren  fortwährend  Spannung 
verloren  geht  und  Wärme  dafür  auftritt,  so  bleiben  doch  noch  Spannungen  be- 
stehen, so  lange  die  äusseren  Rollen  gedreht  werden.  Das  Hinschwinden  und 
fortwährende  Erneuern  dieser  Spannungen,  mit  einem  Worte  das  Stromphänomen 
in  der  Querschnittsfläche  a  erfordert  also  geradezu  das  Vorhandensein  von 
Drehungen  rings  um  a  herum  (Linienintegral  der  magnetischen  Kraft).  Sind  ein- 
zelne oder  alle  Hollen  vollkommen  gebremst,  so  können  zeitliche  Änderungen  der 
Spannungen  wiederum  nur  eintreten^  wenn  sich  die  äusseren  Bollen  drehen.  Die 
zeitliche  Änderung  irgend  welcher  „Verschiebungen^^  „Polarisationen''  auf  cj  setzt 
also  auch  Drehungen,  d.  h.  magnetische  Kräfte  voraus. 

Findet  beides  statt,  Transformation  in  Wärme  und  zeitliche  Änderung  von 
Verschiebung,  so  muss  die  Drehung  ringsum  (L^)  ftir  beides  aufkommen. 


o> 


Fassen  wir  das  hier  und  vorhin  Gesagte  zusammen,  so  lehrt  uns  das  Modell : 
„Die  Störungen  (Polarisationen)  der  elektrischen  und  der  magnetischen  Art  sind  so 
miteinander  verknüpft,  dass  Störungen  (Polarisationen)  der  einen  Art  unabhängig 
von  denen  der  anderen  dauernd  zu  bestehen  vermögen,  dass  dagegen  Störungen 
keiner  der  beiden  Arten  zeitiiche  Schwankungen  erleiden  können,  ohne  dadurch 
zugleich  Störungen  der  anderen  Art  hervorzurufen." 

Sollen  unsere  Betrachtungen  genügend  allgemein  sein,  so  müssen 
wir  voraussetzen,  dass  in  jedem  Volumenelement  des  Feldmediums 
zeitliche  Änderungen  des  elektrischen  Feldvektors  sowohl  infolge  fort- 
währender Transformation  in  Wärme  wie  durch  direkte  zeitliche  Ände- 
rung der  dielektrischen  Polarisation  (Displacement,  Verschiebung)  ein- 
treten könne.  Das  i  der  Gleichung  127)  besteht  demnach  im  allgemeinen 
immer  aus  zwei  Teilen.  Wir  bezeichnen  sie  als  den  „Leitungsstrom" 
t'ieit  und  den  „Verschiebungsstrom"  lyerach«    Es  ist 

331.  Intensität  des  Leitungsstromes  pro  Fläclieneinheit;  Strom- 

dicllte.  —  Die  am  Ende  des  vorigen  Paragraphen  eingeführte  Trennung 
der  Grösse  i  für  die  Vorgänge  im  Felde  bedarf  noch  einer  Erläuterung. 
Auch  im  freien  Felde  kann  dauernd  elektrische  Spannungsenergie  hin- 
schwinden und  in  Wärme  verwandelt  werden,  wodurch  zur  Aufrecht- 
erhaltung eines  stationären  Zustandes  fortwährend  neue  elektromagne- 
tische Energie  aus  der  Umgebung  zufliessen  muss.  Die  alte  Theorie 
sagte:  Mitten  im  Felde  fliesst  ein  Strom,  die  betreffenden  Stellen  sind 
„leitend".  Wir  müssen  jetzt  aber  den  Begriff  der  Stromstärke  erweitern, 
da  wir  hier  annehmen,  dass  ausgedehnte  Teile  des  Feldes  an  dem 
Prozesse  beteiligt  sein  können  und  ein  besonderer  Stromträger  nicht 
mehr  erkennbar  ist.  Die  Bezeichnung  „Stromstärke"  bezog  sich  auf 
den  Querschnitt  des  Stromträgers.  Wir  denken  uns  nun  eine  Röhre 
vom  Querschnitt  o)  aus  dem  Felde  ausgeschnitten.  Das  Stromphänomen 
hat  auch  jetzt  noch  einen  durch  die  Riclitung  der  einwandernden 
Energie,    d.  h.  durch  §  und  @  bestimmten  Eichtungssinn.    In  jeden 

25* 
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Enbikcentimeter,  dessen  Kanten  wir  der  elektrischen  Kraft  (£  parallel 
legen,  so  dass  die  magnetischen  Kraftlinien  in  Ebenen,  die  parallel  zu 
den  Endflächen  liegen,  verlaufen,  wandert  die  Energie  von  der  Seite 
her  ein.  Wir  nennen  Stromdichte  die  auf  die  Flächeneinheit 
bezogene  Stromstärke  und  bezeichnen  sie  durch  Ji^t.  In  unserem 
Beispiele  würden  wir  also  von  einer  Stromdichte  bezüglich  der  End* 
flächen  des  betrachteten  Kubikcentimeters  unseres  Feldmediums  zu 
sprechen  haben.  Für  einen  Leiter  vom  Querschnitte  co,  wie  er  bei 
Aufstellung  der  Formel  127)  vorausgesetzt  wurde,  ist  also 

«w[t=ö>/wt 130) 

Auch  für  die  Stromstärke  /leit  pro  Flächeneinheit  muss  das  Yer- 
Wandlungsgesetz  von  Ohm  gelten.  Beschränken  wir  unsere  Betrachtung 
auf  den  Leitungsstrom  innerhalb  eines  Kubikcentimeters,  d.  h.  auf  die 
Trägerlänge  von  1  cm,  so  ist 

/wt=A(£ 131) 

wo  X  die  spezifische  Leitfähigkeit  des  Feldmediums  an  der  betreflenden 
Stelle  ist,  §  286. 
Demnach  ist 

ii^t  =  ö?A@ 132) 

Da  dim  w  =  cm*,  dim  i  =  om  -2eek,  §  286  (am  Eudc),  dim  Q.  =  cm'/«grVt8ek-2 
ist,  so  ist  die  Dimension  des  rechts  stehenden  Produktes  in  der  That  die  einer 
Stromstfirhe  om  Vi  gr  V«  sek  - 1. 

332.  Gesamtstrom  als  Summe  von  Leitungs-  und  Verschiebungs- 
strom. —  Für  die  Intensität  des  Verschiebungsstromes  hatten  wir 
bereits  in  §  321  den  Wert 

abgeleitet.  Ist  es  sowohl  Leitung  wie  zeitliche  Änderung  der  dielek- 
trischen Polarisation,  welche  an  einer  Stelle  ein  Bestehen  von  Magnet- 
kraftlinien (Drehung,  spin)  im  Felde  bedingt,  so  addieren  sich  beide 
Wirkungen.  In  die  Gleichung  127)  ist  für  i  die  Summe  tidt  +  «Tench» 
also 

t  =  (öA®  +  cö-^  4^ 138) 

4n     dt  ' 

einzuführen,  wie  schon  am  Ende  des  §  330  ausgeführt  wurde.  Wir 
nennen  i  den  „Gesamtstrom". 

Das  hier  benutzte  Prinzip  ist  „Maxwells  Superpositionsprinzip". 
Nach  unseren  Auseinandersetzungen  ergiebt  es  sich  als  notwendige  Folge  aus  der 
gegenseitigen  Verknüpfung  der  Feldvektoren.  Nicht  immer  ist  aber  seine  Richtigkeit 
anerkannt  worden,  denn,  wollte  man  es  aus  den  Prinzipien  der  Femewirkungs- 
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theorien,  aus  der  WechBelwirkung  von  Molekülen  und  Äther  herleiten,  so  traten 
Schwierigkeiten  auf,  auf  die  wir  nicht  stossen. 

333.  Die  allgemeine  Stromgleicliung  des   elektromagnetisclien 

Feldes.  —  Die  Glesamtheit  aller  Erfahrungen  über  die  Zustände  in 
einem  elektromagnetischen  Felde  und  die  Beziehungen,  in  welche  die 
dasselbe  bestimmenden  Begriffe  zu  einander  treten,  lässt  sich  in  zwei 
wichtige  Fundamentalformeln  zusammendrängen.  Die  eine  ist  die 
schon  in  §  169  abgeleitete,  in  §  829  umgeformte  Gleichung  127),  wenn 
wir  in  ihr  für  i  den  Wert  der  Formel  138)  einsetzen^  den  wir  im  all- 
gemeinsten Falle  für  den  Gesamtstrom  in  einem  Felde  erhalten.  Da- 
durch wird  diese  Gleichung 

die  erste  Fundamentalgleichung  des  elektromagnetischen 
Feldes. 

Wir  wollen  sie  die  „erste  MAxwELL-HEBTzsche  Haupt- 
gleichung'' nennen.  Sie  drückt  den  elektrischen  Eraftvektor  und 
seine  zeitlichen  Änderungen  durch  ein  Linienintegral  der  magnetischen 
Kraft  aus.  Mit  Rücksicht  auf  die  Bedeutung  des  linksseitigen  Klammer- 
ausdruckes können  wir  sie  auch  als  die  „allgemeine  Stromgleichung 
des  elektromagnetischen  Feldes'^  bezeichnen. 

Ist  die  Leitfähigkeit  des  Mediums  A  =  0  (Isolator),  so  kommt  nur 
das  zweite  Glied,  der  Verschiebungsstrom,  auf  der  linken  Seite  in 
Betracht  Für  6  =  0  umfasst  die  Gleichung  alle  Beziehungen  von 
Leitnngsströmen  zu  den  von  ihnen  getragenen  Magnetfeldern,  d.  h.  die 
FäUe^  welche  uns   im  U.  Abschnitt  und  im  17.  Kapitel  beschäftigten. 

334.  Die  allgemeine  Induktionsgleicliung  des  elektromagnetisclien 

Feldes.  —  In  §  289  zeigten  wir,  dass  alle  Einzelfälle  der  Magneto- 
induktion durch  die  Gleichung  128)  umfasst  werden.  Dieselbe  drückt 
daher  auch  die  allgemeinste  Beziehung  zwischen  zeitlichen  Änderungen 
der  magnetischen  Kräfte  und  der  damit  in  Verbindung  stehenden  Ver- 
teilung der  elektrischen  Kraft  im  freien  elektromagnetischen  Felde  aus, 
wenn  wir  das  Linienintegral  längs  einer  irgendwie  im  Felde  gelegenen 
geschlossenen  Kurve  bilden  und  (o  auf  die  von  dieser  Kurve  um- 
schlossene Fläche  beziehen.  Denken  wir  uns  diese,  sowie  die  Permea- 
bilität des  Feldes  als  unveränderlich  und  nur  die  Kraftlinien  herein- 
oder  hinauspulsieren,  so  können  vnr  die  Ableitung  nach  der  Zeit  auf 
^  allein  beschränken.    Die  dadurch  gewonnene  Gleichung 

«^''^=-£6 B) 

tu 
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stellt  üDS  die  zweite  Fundamentalgleichung  des  elektromagne- 
tischen Feldes  dar.  Wir  wollen  sie  die  „zweite  Maxwell- 
HEBTZsche  Hauptgleichung^^  nennen.  Sie  drückt  zeitliche  Ände- 
rungen des  magnetischen  Eraftvektors  oder  der  magnetischen  Polarisation 
durch  ein  (negativ  genommenes)  Linienintegral  der  elektrischen  Kraft 
aus.  Mit  Eücksicht  darauf^  dass  die  Gleichung  einen  Induktionsvorgang 
beschreibt,  können  wir  sie  auch  als  die  „allgemeine  Induktions- 
gleichung des  elektromagnetischen  Feldes"  bezeichnen.  Wie 
ein  Vergleich  der  linken  Seite  von  B)  mit  der  rechten  von  Gleichung  41) 
zeigt,  war  letztere  viel  allgemeiner  als  B)  namentlich  insofern,  als 
sie  auch  die  elektrischen  Kräfte  mit  umfasste,  welche  bei  zeitlichen 
Änderungen  der  Permeabilität  des  Mediums  auftreten.  Betrachten  wir 
dieses  selbst  aber  als  unveränderlich  und  durch  seine  beiden  Konstanten 
B  und  fi  ein  für  allemal  gegeben ,  so  genügt  die  Aussage  der 
Gleichung  B). 

335.  Die  Maxwellsche  Theorie.  —  Die  beiden  Hauptgleichungcu 
A)  und  B)  bilden  den  wesentlichsten  Inhalt  der  MAXWELLschen  Theorie 
und  damit  der  gesamten  neueren  Anschauungen.  Wenn  bei  Maxwell 
selbst  diese  Theorie  nicht  in  dieser  einfachen  und  abgekläilen  Form 
erscheint,  so  liegt  dies  daran,  dass  er  sich  von  den  Femewirkungs- 
theorien und  ihren  Hilfsvorstellungen  selbst  noch  nicht  vöUig  frei  ge- 
macht hatte.  Vor  allem  spielt  bei  ihm  noch  ein  dritter  Vektor  8  eine 
Hauptrolle,  das  sog.  „Vektorpotential"  oder  „elektrokinetische  Moment", 
vergl.  §  235.  Dasselbe  ist  uns  nirgends  anschaulich  gegeben,  es  ist 
eine  mathematische  Hilfsgrösse,  die  aus  den  Gleichungen  wieder  ent- 
fernt zu  haben  das  grosse  theoretische  Verdienst  von  Heetz  ist 

Zur  Kennzeichnung  der  Sachlage  lassen  wir  Hebtz  selbst  reden:  „Als  eine 
rudimentäre  Erscheinung  mathematischer  Natur  nenne  ich  das  Vorherrschen  des 
VektorpotentiaJs  in  den  Grundgleichungen  (bei  Maxwell).  Bei  dem  Aufbau  der 
neuen  Theorien  dienten  die  Potentiale  als  Gerüst,  indem  durch  ihre  Einführung 
die  unstetig  an  einzelnen  Punkten , auftretenden  Femkräfte  ersetzt  wurden  durch 
Grössen,  welche  in  jedem  Punkte  des  Raumes  nur  durch  die  Zustände  der  benach- 
barten Punkte  bedingt  sind.  Nachdem  wir  aber  gelernt  haben,  die  Kräfte  selber 
als  Grössen  der  letzteren  Art  anzusehen,  hat  ihr  Ersatz  durch  Potentiale  nur  dann 
einen  Zweck,  wenn  damit  ein  mathematischer  Vorteil  erreicht  wird.  Und  ein 
solcher  scheint  mir  mit  der  Einführung  des  Vektorpotentials  in  die  Grundgleich- 
ungen nicht  verbunden,  in  welchen  man  ohnehin  erwarten  darf,  Beziehungen 
zwischen  Grössen  der  physikalischen  Beobachtung,  nicht  zwischen  Kechnungsgrössen 
zu  finden." 

Wir  haben  die  Einführung  nicht  nur  dieses  Potentiales,  sondern  aller  Poten- 
tiale überhaupt  bei  unserer  Ableitung  vermieden. 

Die  eigentliche  MAxwELLSche  Theorie,  soweit  sie  sich  auf  die  Herleitung 
derjenigen  Gleichungen  bezieht,  welche  die  Zustände  im  elektromagnetischen 
Felde  vollständig  beschreiben,  ist  im  wesentlichen  enthalten  in  den  Kapiteln  VI 
bis   IX   des  II.   Bandes    des   Treatise.     Sie   ist  auf  Betrachtungen  der   reinen 
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Mechanik  aufgebaut  (Kap.  V)  und  bringt  zunächst  die  Induktionsgesetze  und  zwar 
diese  als  cyklische  Bewegungen  behandelt  (Kap.  VT  und  VII);  der  weitere 
Ausbau  erfolgt  in  Kap.  YLLLj  namentlich  die  Einfahrung  des  Begriffes  des  elekti-o- 
kinetischen  Momentes  (Vektor  $[,  mit  den  Komponenten  F^  O,  R).  In  Kap.  IX 
endlich  werden  sämtliche  Formeln  zusammengestellt,  wobei  zu  den  eben  abge- 
leiteten noch  einige  früher  gegebene  hinzugezogen  werden,  welche  wie  die  der 
Strömung  oder  dielektrischen  Verschiebung  aus  den  auch  hier  abgeleiteten  Gesetzen 
oder  einfachen  Annahmen  leicht  erhalten  werden. 

Eine  Abweichung  der  hier  gegebenen  Ableitung  sowohl  von  der  Maxwell- 
sehen  selbst  wie  den  meisten  anderen  wollen  \y\v  zum  Schlüsse  nicht  unerwähnt 
lassen.  Wir  haben  grundsätzlich  das  Wort  „Äther"  vermieden.  D&sselbe  erinnert 
an  eines  der  hypothetischen  Fluida,  deren  Einführung  wir  gerade  ausschliessen 
wollen.  Wir  können  es  auch  sehr  gut,  da  in  allen  Fällen,  wo  es  zu  setzen  ge- 
wesen wäre  und  z.  B.  auch  noch  von  Hebtz  gebraucht  worden  ist,  doch  nur  die 
negative  Begrif&bestimmung  gemeint  ist:  „ein  Eaum,  der  nach  Möglichkeit  frei 
von  den  uns  umgebenden  Substanzen  gemacht  ist".  Wir  haben  daher  statt  der 
mehr  hypothetisierenden  Bezeichnung  „Äther"  die  den  thatsächlichen  Sinn  der 
gemeinten  Abstraktion  mehr  treffende  „Vakuum"  eingeführt,  wobei  wir  uns  wohl 
bewusst  sind,  dass  es  ein  „absolutes"  Vakuum  nicht  giebt,  vergl.  §  34  am  Ende. 
Wir  haben  diese  Fundamental-Gleichungen  lediglich  aus  der  Erfahrung  abgeleitet 
(unser  Modell  war  uns  nur  ein  anschauliches  „Bild"),  ohne  dabei  irgend  welche 
Beziehungen  zu  dem  sog.  „Äther^^  vorauszusetzen.   Hebtz  bemerkt  in  diesem  Sinne: 

„Nachdem  diese  Gleichungen  einmal  gefunden  sind,  erscheint  es  nicht  mehr 
zweckmässig,  dieselben  aus  Vermutungen  über  die  elektrische  und  magnetische 
Konstitution  des  Äthers  und  das  Wesen  der  wirkenden  Kräfte,  als  wären  dies 
bekanntere  Dinge  herzuleiten,  wie  es  allerdings  dem  historischen  Gange  ent- 
sprechen würde.  Viel  eher  ist  es  zweckmässig,  an  diese  Gleichungen  die  weiteren 
Vermutungen  über  die  Konstitution  des  Äthers  anzuknüpfen." 


B)  Die  Maxwell-Hertzschen  FundamentalgleichtLngen  des  Feldes 

in  Koordinatendarstellung, 

Die  beiden  Fundamentalgleichungen  A)  und  B)  p.  389  enthalten 
alles,  was  man  über  das  elektromagnetische  Feld  ruhender,  isotroper, 
leitender  oder  nichtleitender  Medien  aussagen  kann. 

Nicht  immer  treten  sie  aber  in  der  hier  gegebenen  einfachen  Form 
auf.  Aus  rechnerischen  Gründen  hat  man  es  oft  bequemer  gefunden, 
jede  von  ihnen  in  drei  Gleichungen  aufzulösen,  indem  man  die  Vektoren- 
grössen  in  drei  zu  einander  rechtwinklige  Komponenten  zergliederte 
und  alles  auf  ein  cartesisches  Koordinatensystem  bezog.  Um  den 
Leser  in  den  Stand  zu  setzen,  auch  diese  Darstellungen  mit  der  liier 
gegebenen  zu  vergleichen  und  weiter  zu  verfolgen  und  namentlich  die 
theoretischen  Arbeiten  von  Maxwell,  Helmholtz  und  Hebtz  selbst, 
die  sich  dieser  Koordinatendarstellung  vorwiegend  bedienen,  lesen  zu 
können,  wollen  wir  auch  diese  Auflösung  der  I\indamentalgleichungen 
geben.    Wir  bemerken  ausdrücklich,  dass  physikalisch  dabei  nichts 
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neues   hinzutritt,   sondern   dass   diese  Umformung   eine   rein  mathe- 
matische Operation  ist 

Wir  bringen  diese  Operation  in  allen  ihren  Einzelheiten  zur  Darstellung,  am 
so  zugleich  dem  Leser  diejenigen  Hilfskenntnisse  an  die  Hand  zu  geben,  deren  er 
beim  Studiam  der  Originalwerke  bedarf. 

336.  Einführung  des  Koordinatensystems.  —  Wir  legen  unseren 
Betrachtungen  ein  rechtwinkliges  cartesisches  Koordinatensystem  der 
x,  y,  z  zu  Grunde.  Blicken  wir  in  einem  solchen  in  der  Richtung  von 
der  —r- Achse  zur  +2r- Achse  auf  die  Ebene  der  xy,  so  können  wir, 
bei  gewissen  Systemen  von  der  +  x- Achse  zur  +  y- Achse  durch  eine 
Kechts-,  bei  anderen  Systemen  durch  eine  Linksdrehung  gelangen. 
Es  giebt  daher  zwei  Arten  von  rechtwinkligen  Koordinatensystemen, 
welche  sich  nicht  miteinander  zur  Deckung  bringen  lassen:  rechts  wendige 

und  linkswendige. 

Sie  sind  za  einander  symmetrisch  wie  rechte  und  linke  Hand.  Legen  wir 
zwei  ihrer  Achsen,  etwa  ihre  +  x-  und  +  «- Achsen  in  einander,  so  zeigen  die 
dritten,  die  +  ^-Achsen,  nach  entgegengesetzten  Richtungen.  Wir  sehen  im 
Pflanzenreiche  beide  Arten  von  Drehungen  {cd  nach  y)  mit  einer  Fortschreitungs- 
richtung  (+ «-Richtung)  kombiniert.  Rechtswendig  steigt  z.  B.  die  Weinranke  an 
ihrem  Stab  in  die  Höhe,  linkswendig  die  Hopfenranke.  Maxwell  unterschied  da- 
her wein  wendige  und  hopfenwendige  Koordinatensysteme. 

Wir  fanden  in  den  von  uns  behandelten  Erscheinungsgebieten  die 
rechtswendige  Eoordinatenverbindung  zweckmässiger ;  denn  unsere 
Vektoren  von  achsialem  Charakter  waren  ^  wenn  wir  ihnen  entlang 
blickten,  mit  einer  Uhrzeigerbewegung,  d.  i.  Rechtsdrehung  kombiniert 
zu  denken  §  121,  wenn  alle  folgenden  Beziehungen  sich  möglichst  ein- 
fach und  den  Thatsachen  adaequat  gestalten  sollten.  Wir  legen  daher 
unseren  Betrachtungen   mit  Maxwell   ein  rechts-  oder  weinwendiges 

Koordinatensystem  zu  Grunde,  wie  es 
Fig.  135  von  der  —  ar-  nach  der +ar- Achse 
gesehen  darstellt. 

Die    Zeichenebene    ist   dahei    als   mit   der 

^   ^;^-£hene  zusammenfaliend  anzusehen;  in  dieser 

i.      y         erscheint  dann  der  Übergang  von  der  +y-   zur 

j^  4- X-Achse  als  positive  (uhrzeigermässige,  direkte 

^  §  212)  Drehung.   Wir  können  unser  Koordinaten- 

y'  System  auch  durch  folgende  Aussage  charakteri- 

y'  sieren:   Wenn  die  Richtung  der  positiven  x  von 

uns   forty   die   der  positiven  %  von  uns  aus  nach 
ohen  geht,  alsdann  wachsen  in  unserem  weinwen- 
i?ig.  185.  digen  Koordinatensystem  die  y  von  rechts  nach 

links  hin. 
Hertz   verwendet   im  Gegensatze   hierzu   ein  hopfenwendiges  Koordinaten- 
system   [hei    ihm    sind     (Ahhandlungeu ,  Band  II,    p.    214)   die  hier   gesperrten 
Worte  vertauscht,    die  +y- Achse  geht  bei  ihm  von  links  nach  rechts].    Darum 
erscheinen  auch  bei  seinen  Gleichungen  die  Zeichen  vertauscht    Wir  haben  die 
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gebräuchlicheren  rechtswendigen  Koordinaten  als  natürlichere  aus  den  oben  ge- 
nannten Gründen  bevorzugt. 

337.    EinfDhrung  der  Vektorkomponenten.  —  Jeden  Vektor  93 

kann  man  auf  die  drei  Koordinatenachsen  projizieren.  Wir  wollen 
die  entsprechenden  Projektionen  mit  fß^,  8S  und  85^  bezeichnen.  Für 
die  Zustände  in  dem  elektromagnetischen  Felde  sind  im  Speziellen 
zwei  Vektoren  ^  und  @  maassgebend.  Wir  nennen  mit  Hebtz  die 
Projektionen  des  magnetischen  Kraftvektors  ^  auf  die  drei  Koordinaten- 
achsen Lf  M,  N  und  diejenigen  des  elektrischen  Kraftvektors  @  bezw. 
X,  r,Z.   Es  istSB2«g5^2^55^2+JB^2.  analoges  gilt  für  die  Feld vektoren, 

so  dass  der  Energievorrat  in  der  Volumeneinheit  im  elektromagne- 
tischen Felde 


^i  =  ^(^'+^'+^*)  +  T^(^'+^*+^ 


Sn 


8  TT 


134) 


ist 

Die  Vektorkomponenten  haben  dieselben  Dimensionen  wie  ihre  Vektoren, 
weil  sie  aus  letzteren  durch  Multiplikation  mit  den  Richtongskosinus  hervorgehen, 
die  als  Verhältniezahlen  dimensionslos  sind. 

Zur  späteren  Verwendung  stellen  wir  hier  die  einander  ent- 
sprechenden Komponenten  tabellarisch  zusammen: 


Allgemeiner  Vektor  SS 
Magnetische  Kraft  ^  . 
Elektrische  Kraft  (S    . 


X- 


Komponente 


L 
X 


M 

Y 


z 


338.    Auflösung  der  Vektorenglelchungen  in    Gleichungen   für 

die  Komponenten.  —  Die  beiden  Fundamentalgleichungen  A)  und  B) 
sollen  jetzt  auf  die  einzelnen  Komponenten  der  Vektoren  (S  und  ^ 
angewendet  werden.  Denkt  man  sich  bei  der  Bildung  der  Linien- 
integrale  rechts  jedes  Längenelement  dl  der  Kontur  von  m  durch 
seine  drei  zu  den  Koordinatenachsen  parallelen  Projektionen  ersetzt  und 
jede  mit  der  entsprechenden  Vektorkomponente  multipliziert,  so  kommen 
für  die  :r-Komponente  der  linksseitigen  Ausdrücke  jedesmal  nur  die 
zu  dieser  senkrechten  Komponenten  in  dem  rechtsseitigen  Linien- 
integral, also  nur  die  Produkte  der  der  y-  und  der  z- Achse  parallel 
gerichteten  Projektionen  von  rf/  in  die  entsprechenden  Vektorkompo- 
nenten in  Betracht    Entsprechendes  gilt  füt'  die  anderen  Komponenten. 

Die   magnetischen  Kraftlinien   liegen    in  Ebenen   senkrecht  zur  Strom-  (im 
genannten  Falle  der  9-)Richtang  §  145;  andererseits  ist  bei  ein^m  der  x-Richtung 
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parallelen  magnetischen  Strome  die  gesamte  elektrische  Induktion  ringsum  Iftngs 
einer  heliebigen  Kurve  ebenso  gross  wie  die  längs  der  Projektion  derselben  auf 
eine  zur  Stromrichtung  senkrechte  £bene,  da  es  nur  auf  die  Zahl  der  im  ganzen 
pulsierenden  Kraftlinien  ankommt  §  239. 

Wollen  wir  die  j:  -  Eomponenten  ausdrücken,  so  können  wir  also 
(0  auf  die  yz -Ebene  projizieren  und  uns  damit  begnügen,  das  zuge- 
hörige Linienintegral  für  diese  Projektion  zu  bilden. 

339.    Komponenten  der  Linienintegrale  von  Veictoren.  —  um 

ganz  allgemein  zu  sein,  wollen  wir  die  im  vorigen  Paragraph  ange- 
deutete Zerlegung  zuerst  für  einen  beliebigen  Vektor  SS  unter  dem 
Linienintegral  berechnen.  Die  Gestalt  der  in  unseren  Fundamental- 
gleichungen Ä)  und  B)  auftretenden  Fläche  (o  war  beliebig.  Wir 
wählen  sie  so  klein,  dass  wir  sie  als  eben  ansehen  können  und  zwar 
so,  dass  ihre  Projektion  auf  die  yz-Ebene,  d.  h.  die  Zeichnungsebene 
der  Fig.  135,  gleich  dem  kleinen  Eechteck  von  der  Breite  dy  und 
der  Höhe  dz  ist,  dessen  Mittelpunkt  gerade  am  Orte  y  z,  der  Projektion 
des  ins  Auge  gefassten  Feldpunktes  auf  diese  Koordinatenebene  liegt 
Von  unseren  Vektorkomponenten  kommt  für  diese  Projektion  nur  SSy 
und  35^  in  Betracht  Multiplizieren  wir  die  einzelnen  in  die  Richtung 
der  Rechteckseiten  fallenden  Komponenten  mit  den  Längen  derselben, 
so  erhalten  wir  bei  der  Addition  aller  Beträge: 

(^.1^-4!--)^'^^ •»') 

Denn  unser  Flächenelement  erscheint  uns  von  der  —  nach  der  +  Seite  gesehen, 
i.st  also  nach  §  329  uhrzeigermässig  zu  umlaufen.  In  die  Richtung  der  obersten  Seite 
fUllt  nur  eine  y-Komponente  unseres  Vektors.  Am  Orte  a:,  y,  x  ist  diese  ^„.  Die 
bezeichnete  Seite  liegt  aber  um  die  kleine  Strecke  dxj^  höher  als  unser  Feld- 
punkt xyx.  Nach  den  Kegeln  der  partiellen  Differentiation  können  wir  al£0  die 
y-Komponente  an  dieser  Stelle  schreiben:  35^, -h  dSS^,/ ö*  •  rf«/ 2.  In  ganz  ähn- 
licher Weise  kann  man  die  in  die  anderen  Seiten  fallenden  Komponenten  schreiben : 


d%      dx 


+ 


L>9 


C4 


;3^ 


I 


^^         dx      '  2 


Multipliziert  man  jede  Komponente  mit  der  entsprechenden  Seitenlänge,  so 
ist,  da  man  auf  der  linken  und  untersten  Seite  bei  der  angegebenen  Umkreisungs- 
richtung mit  den  nach  den  positiven  Koordinatenachsen  gerichteten  Vektorkompo- 
nenten,  auf  der  obersten  und  rechten  aber  gegen  dieselben  voranschreitet ,  bei 
der  Addition  das  erste  und  zweite  Produkt  negativ  in  Bechnung  zu  setzen.  Man 
erhält  von  oben  beginnend: 
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-(..-.f^.f).. 

oder  das  Linieuintegral  um  die  yx-  Projektion  von  (a  herum  ist: 

wie  oben  angegeben. 

Man  findet  also:   Der  Teil  des  Linienintegrals  £35,  welcher  sich 


<o 


auf  die  senkrecht  zur  :r- Achse  stehende  Flächenprojektion  von  oj  be- 
zieht, ist  gleich  der  Differenz  der  Ableitungen  der  dritten  (r-) Vektor- 
komponente nach  der  zweiten  (y-)Koordinate  minus  der  Ableitung  der 
zweiten  (y-)Vektorkomponente  nach  der  dritten  (z-)Koordinate  multi- 
pliziert mit  der  betreffenden  Projektion  des  Flächenelementes. 

Die  Dimension  ist  die  des  betreffenden  Vektors,  multipliziert  mit  einer  Länge, 
also  in  der  That  die  eines  Linienintegrals,  §  329.  Heaviside  nennt  Differenzen 
von  Ableitungen  der  eben  gefundenen  Art,  den  „Curl'^  des  betreffenden  Vektors, 
am  besten  wohl  durch  unser  „Quirl"  zu  verdeutschen. 

340.  Cykllsche  Vertauschung.  —  Wir  hatten  die  der  ar- Kompo- 
nente der  Strömung  entsprechenden  Anteile  eines  allgemeinen  Linieu- 
integrals  längs  oj  berechnet.  Man  erkennt,  dass  die  dieselben  aus- 
drückenden Differenzen  mit  der  der  r- Koordinate  entsprechenden 
Vektorkomponente  85,  beginnen,  welche  nach  der 
y-Koordinate  differenziert  erscheint.  Schreiben  wir 
die  drei  Buchstaben  x,  y,  z  an  drei  äquidistante 
Punkte  eines  Kreises,  Fig.  136,  in  einer  der  ühr- 
zeigerbewegung  entsprechenden  Ordnung  und  über 
und  unter  sie  die  zugehörigen  Komponenten  der  hier 
in  Betracht  kommenden  Vektoren  (vergl.  die  kleine  FigTise. 

Tafel  am  Ende  von  §  337),  so  erkennt  man,  dass, 
um  von  X  zu  den  in  der  Formel  135)  in  Betracht  kommenden  Grössen 
zu  gelangen,  der  Cjkel  erst  rückwärts,  dann  vorwärts  zu  durchlaufen 
ist.  Bildet  man  die  dem  Ausdrucke  135)  entsprechenden  drei  Differenzen 
für  die  y-  und  2: -Komponente,  so  erhält  man 


(■ 


8  X    , 

ö». 

ö«. 

dx  dz 136) 

und 
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Diese  Ausdrücke  werden  durch  die  genannte  Cykelregel  unmittelbar 
erhalten,  wenn  man  von  der  entsprechenden  Koordinate  ausgeht  Durch 
solche  „cyklische  Vertauschungen'^  erhält  man  nun  für  die  auf  die  ein- 
zelnen Projektionen  bezüglichen  Linienintegrale  unserer  Feldvektoren 
analog 


€0 


^.  (  dL 

für  z:  ( 

fliry:  ( 

für  z:  l 


j  dzdy 
j  dxdz 


£6  für  X 


dM 

dx 

dZ 

dy 

dX 

dx 

er 

dx 


dx 


dM 
dx 

dN 
dx 

d 
d 

BY 

d 

^—\  dxdz 


dZ  \ 
dx  ) 


138) 


139) 


341.  Das  erste  Hertzsche  Gleichungssystem.  —  Schreiben  wir  in 

der  ersten  Hauptgleichung  A)  statt  der  Vektoren  selbst  die  einzelnen 
Komponenten  derselben,  so  erhalten  wir  durch  Gleichsetzen  der  ent- 
sprechenden Ausdrücke  mit  Rücksicht  auf  138)  und  darauf,  dass  die 
drei  Projektionen  des  Flächenelementes  eo  bezw.  dz  dy,  dx  dz, 
dl/  dx  sind:' 

d_X_\  ^  (dN 
dt  )       [  dy 


47tdzdi/lXX+  - — 
4ndxdz\  XY+  -^- 
4  71  dy  dx  lXZ  + 


d 

dZ 
d 


^^Yzdy 
^ — j  dxdz 


R-(- 


dL 

dx 


Wie  man  sieht,  heben  sich  die  Flächenelemente,  welche  ja  in  der 
That  willkürlich  gewählt  werden  konnten,  beiderseitig  heraus  und  man 
erhält,  wenn  man  noch  die  dem  Leitungsstrome  entsprechenden  Glieder 
auf  die  rechte  Seite  zieht: 


(ob) 


6 


dX 
dt 

dY_ 
dt 

dZ 
dt 


dN 
dy 

dL 

dx 

dM 
dx 


dM 

dx 

dN 
dx 

dL 

dy 


—  AnkX 


-4;rÄr 


-^4nXZ 


1) 


Ist  die  Leitfähigkeit  des  Mediums  verschwindend  klein,  so  erhält 
man  für  isotrope  Nichtleiter; 
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(4  b) 


dX 


dN 


dM 


dt           dy 

dx 

dY         dL 

dN 

dt           dz 

dx 

dZ          dM 

dL 

dt 


dx 


Sy 


la) 


Für  das  Vakuum  (oder  den  intrastellarea  Raum),  für  welches  e  =  1 
gesetzt  wurde,  ist: 


(3  b) 


f    dX   _    dN 

dM 

dt           dy 

dz 

dY          dL 

dN 

dt           dz 

dx 

dZ          dM 

dL 

Ib) 


dt  dx  dy 

wobei  aber  nicht  zu  vergessen  ist,  dass  diese  1  die  Dimension  cm  "^  sek^ 
hat,  §  321. 

Wir  wollen  die  Gesamtheit  der  Gleichungen  I)  I  a)  Ib)  das  „erste 
HEBTzsche  GleichungBsystem'^  nennen. 

Die  Zahlen  vor  den  Gleichungen  geben  die  Nummern  derselben  in  der 
HsBTzschen  Originalarbeit  „Über  die  Gnmdgleichungen  der  Elektrodynamik  für 
rahende  Körper"  an;  seine  Gleichungen  stimmen  bis  auf  einen  Faktor  A  mit  den 
unsrigen  überein.  Dieser  kommt  bei  Hertz  dadurch  hinein,  dass  er  die  elektrischen 
Kräfte  nach  einem  anderen  (elektrostatischen,  mechanischen  oder  GAUssschen)  Maasse 
als  wir,  die  wir  durchweg  elektromagnetisches  Maass  zu  Grande  legten,  misst  Die 
Grösse  A  ist  die  (reciproke)  Verwandiimgszahl  beider  Systeme  ineinander.  Bei 
Hertz  sind  dann  die  Konstanten  fi  und  8  beide  dimensionslos,  während  ja  bei 
ans  dim  e  »  cm  -3  sek'  war.  Bei  ihm  werden  die  das  Medium  charakterisierenden 
Eigenschaften  zum  Teil  durch  diese  Zahl  A  mit  bestimmt 

Femer  ist  das  Vorzeichen  bei  Hertz  das  Umgekehrte  wie  hier;  dies  erklärt 
sich,  wie  schon  §  336  erwähnt  wnrde,  dadurch,  dass  er  im  Gegensatz  zu  uns  ein 
linkswendiges  Koordinatensystem  verwendet 

342.  Das  zweite  Hertzsche  Gleichungssystem.  —  Führt  man  in 

derselben  Weise  wie  im  vorigen  Paragraphen  die  Zerlegung  der  zweiten 
Fundamentalgleichung  B),  §  884  aus,  so  erhält  man  mit  Eücksicht 
auf  139),  wenn  man  die  einander  gleichen  Ausdrücke  ftlr  die  Pro- 
jektionen des  Flächenelementes  o)  weghebt: 


(6  a) 

(4  a) 


f» 

dL 

dt 

/* 

dM 

dt 

ff 

dN 

dt 


-( 


dZ 

dX 
dx 

dY^ 

dx 


d^ 
d 

dZ 

d 

dX 


y  f  ' 


II) 


Für  Medien,  deren  magnetische  Permeabilität  man  gleich  1  setzen 
darf,  also  insbesondere  für  Luft  oder  das  Vakuum  ist 
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s=r 

/  dZ 

s= 

(  dX 

[  dx 

r= 

(  dY 
[  dx 

dh 

df 

dM  ( dX  dZ 


di  \  dx  dx 

dN  {dY  dX 


dY\  ^ 

dx  ) 

) 


IIa) 


dt  \  dx  dy 

Wir  nennen  diese  Gleichungen  das  „zweite  HERTZsche  Glei- 
chungssystem'*. 

Die  beiden  Systeme  I)  und  II)  waren  es,  zu  denen  Hestz  schon  1884  da- 
durch gelangte,  dass  er  die  alten  Theorien  soweit  vervollkommnete,  als  es  die 
Natur  der  Erscheinungen  erforderte,  indem  er  eine  Reihe  von  Gliedern  hinzufügte, 
welche  bis  dahin  nicht  berücksichtigt  worden  waren.  Er  zeigte  zugleich  schon 
damals,  dass  diese  Systeme  den  Inbegriff  der  MAxwELLschen  Tlieorie  bildeten. 
Wir  nannten  sie  daher  nach  diesen  beiden  Forschern,  wiewohl  auch  Heaviside 
und  namentlich  Cohk  das  Verdienst  zugesprochen  werden  muss,  auf  diese  geläuterte 
Form  der  MAxwELLSchen  Theorie  selbständig  gelangt  zu  sein. 

Bezuglich  des  fehlenden  Faktors  A  sowie  der  Vorzeichendifferenz  gilt  das  im 
vorigen  Paragraphen  Gesagte. 

Die  zeitlichen  Änderungen  der  Vektorkomponenten  links  bezeichnet  Wiechebt 
nicht  unpassend  als  „Schwellung"  der  betreffenden  Vektoren;  rechts  stehen  ihre 
Quirle  ($^  389),  so  dass  man  die  Gesamtheit  aller  Gleichungen  über  das  elektro- 
magnetische Feld  durch  die  einfache  Aussage  umfassen  kann: 

„Die  Schwellung  der  elektrischen  Kraft  ist  gleich  dem  Quirl  der 
magnetischen,  und  die  Schwellung  der  magnetischen  Kraft  gleich 
dem  negativ  genommenen  Quirl  (§  339  am  Ende)  der  elektrischen 
Kraft: 


Schwellung  @  ■=       Quirl  ^ 
Schwellung  ^  =  —  Quirl  @ 


} HO) 

Dies  ist  der  konzentrierteste  Ausdruck  der  MAxwsLLSchen  Theorie. 


C)   Elektrooptik. 

Aus  den  Gleichungssystemen  I)  und  II)  lassen  sich  sämmtlichc 
Gleichungen  der  Elektricitätslehre  ohne  Zuliilfenalime  weiterer  Er- 
fahrungsthatsachen  oder  Hypothesen  ableiten,  wie  Hertz  in  seinen 
„Grundgleichungen  der  Elektrodynamik  für  ruhende  Körper'*  gezeigt 
hat.  Die  Konsequenzen,  welche  aus  diesen  Systemen  gezogen 
werden  können,  haben  sich  sämmtlich  der  Erfahrung  gegenüber 
bewährt.  Ihre  Zahl  ist  so  gross,  dass  es  weit  den  Rahmen  dieses 
Buches  überschreiten  würde,  wollten  wir  auch  nur  einige  von  ihnen 
weiter  verfolgen;  wir  könnten  das  gesamte  im  vorhergehenden  darge- 
stellte Material  an  Lehrsätzen  und  Formeln  deduktiv  aus  diesen 
Gleichungen  herleiten.  Wir  wollen  uns  aber  damit  begnügen,  eine 
Reihe  von  Folgerungen  zu  ziehen,  welche  deshalb  so  wichtig  sind,  weil 
sie  eine  Beziehung  zwischen  zwei  grossen  physikaUschen  Agentien  her- 


Die  Gleichungsejsteme  der  Elektrooptik. 
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stellen^  auf  deren  innere  Verknüpfung  erst  die  MAxwBLLSche  Theorie 
hinwies,  die  Beziehungen  zwischen  Licht  und  den  elektromagnetischen 
Erscheinungen.  Die  elektromagnetische  Lichttheorie  war  eine  der 
schönsten  Früchte  jener  Studien  über  die  Zustände  in  dem  &eien 
elektromagnetischen  Felde,  auf  welche  Maxwell  zuerst  mit  Nachdruck 
die  Aufmerksamkeit  lenkte. 

343.  Die  allgemeinen  Liclitgleichungen.  —  Die  analytische 
Verbindung  in  Gleichungsform  der  Ortskoordinaten  mit  den  von  ihnen 
abhängigen  Polarisationszuständen  im  Medium,  welche  irgend  einen 
elektromagnetischen  Vorgang  in  diesem  beschreibt,  nennen  wir  seine 
Gleichung.  Wir  wollen  die  Beziehungen  zwischen  den  Polarisationen 
ableiten,  welche  zu  periodischen  Veränderungen  nach  Ort  und 
Zeit  im  Felde  führen  und  die  mit  denjenigen,  die  man  den  Licht- 
erscheinungen zu  Grunde  zu  legen  sich  gewöhnt  hatte,  vollkommene 
Identität  besitzen.  Dazu  setzen  wir  ein  isotropes  nichtleitendes  Feld- 
medium von  den  Konstanten  fi  und  e  voraus.  Für  dieses  gelten  die 
Gleichungssysteme  la)  und  11).  Wir  differenzieren  die  erste  Gleichung 
von  la)  nach  t  und  setzen  in  die  dabei  auf  der  rechten  Seite  auf- 
tretenden Zeitdifferentiationen  der  magnetischen  Kraftkomponenten  Ä- 
und  M  die  entsprechenden  Werte  aus  11)  ein: 


dX 
dy 


dY 


I        d^  \dx  d% I 


dx  J        dx  \  dx 

Führen    wir   die  Differentiationen  aus,  addieren  und  subtrahieren 

gleichzeitig  zur  Vervollständigung  das  Glied  d^Xjdx^,  so  ergiebt  sich 

nach  dem  Ordnen: 

d^X  av       öJ 


dV 


wenn  wir  zur  Abkürzung  setzen 


und 


a«x      d^x 

dx"    '^    dy^    "^ 

ÖX        dT 

"dx    ■*"   öy    "^ 


dx 


=  P 


141) 


2 


Der  „Operator*'  p*  stellt  die  „Raumvariation"  des  Vektors  A'  dar. 
Verfahren  wir  in  ähnlicher  Weise  der  Reihe  nach  mit  sämtliclieu 
Gleichungen  der  Systeme  la)  und  II),  so  erhalten  wir: 


d^X           2  V 

dJ    1 
dx 

^'    dt*    -^    ^' 

dK 

d  X 

dJ 

dy 

.     142) 

^^  dt^  =r^^- 

dK 

dy 

dJ 

dx    J 

dK 

dx 

148) 
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wenn  wir  zur  Abkürzung 

dL     .    dM    ^    dN 

-r 


dx  dy  d% 

setzen. 

Differenziert  man  die  Gleichungen  eines  jeden  dieser  Systeme  der 
Reihe  nach  nach  Xj  y  und  jzr,  so  ergiebt  sich  nach  dem  Addieren  bezw. 

Die  Grössen  /  und  K  sind  also  in  Bezug  auf  die  Zeit  t  nur  linear, 
keinesfalls  periodisch. 

Denn  hängt  ein  Vorgang  so  von  der  Zeit  ab,  dass  diese  Abhängigkeit  durch 
eine  Kreisfunktion  cos  oder  sin  eines  die  Zeit  enthaltenden  Argumentes  dar- 
gestellt wird,  ist  er  also  periodisch,  so  fuhren  beliebig  oft  wiederholte  Differen- 
tiationen nach  i  immer  wieder  auf  diese  Kreisfunktionen,  die  im  allgemeinen  nicht 
für  alle  /-Werte  verschwinden.  Ist  dagegen  J  oder  K  von  der  Form :  A-^Bt^  wo 
A  und  B  (Integrations-)Kon8tanten  sind,  so  ist  cPJjdi*  dauernd  gleich  0. 

Da  wir  jetzt  lediglich  die  dem  Lichte  entsprechenden  periodischen 
Zustandsänderungen  im  Felde  ins  Auge  fassen  wollen,  so  beschränken 
wir  die  Allgemeinheit  unserer  Betrachtungen  nicht,  wenn  wir  von  den 
/  und  A'  enthaltenden  Gliedern  unserer  allgemeinen  Gleichungen  142) 
und  143)   absehen   und  J  sowohl  wie  Ä'  dauernd  gleich  0  annehmen. 

In  der  That  vertragen  sich  die  Annahmen  /  =  9  XI d  x  +  d  Yfd  y  +  d  Zjd  *  =  0 
und  iC=  ö  Ljd x  +  d  M/d y  +  d  Nldx  =  0  vollkommen  mit  unseren  Gleichungen  I  a) 
und  II).  Denn  differenziert  man  diese  der  Reihe  nach  nach  x^  y  und  x,  so  er- 
giebt sich  beim  Addieren  rechts  der  Wert  0,  links  BdJjdt^  bczw.  ^dKjdt-^ 
J  und  K  sind  also  von  der  Zeit  i  unabhängige,  willkürliche  Konstanten;  ihr  Null- 
setzen widerspricht  nicht  den  Gleichungen  edJIdi  »  0  und  fidKjd  t  =  0. 

Dadurch  vereinfachen  sich  die  Gleichungen  142)  und  143)  und 
wir  erhalten: 


fie 

d'X 

df" 

fie 

d'Y 

dt* 

II   £ 

d*Z 

dp 


=  r^J 
=  p2j 

=  p2^ 


^^-dtr^V^'L 
144)  f,s^  =  f,^M 


145) 


Derartige  Gleichungssysteme,  in  denen  auf  der  einen  Seite  die  mit 
Konstanten  multiplizierte  Zeitableitung  2.  Ordnung  einer  Richtungs- 
grosse,  auf  der  anderen  die  Raumvariation  derselben  Grösse  steht,  sind 
die  Ausgangspunkte  der  theoretischen  Optik;  aus  ihnen  lassen  sich 
alle  Gesetze,  welche  sich  auf  die  Verbreitung,  Reflexion,  Brechung, 
Interferenz  und  Beugung  des  Lichtes,  kurz  die  ganze  sogenannte  geo- 
metrische Optik  beziehen,  herleiten.  Wir  wollen  nur  wenige  fiir  uns 
wichtige  Eonsequenzen  aus  diesen  Gleichungen  ziehen. 


Strahl  elektromagnetische^  FeldzuetiCnde. 
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344.   BegrifT  und  Gleichungen  des  Strahles.  —  Wir  denken  uns 

die  Quelle  der  durch  die  Gleichungen  144)  und  145)  beschriebenen 
Störungen  des  Gleichgewichtes  der  elektromagnetischen  Feldzustände 
so  weit  in  der  Bichtung  der  —  ^r  -  Achse  entfernt,  dass  wir  die  durch 
sie  bedingten  Vorgänge  innerhalb  eines,  der  +  z- Achse  benachbarten 
Gebietes  als  von  x  und  y  unabhängig  und  nur  durch  z  und  t  bestimmt 
ansehen  können. 

Wir  entfernen  etwa  den  Oscillator  §  825  so  weit,  dass  e^ine  Dimensionen 
klein  im  Verhältnis  zu  seiner  Entfernung  von  dem  betrachteten  Feldpunkte  sind 
und  sorgen  dafür,  dass  sich  die  von  ihm  erregten  periodischen  Zustände  im  Felde 
ungestört  nach  allen  Seiten  hin  verbreiten  können.  Beim  Licht  würden  wir  die 
Lichtquelle  genügend  weit  entfernen,  so  dass  wir  die  etwa  durch  ein  Diaphragma 
ausgeblendeten  Strahlen  als  untereinander  parallel  ansehen  können.  Dann  ver- 
einfachen sich  die  Gleichungen  la)  U)  144)  und  145)  zu 


dX 


ÖM 


dt 

dx 

dY 
dt 

^     dx 

dZ 
dt 

=  0 

146) 


/" 


dL 

dt 

= 

+ 

dT 

dx 

dM 

dX 

dt 

dx 

dN 

dt 

— r 

0 

.     147) 


und,  da  wegen  /  =  Ä'  —  0  auch 


dZ 

'dx 


dN 
dx 


=  0  ist: 


jU€ 


HB 


jlS 


d^  X 


d^X 


dt* 

dx^ 

d*  Y 

ö*y 

dt* 

dx* 

d^Z 
dl'' 

= 

0 

148) 


fJLB 
flB 
fJLB 


d*L 
dt* 

d*M 
dt* 

d*  N 
dt* 


d*L 

dx*~ 

d*M 


dx' 


=  0 


.     149) 


Wegen  der  Analogie  mit  der  entsprechenden  optischen  Erscheinung 
bezeichnen  wir  den  durch  die  obigen  Gleichungen  beschriebenen  Vor- 
gang als  „Strahl  elektromagnetischer  Kraft".  Wir  wollen  im  Folgenden 
auf  einige  aus  diesen  Gleichungen  herzuleitende  Eigenschaften  eines 
solchen  Strahles  hinweisen. 

Hertz  stellte  sich  einen  solchen  Strahl  in  der  Weise  her,  dass  er  die  von 
einem  stabförmigen  Oscillator  §  325  von  kleiner  Kapazität  und  Induktanz  aus- 
gehenden Schwingungen  an  einem  paraholisch  gekrümmten  Metall  -  Hohlspiegel 
reflektieren  Hess. 

345.    Transversalität  der  elektromagnetischen   Strahlung.    — 

Unter  den  im  yorigen  Paragraphen  angegebenen  Bedingungen  werden 
zufolge  der  Gleichungen  146)  und  147)  Störungen  erzeugt,  bei  denen 
die  z-Eomponente  keine  periodische  Änderung  erfährt,  auch  wenn  der 
Vorgang  selbst  längs  der  ^- Achse  mit  der  Zeit  t  fortschreitet;  denn 


Ebebt,  Kraftfelder. 
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sowohl  dZjdt  wie  dNfdt  sind  für  alle  ^Werte,  also  dauernd  gleich  0 
(vergl.  auch  §  343).  Nur  in  den  dazu  senkrechten  Richtungen ,  also 
innerhalb  Ebenen,  welche  der  ary-Ebene  parallel  bleiben,  treifen  wir 
von  0  verschiedene,  mit  Ort  und  Zeit  periodisch  variierende  Kompo- 
nenten Xj  1',  M  und  N  an.  Einem  solchen  periodischen  Vorgange 
schreiben  wir  die  Eigenschaft  der  „Transversalität"  zu.  Die  zur  Strahl- 
richtung senkrechte  Fläche,  in  der  sich  in  jedem  Augenblick  der 
Prozess  der  periodischen  Vektorenänderung  vollzieht,  nennt  man  die 
„Wellenfläche".  Wir  haben  hier  nach  den  im  vorigen  Paragraphen 
gegebenen  Erläuterungen  eine  ebene  Wellenfläche  vor  uns. 

346.    Lage  der  Schwingungsvektoren  zu  einander.  —  Die  beiden 

Komponenten  der  elektrischen  Kraft  X  und  Y  gehören  nach  §  345 
einem  in  die  Ebene  der  xy  fallenden  Vektor  an.  Die  Wahl  des 
Koordinatensystems  war  völlig  willkürlich.  Wir  können  die  za:-Ebene 
so  wählen,  dass  der  elektrische  Kraftvektor  gerade  in  sie  hineinfällt 
Dann  stellt  X  den  ganzen  Vektor  dar  und  Y  ist  dauernd  gleich  0.  Zu- 
folge der  ersten  der  Gleichungen  147)  ist  in  diesem  Falle  aber  auch 
dZldt=0,  d.  h.  eine  periodisch  mit  der  Zeit  variierende  :r-Kompo- 
nente  der  magnetischen  Kraft  giebt  es  nicht;  dagegen  ist  zufolge  der 
zweiten  Gleichung  147)  dMjdt  von  0  verschieden,  d.  h.  die  magne- 
tische Kraft  pulsiert  in  der  zy-Ebene.  Der  elektrische  und  der 
magnetische  Strahlungsvektor  stehen  immer  senkrecht  zu 
einander. 

Dass  die  Art*  der  Zuordnung  beider  Vektoren  zu  einander  vollkommen  der 
l^oYNTiNQschen  Regel  der  Energiewanderung  §  304  entspricht,  werden  wir 
weiter  unten  in  §  350  zeigen.  Wenn  über  einen  Oscillator  elektromagnetische 
Schwingungen  hin-  und  herpulsieren,  so  schnüren  sich  foiiwfihrend  Kraft- 
linien ab  und  wandern  in  den  freien  Feldraum  hinaus,  wie  dies  Hertz  für 
den  Fall  einer  geradlinigen  Schwingung  besonders  instruktiv  sowohl  experi- 
mentell, wie  durch  Diagramme  erläutert  hat.  Die  Energiestrahlung  ist  eine  (be- 
sonders intensive)  Energiewandeining.  Der  Umstand,  dass  bei  dem  elektromagne- 
tischen Strahlungsvorgang  ohne  weiteres  zwei  zu  einander  senkrecht  stehende 
Vektoren  auftreten,  hebt  die  „elektromagnetische  Lichttheorie''  von  vornherein 
über  eine  Schwierigkeit  hinaus,  die  bei  den  älteren,  elastischen  Lichttheorieu 
bezüglich  der  Lage  der  Polarisationsebene  des  Lichtes  in  Bezug  auf  die  Schwin- 
gungsebene zu  lebhaften  Kontroversen  geführt  hatte.  Fresnel  nahm  an,  dass 
sich  die  optisch  vei-schieden  verhaltenden  Medien  darin  unterscheiden,  dass  bei 
gleicher  Elasticität  die  Dichte  des  die  Lichtschwingungen  vermittelnden  Mediums 
(Äther)  eine  verschiedene  sei;  dann  mussten  die  Schwingungen  senkrecht  zur 
Polarisationsebene  erfolgen.  Fr.  Neumakn  ,  Mag  Cullagh  ,  Kirchuoff  suchten 
umgekehrt  die  optische  Verschiedenheit  in  einem  Unterschiede  der  Elasticität 
bei  gleicher  Dichte;  diese  Annahme  führte  dazu,  die  Schwingungen  in  der  Polari- 
sationsebene erfolgend  zu  denken.  Beide  Theorien  vermochten  alle  Erscheinungen 
der  geometrischen  Optik  gleich  vollkommen  zu  erklären,  eine  Entscheidung  über 
die  Zulässigkeit   der   einen    oder   anderen    Gruudannahme   war   aber  durch  keine 
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Erfahrungsthatsache  herbeizufähren.  Von  dem  allgemeineren  Standpunkte  der  elektro- 
magnetischen Lichttheorie  aus  „lasst  sich  nicht  allein  von  vornherein  überblicken^ 
dass  beide  Wege  zum  gleichen  Ziele  fuhren  müssen,  sondern  auch  erkennen,  dass 
beide  mit  gleicher  Berechtigung  beschritten  werden  können^^  Da  die  Magnetisie- 
rungskonstanten für  alle  in  Betracht  kommenden  Medien  fast  gleich  und  zwar 
gleich  Eine  sind,  während  die  D.K.  merklich  verschieden  sind,  so  bestimmen 
hauptsächlich  die  elektrischen  Eigenschaften  der  Körper  deren  optisches  Verhalten. 
Der  elektrische  Vektor  scheint  im  allgemeinen  senkrecht  zu  der  Polarisationsebene 
zu  stehen.  Ob  das  Auge  auf  den  elektrischen  oder  den  magnetischen  Zustands- 
vektor  oder  auf  beide  reagiert,  ist  noch  nicht  festgestellt.  Ol.  Lodge  hat  auf  die 
beachtenswerte  Thatsache  aufmerksam  gemacht,  dass  elektrische  Osciilatoren,  welche 
Schwingungen  von  der  Ordnung  der  Lichtschwingungen  (mehrere  hundert  Billionen) 
in  der  Sekunde  aussenden  und  folglich  auch  absorbieren  würden,  etwa  von  der 
Grössenordnung  der  Zäpfchen  und  Stäbchen  in  unserem  Auge  sein  müssten. 

347.    BegrifT  der  elektromagnetischen  Welle.  —  Wenn  sich  ein 

periodischer  Vorgang  von  einer  Stelle  aus  auf  seine  Umgebung  über- 
trägt und  sich  in  dieser  mit  endlicher  Geschwindigkeit  weiter  verbreitet, 
so  resultiert  hieraus  eine  räumliche  Gruppierung  zeitlich  wechselnder 
Zustandsänderungen,  die  man  als  „Wellenbewegung"  bezeichnet 

So  werden  die  Wasserwellen  dadurch  erregt,  dass  die  Auf-  und  Nieder- 
bewegung, welche  an  einer  Stelle  etwa  durch  einen  durch  die  zunächst  ruhende 
Wasseroberfläche  geworfenen  Stein  hervorgerufen  war,  sich  auf  die  Nachbarteilchen 
überträgt  und  von  diesen  in  gleicher  Weise  weiter  gegeben  wird.  Fände  die 
Übertragung  unendlich  rasch  statt,  so  würden  wir  nicht  den  Wechsel  von  Wellen- 
bergen und  Wellenthälem  beobachten.  Ähnlich  verursacht  die  endliche  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit von  Verdichtungen  und  Verdünnungen,  welche  in  der 
Luft  von  einem  unter  der  Wirkung  elastischer  Kräfte  schwingenden  Körper  hervor- 
gerufen werden,  die  Schallwellen.  Als  es  Hertz  gelungen  war,  elektrische  Wellen 
nachzuweisen,  war  damit  auch  die  theoretisch  wichtigste  Frage  nach  der  endlichen 
Verbreitungsgeschwindigkeit  von  Zustandsänderungen  im  elektromagnetischen  Felde 
endgültig  entschieden. 

Ist  T  die  Periodendauer  des  erregenden  Vorganges  §  325  und  /' 
die  Geschwindigkeit,  mit  der  sich  diese  Erregungen  von  Stelle  zu  Stelle 
fortpflanzen,  so  ist  augenscheinlich  TV  die  Strecke,  um  die  sich  die 
Erregung  in  einer  der  Periodendauer  gleichen  Zeit  durch  den  Eaum 
liiu  verbreitet     Diese  Strecke  nennt  man  die  Wellenlänge  /,   so  dass 

A  =  rr 150) 

und  folglich 

r^l/T  .  .  150a)     T^ljF.  .  150b)     ?/=l/7'=://A  .  .  150c) 

ist,  wo  u  die  „Schwingungszahl"  bedeutet 

Dass  unsere  Strahlgleichungen  (§  344)  thatsächlich  auf  solche 
elektromagnetische  Wellen  führen,  ergeben  die  Gleichungen  148)  und  149). 
Dieselben  stellen  die  Komponenten  X,  Y,  L,  M  als  Funktionen  von  z 
und  t  dar,  welche  auf  die  Form 

t\z  -  rt) 

2(i* 
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gebracht  werden  können.  Wie  die  hier  eingeführte  allgemeine 
Funktion  /*  auch  beschaffen  sein  mag,  immer  werden  die  zweiten  Ab- 
leitungen von  /'  einmal  nach  t,  das  andere  Mal  nach  z  genommen,  die 
Gleichungen  148)  bezw.  149)  erfüllen,  falls  nur  der  Wert  von  V  ge- 
eignet gewählt  wird,  vergL  den  folgenden  Paragraphen.  Dass  aber 
solche  Funktionen  mit  einem  derartigen  Argumente  z—Vt  thatBächlich 
eine  Wellenbewegung  darstellen  und  zwar  eine,  welche  mit  der  Ge- 
schwindigkeit V  voraneilt,  lehrt  eine  einfache  Überlegung:  Gesetzt  zur 
Zeit  ^  =  0  habe  am  Orte  r  =  0  der  durch  /'  beschriebene  Zustand  den 
speziellen  Wert  f^.  Dann  begegnen  wir  diesem  Werte  zu  einer  späteren 
Zeit  ^  an  einem  Orte  z^  wieder,  für  den  z^  =  Vt^  ist,  denn  dann  ist 
das  Argument  von  f  wieder  gerade  =  0,  und  /'  selbst  muss  infolgedessen 
den  speziellen  Wert  /^  haben.  Das  heisst  aber  nichts  anderes,  als  der 
durch  f  beschriebene  Zustand  pflanzt  sich  mit  der  Geschwindigkeit  J' 
in  der  Richtung  z  hi^  fort  Ist  im  speziellen  ^  =  T  der  Schwingungs- 
dauer, so  ist  der  Weg  z^^X,  da  nach  150)  FT=X  ist  Nach  der 
doppelten   Zeit  2  T  hat  sich   der  Zustand  um  die   Strecke  von  zwei 

ganzen  Wellenlängen  weiter  verbreitet  u.  s.  f. 

Wir  sprechen  absichtlich  von  der  Verbreitung  und  der  Welle  elektro- 
magnetischer Zwangszustände ,  und  nicht  von  derjenigen  irgend  einer  Bewegung. 
Wenn  wir  an  einer  solchen  Welle  daher  auch  nicht  Berg  und  Thal  (ebensowenig 
wie  an  einer  Schallwelle)  unterscheiden  können,  so  dürfen  wir  doch  die  Gesamtheit 
aller  auf  die  Strecke  X  entfallender  Zustandsänderungen  unter  den  Begriff  der 
Welle  Bubsummieren  und  von  einer  Wellenlänge  reden,  als  der  Entfernung,  um  die 
identische  Zustände  voneinander  abstehen.  Die  nach  der  Zeit  T  sich  immer 
wieder  in  der  gleichen  Weise  reproduzierenden  Zustandsänderungen  spielen  sich 
nach  §  345  lediglich  in  der  Richtung  der  re^- Ebene  ab;  insofern  reden  wir  von 
^^elektromagnetischen  Transversalwellen'^ 

348.     Berechnung    der   Fortpflanzungsgeschwindigkeit   elelctro- 

magnetischer  Wellen.  —  Für  die  elektrische  Yektorkomponente  X 
würde  unsere  allgemeine  Lösung 

der  ersten  unserer  Gleichungen  148)  die  Bedingung  ergeben 

wenn  wir  mit  fj'  die  zweimalige  Ableitung  der  Funktion  f^  nach  ihrem 
Argumente  bezeichnen.  Ohne  auf  die  Form  der  Vektorfunktion  /^ 
irgend  näher  eingehen  zu  müssen,  können  wir  daher  ohne  weiteres 
folgern,  dass 

r=-_^ 151) 

sein  muss.     Gleiches  gilt  für  die  anderen  Komponenten;  die  durch  sie 
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dargestellten  Feldzustände  werden  alle  mit  der  gleichen  Geschwindigkeit 
übertragen. 

Die  Dimension  von  fi  war  die  einer  reinen  Zahl  §  109,  diejenige  von  fi  die 
eines  reciproken  Greschwindigkeitsquadrates  §  321,  also  ist  unsere  Gleichung  151) 
in  der  That  richtig  dimensioniert 

Die  Geschwindigkeit,  mit  der  sich  elektromagnetische 
Wellen  durch  das  freie  Feld  verbreiten,  sind  umgekehrt 
proportional  der  Wurzel  aus  Permeabilität  fjL  und  Dielek- 
tricitätskonstante  €. 

349.  Elektromagnetischer  Brechungsexponent.  —  Das  Verhältnis 

der  Verbreitungsgeschwindigkeit  einer  Wellenbewegung  im  freien  Räume 
(Vaknum  oder  intrastellarer  Baum)  zu  der  in  einem  beliebigen  Medium 
nennt  man  den  Brechungsexponenten  n.     Denn  dieses  Verhältnis  n  ist 

•  ■  _ 

für  die  bei  einem  Übergänge  aus  dem  Vakuum  in  das  Medium  auf- 
tretende Ablenkung  (Brechung)  maassgebend,  da  aus  rein  geometrischen 
Gründen  n  auch  gleich  dem  Verhältnis  des  Sinus  des  Einfallswinkels 
zu  dem  des  sog.  Brechungswinkels  ist 

Bezeichnen  wir  die  Geschwindigkeit  im  Vakuum  (fji^=l,  6  =  1) 
mit  Fq,  in  einem  beliebigen  durch  die  Werte  fi  und  e  der  Feldkon- 
stanten charakterisierten  Medium  durch  F,  so  ist  mit  Bticksicht  auf  151) 

n=.rjr=\'fie 162) 

Die  meisten  Substanzen  unterscheiden  sich  bezüglich  ihrer  Permea* 
bilität  nur  so  wenig  untereinander  und  von  dem  Vakuum,  dass  für  sie 
fi  =  l  wie  für  dieses  gesetzt  werden  kann.    Dann  ist 

n=^e 152a) 

Der  Brechungsexponent  n  einer  Substanz  ist  gleich  der 
Wurzel  aus  ihrer  Dielektricitätskonstante  e. 

Dies  ist  die  berühmte  Relation,  welche  sich  aus  der  MAXWELLschen 
Theorie  ergab  und  durch  die  zum  erstenmale  auf  eine  innige  Beziehung 
zwischen  Licht  und  elektromagnetischer  Wellenbewegung  hingewiesen 
wurde. 

350.  Die  Schwingungsgleichungen.  —  Nachdem  wir  im  Vorher- 
gehenden in  ganz  allgemeiner  Weise  die  wichtigsten  Eigenschaften  der 
elektromagnetischen  Strahlung  abgeleitet  haben,  indem  wir  nichts  über 
die  spezielle  Form  der  E\inktion  f  voraussetzten,  erübrigt  es  noch  die- 
jenige einfache  Gestalt  von  f  anzugeben,  welche  sich  in  allen  Fällen 
der  geometrischen  Optik  als  ausreichend  erwiesen  hat    Setzt  man 

X=  Jo<508(y-   y)2;r 153) 


406  Id.  Kapitel. 

so  erkennt  man  beim  Einsetzen  der  entsprechenden  Ableitungen  in  die 
erste  der  Gleichungen  148),  dass  dieser  Ausdruck  für  X  als  Funktion 
von  z  und  t  diese  Gleichung  mit  Rücksicht  auf  150  a)  be&iedigt  Wir 
können  also  153)  als  Integral  unserer  Differentialgleichung  ansehen. 
Hier  ist  X^  der  Maximalwert,  den  X  überhaupt  annehmen  kann.  Legen 
wir  wieder  wie  in  §  346  die  x  z-Ebene  in  die  Richtung  des  elektrischen 
Vektors,  so  folgt  aus  153)  in  Verbindung  mit  der  zweiten  Gleichung  147) 
für  M  (bis  auf  eine  Konstante)  ein  Wert  von  der  Form 

M  =  M^  cos 

Einem  positiven  Werte  des  elektrischen  Vektors  entspricht  also  an  derselben 
Stelle  zur  selben  Zeit  ein  positiver  des  magnetischen;  ebenso  entsprechen  sich  die 
negativen  Werte.  Blicken  wir  demnach  In  unserem  weinwendigen  Koordinaten- 
system in  der  Richtung  der  —  nach  der  +  Seite  der  ;i- Achse  entlang  (vergl.  die 
Fig.  135),  so  würde  der  elektrische  Vektor  in  den  in  unserer  Transversal  welle 
immer  gleichzeitig  mit  vorhandenen  magnetischen  stets  durch  eine  Eechtsdrchmig 
übergeführt  werden.  Dann  schreitet  aber  nach  der  PoYNTiKoschen  Regel  §  304 
die  Energie  im  Sinne  der  +«  fort.  In  gleichem  Sinne  war  aber  die  hier  be- 
trachtete Wellenbewegung  im  Voraneilen  begriffen.  Die  Energiestrahlung  schliesst 
sich  also  ganz  den  Gesetzen  der  Energiewanderung  an,  vergl.  §  346. 

Erläuterung  am  Feldmodelle.  Steckt  man  die  Kurbeln  einer  am  Rande 
des  in  §  326  beschriebenen  Modelles  liegenden  Reihe  von  Rollen  z.  B.  der  untersten 
in  die  Löcher  eines  der  daselbst  erwähnten  Brettchen,  so  kann  man  durch  peri- 
odisches Hin-  und  Herbewegen  desselben  alle  mit  der  Energiestrahluug  nach  oben  hin 
( +  ^-Richtung)  verbunden  zu  denkenden  Vorgänge  sehr  gut  illustrieren.  Geht  man 
aus  der  Anfangsstellung,  bei  der  die  Kurbeln  am  höchsten  stehen,  nach  einer  Seite 
hin,  etwa  nach  rechts,  aus  der  Gleichgewichtslage  heraus,  so  spannen  sich  di«: 
Gummifaden,  dielektrische  Polarisation  (von  links  nach  rechts  gerichtet)  tritt  auf. 
aber  untrennbar  mit  dieser  verbunden  Rotationsbewegungen  der  unmittelbar  benach- 
barten zweiten  Rollenreihe,  und  zwar  im  Uhrzeigersinne,  also  magnetische  Polari- 
sation mit  einer  von  vorn  nach  rückwärts  weisenden  Kraftrichtung.  Hierdurch 
werden  aber  die  Nachbarfaden  und  damit  die  dritte  Rollenreihe  aus  dem  Gleich- 
gewichtszustande gebracht;  die  Zustandsänderung  ergreift  die  vierte  Rollenreihe, 
und  so  wird  die  Energie  von  unten  nach  oben  in  der  Strahlrichtung  weiter  gegeben. 
Elektrischer  Vektor  (Richtung  entspannt — gespannt)  und  magnetischer  (Drehungs- 
achsen) stehen  senkrecht  zu  einander,  die  Richtung  der  Energiestralilung  entspricht 
der  Korkzieherregel  §  304.  Die  Strahlung  bleibt  von  unten  nach  oben  gerichtet, 
auch  wenn  man  die  Richtung  des  Bewegungsimpulses  wechselt,  da  sich  dabei  so- 
wohl Spannung  wie  Drehung  umkehren. 

351.  Stehende  Wellen.  —  Fallen  elektromagne tische  Wellen  senk- 
recht oder  nahezu  senkrecht  auf  eine  ebene  Metallwand,  so  werden 
sie  so  reflektiert,  dass  ihre  x  und  3/ -  Komponenten  proportionale 
Schwächungen  erleiden.  Die  reflektierten  Wellen  setzen  sich  dann 
mit  den  ankommenden  zu  sog.  stehenden  Wellen  zusammen,  bei  denen 
sich  an  gewissen  Stellen  des  Feldes  dauernd  die  Kräfte  der  beiden 
Wellensysteme  zum  Teil  oder  vollkommen  aufheben  (Knoten),  an  anderen 
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(um  eine  viertel  Wellenlänge  davon  entfernten)  sich  fortwährend  ver- 
stärken (Bäuche).  Stehende  elektrische  Wellen  beobachtete  zuerst  Hertz, 
stehende  Lichtwellen  wurden  von  Wiener  nachgewiesen.  Es  lässt 
sich  zeigen,  dass  an  den  Knotenstellen  der  elektrischen  Kraft  die 
Bäuche  der  magnetischen  liegen  und  umgekehrt. 

Denn  bei  der  Reflexion  wird  die  Richtung  der  Energie  Wanderung  umgekehrt; 
da  mit  dieser  Richtung  diejenige  der  Kraftvektoreu  immer  eindeutig  verknüpft 
ist  §  350,  so  fallen  die  magnetischen  Vektoren  der  ankommenden  und  der  reflek- 
tierten Welle  dort  in  die  entgegengesetzte  Richtung,  wo  die  elektrischen  Vektoren 
gerade  zusammenfallen;  letztere  verstärken  sich,  erstere  heben  sich  auf;  wo  hin- 
gegen die  Richtungen  der  magnetischen  Polarisationen  zusammenfallen,  liegen  die 
der  elektrischen  entgegengesetzt,  wir  finden  einen  Bauch  der  magnetischen,  einen 
Knoten  der  elektrischen  Kraft 

Wo  die  elektrischen  Zustandsänderungen  im  Maximum  ihrer 
Pulsationen  begriffen  sind,  ist  die  magnetische  Kraft  gleich  0,  wo  die 
elektrischen  Spannungen  dauernd  gleich  0  sind,  hat  man  das  Auftreten 
magnetischer  Kraft  zu  suchen. 

Da  das  Auftreten  magnetischer  Kräfte  und  damit  von  Kraftlinien  mit  dem 
Phänomen  elekti*ischer  Strömung  verbunden  ist,  müssen,  falls  man  die  stehenden 
Wellen  entlang  einer  Drahtbahn  entstehen  lässt,  an  den  Spannungsknoten  Bäuche 
der  Strömung,  an  den  Spannungsbäuchen  aber  Knoten  der  elektrischen  Strömung 
liegen.  Dadurch,  dass  nicht  immer  deutlich  angegeben  wird,  ob  sich  die  Bezeich- 
nungen Knoten  und  Bäuche  auf  die  elektrischen  Spannungen  oder  aber  auf  die 
elektrischen  Strömungen  beziehen,  die  beide  um  ^4^  auseinander  liegen,  kommt 
oft  Unklarheit  in  die  Darstellungen. 

352.  Experimentelle  Bestimmung  der  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit. —  Die  experimentelle  Bestimmung  der  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit eines  wellenartig  sich  ausbreitenden  Agens  kann  durch  Messung 
der  Länge  stehender  Wellen  erfolgen;  diese  indirekte  Methode  ist  bei 
den  elektrischen  Wellen  die  bequemste;  sie  wurde  von  Hebtz  zuerst 
angewendet. 

Bei  dem  Lichte  hat  die  direkte  Bestimmung  des  in  einer  Sekunde  zurück- 
gelegten Weges  schon  früher  zu  einer  Geschwindigkeit  von  ca.  300000  km  geführt 
(Olaf  Roheb:  Jupitertrabanten,  Bradley:  Lichtaberration,  Fizeau  und  Foucault: 
direkte  terrestrische  Bestimmung  mittels  eines  rasch  rotierenden  Zahnrades  oder 
des  Drehspiegels).  Ein  der  letztgenannten  Methode  entsprechendes  direktes  Ver- 
fahren wurde  erst  neuerdings  (1896)  von  Blondlot  auch  für  die  Verbreitungs- 
geschwindigkeit von  Störungen  des  elektrischen  Spannungszustandes  verwendet. 

Es  war  Hjbbtz  gelungen  (§  325)  sehr  rasche  Schwingungen  zu  er- 
halten, denen  seihst  bei  grosser  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  eine 
massig  grosse,  in  den  Eäumen  des  Laboratoriums  beobachtbare  Wellen- 
länge zukam.  In  dem  Abschnitte  B)  des  vorigen  Kapitels  zeigten 
wir,  wie  man  die  Schwingungsdauer  T  eines  Oscillators  bei  gegebener 
Kapazität  und  Selbstinduktion  berechnen  kann.     Wurde  aus  der  Beob- 
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achtung  stehender  Wellen  die  zugehörige  Wellenlänge  X  ermittelt,  so 
ergab  sich  T  nach  Formel  150  a). 

Die  THOMSON-EjRCHHOFPSche  Formel  gilt  nur  streng,  wenn  die  Länge  des  ge- 
samten Schliessungskreises,  in  dem  die  Schwingung  pulsiert,  klein  im  Vergleiche 
zur  Wellenlänge  X  dieser  Schwingung  ist  (so  dass  der  Strömungs verlauf  in  allen 
Teilen  dieses  Kreises  in  jedem  Momente  als  gleichphasig  angesehen  werden 
kann).  Deshalb  traf  Blondlot  die  folgende  Anordnung,  welche  von  Einwänden 
frei  ist,  die  die  früheren  Versuche  bis  zu  einem  gewissen  Grade  noch  trafen:  Ein 
Oscillator  erregte  Wellen  von  mehreren  Metern  Länge  (bei  Blondlot  ein  ein- 
facher Drahtring  mit  einer  Funkenstrecke  an  einer  Stelle,  imd  einem  Platten- 
kondensator  an  der  diametral  gegenüber  liegenden  Stelle;  um  ihn  war  ein  zweiter 
Ring  isoliert  gelegt,  der  an  der  der  Funkenstrecke  entsprechenden  Stelle  auf- 
gebogen war  und  hier  in  Femleitungsdrähte  überging).  Der  Erreger  wird  an 
zwei  Paralleldrähte  angeschlossen.  Diese  halten  die  Energie  zusammen  und  ver- 
hindern, dass  sich  dieselbe  aus  dem  Zwischenraum  zerstreut.  Wird  irgendwo 
auf  die  Drähte  eine  metallische  Querverbindung  gelegt  („Brücke"),  so  wird  an 
dieser  der  grösste  Teil  der  an  den  Drähten  entlang  gleitenden  Energie  reflektiert, 
es  kommt  zur  Bildung  stehender  Wellen  vor  der  Brücke.  In  diese  Wellen  wird 
ein  Resonator  gebracht,  der  aus  einem  kleinen  Plattenkondensator  und  einem 
rechteckig  gebogenen  einfachen  Schliessungskreise  von  einer  Länge  besteht,  die 
klein  ist  im  Vergleich  zu  der  Wellenlänge  der  dem  Resonator  entsprechenden 
Eigenschwingung.  Dieser  Resonator  gerät  in  kräftiges  Mitschwingen,  wenn  er  sich 
in  einem  Schwingungsbauche  der  magnetischen  Kraft  befindet,  und  Magnetkraft- 
linien durch  seinen  Schliessungskreis  pulsieren.  Dieses  Mitschwingen  äussert 
sich  durch  das  Auftreten  kleiner  Fünkchen  in  einer  seine  Kondensatorplatten  über- 
brückenden Funkenstrecke.  Befindet  sich  der  Resonator  in  solcher  Entfernung 
von  der  Brücke,  dass  er  an  einer  Knotenstelle  der  magnetischen  Ki*aft  liegt,  so 
erlischft  das  Funkenspiel.  Man  stellt  den  Resonator  fest  auf  und  verschiebt  die 
Brücke  auf  den  Drähten  von  einer  Stelle,  wo  die  Funken  aussetzen  oder  sehr 
lebhaft  sind,  bis  zur  nächsten  Stelle,  wo  dasselbe  wieder  stattfindet;  die  Verschiebung 
entspricht  der  halben  Wellenlänge;  die  Schwingungsdauer  des  Resonators  kann 
sehr  genau  berechnet  werden.  Sie  wird  am  besten  der  des  Primäreri'egers  mög- 
lichst gleich  gewählt.  Das  Verfahren  entspricht  der  Wellenlängenbestimmung 
mittels  eines  akustischen  Resonators,  der  von  den  an  einer  Wand  durch  Reflexion 
verursachten  stehenden  Schallwellen  einer  Tonquelle  diejenige,  die  seiner  Eigen- 
schwingung entspricht,  auswählt  und  verstärkt;  an  ihm  kann  man  ein  Anschwellen 
und  Abnehmen  des  Eigentones  wahrnehmen,  wenn  man  sich  successive  von  der 
Wand  entfernt  (Savabt).  Der  reflektierenden  Wand  entspricht  hier  die  leitende 
Brücke. 

Durch  diese  Versuche  wurden  für  F  in  Luft  ca.  300000  km  pro 
sek.  gefunden,  also  dieselbe  Geschwindigkeit  wie  für  das  Licht.  Auch 
dieses  Ergebnis  hatte  die  MAXwELLsche  Theorie  voraussehen  lassen; 
das  Zutreffen  dieser  Eonsequenz  mit  den  Beobachtungsthatsachen 
bildete  eine  weitere,  wohl  die  glänzendste  Bestätigung  derselben. 

353.    Versuche  mit  Strahlen  elektromagnetischer  Kraft  —  Wenn 

Strahlen  elektromagnetischer  Kraft  denselben  Verbreitungsgesetzen  wie 
die  Lichtstrahlen  gehorchen,  so  muss  man  mit  ihnen  auch  dieselben 
Versuche  anstellen  können  wie  mit  den  letzteren.    Als  Hebtz  den  aus 
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seinem  Hohlspiegel,  §  344,  kommenden  Strahl  gegeü  eine  Metallwand 
richtete^  wurde  derselbe  von  dieser  nach  den  Gesetzen  der  Licht- 
reflexion unter  gleichen  Winkeln  zurückgeworfen;  gegen  ein  Pech- 
prisma gerichtet,  wurde  er  gebrochen.  Nach  und  nach  gelangen  alle 
Versuche  der  Interferenz,  der  Doppelbrechung,  ja  selbst  der  Beugung, 
mit  denen  man  von  dem  Gebiete  der  Optik  her  vertraut  war.  Um- 
gekehrt können  elektromagnetische  Strahlungserscheinungen  gewisse 
Phänomene   der   Optik    aufklären,    welche   beim    Lichte    wegen    der 

Kleinheit  der  Wellenlänge  schwieriger  zu  verfolgen  sind. 

Der  Unterschied  der  Wellenlänge  scheint  der  einzige  zu  sein,  der  zwischen 
Licht  und  strahlender  Elektricität  noch  übrig  bleibt  Die  elektrischen  Wellen 
messen  nach  Metern  und  Centimetern ,  die  Lichtwellen  nach  zehntausendstel 
Millimetern.  Doch  fehlen  uns  in  der  Skala  der  Schwingungszahlen  hier  noch 
weite  Bereiche.  Sind  die  kleinsten  zur  Zeit  erzeugten  elektrischen  Wellen 
(P.  Lebedew)  wenige  Millimeter  lang,  so  messen  selbst  die  längsten  Wärmewellen, 
welche  Eubens  und  Nichols  durch  zahlreiche  Keflexionen  an  Flussspathflächen 
aus  einer  Wärmequelle  auszusondern  vermochten,  doch  nur  24  tausendstel  eines 
Millimeters  und  die  längsten,  dem  Auge  direkt  wahrnehmbaren  Wellen  sind 
ca.  820  millionstel  mm  lang,  die  kürzesten  370  (i(i.  Das  Gemeinsame  dieser 
Phänomene  ist  nach  unseren  bisherigen  Kenntnissen  in  erster  Linie  die  Wan- 
derung, die  Strahlung  der  Energie.  Diese  dürfte  in  den  verschiedenen  FäUen 
wesensgleich  sein.  Es  wird  dagegen  von  der  Art  des  Empfängers  abhängen,  ob 
derselbe  Zug  periodischer  Zustandsänderungen,  welcher  die  Strahlungsenergie  heran- 
bringt, bei  dem  Übergang  auf  diesen  in  elektrische  Schwingung,  in  Wärme  oder 
Licht  verwandelt  wird.  Es  ist  seither  noch  nicht  gelungen,  am  Lichte  direkt 
irgend  eine  magnetische  oder  elektrische  Erscheinung  selbst  nachzuweisen,  wiewohl 
wir  die  Energien  dieser  Agentien  sich  mannigfach  ineinander  verwandeln  sehen. 

Dagegen  ist  es  jüngst  Eubbnb  und  Nichols  gelungen,  für  langwellige  Wärme- 
strahlen  stabformige,  auf  einer  Glasplatte  untereinander  parallel  angeordnete  Silber- 
resonatoren zu  konstruieren,  die  ähnliche  Erscheinungen  bezüglich  der  Intensität 
der  reflektierten  strahlenden  Energie  far  die  Wärme  zeigten,  wie  sie  Garbasso  für 
Strahlen  elektrischer  Kraft  erb  alten  hatte. 

354.   Die  Absorptionserscheinungen.  —  Wenn  wir  die  in  §  343 

angegebenen  Operationen  an  den  Gleichungssystemen  I)  und  II)  aus- 
führen, so  erhalten  wir  die  allgemeinen  Lichtgleichungen  für  ein  iso- 
tropes leitendes  Medium.  Die  mit  der  Leitfähigkeit  A  multiplizierten 
Glieder  bringen  bei  der  Differentiation  nach  der  Zeit  t  erste  Ableitungen 
in  die  Endgleichungen  hinein  ^  die  im  übrigen  den  Gleichungen  144) 
und  145)  entsprechen.  Die  Integrale  solcher  Gleichungen  führen  auf 
gedämpfte  Schwingungen.  Die  Leitfähigkeit  des  Mediums  bewirkt  also 
das  allmähliche  Erlöschen  der  sich  durch  dasselbe  verbreitenden  elektro- 
magnetischen WeUen.  Wir  nennen  diese  Erscheinung  „Absorption" 
und  wissen  aus  Kapitel  17,  dass  sich  die  verloren  gehende  Strahlungs- 
energie in  Wärme  verwandelt.  Unsere  allgemeinen  Gleichungssysteme 
I)  und  II)  umfassen  also  auch  diese  Erscheinungen  der  Strahlungs- 
absorption. 
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355.  Erscheinungen  der  Dispersion  und  elelctiven  Absorption 
vom  Standpunlcte  der  Maxwelischen  Theorie.  —  Bei  dem  Lichte  be- 
obachten wir,  dass  der  Brechungsexponent  n,  §  349,  für  Strahlangs- 
arten  verschiedener  Wellenlänge  einen  verschiedenen  Wert  hat;  die 
daraus  folgende  Zerlegung  eines  Strahlungskomplexes  bei  der  Brechung 
nennt  man  Dispersion. 

Ebenso  werden  bei  der  Absorption  §  354  im  allgemeinen  immer 
gewisse  Wellenlängen  stärker  als  andere  absorbiert  Es  könnte 
scheinen,  dass  unsere  Theorie  hierfür  keine  Erklärung  giebt,  da  die 
T).K.  B  und  die  Leitfähigkeit  l  in  ihr  als  Konstanten  behandelt  wurden. 
Wenn  man  auch  bei  der  D.K.  e  andere  Werte  für  rasch  wechselnde 
als  fiir  statische  Ladungen  desselben  Kondensators  findet,  und  in 
Gleichung  152  a)  natürlich  derjenige  Wert  für  e  gewählt  werden  muss, 
welcher  der  Wellenlänge  des  gerade  betrachteten  Brechungsindex  ji 
entspricht,  so  scheinen  die  allgemeinen  Gleichungen  doch  weder  filr 
eine  Abhängigkeit  der  Brechung  noch  der  Absorption  von  der  Periode 
der  Schwingungen  Raum  zu  lassen. 

Doch  ist  nicht  zu  verkennen,  dass  gemäss  unserer  ganzen  Her- 
leitung dieser  Theorie  dieselbe  dann  einer  Erweiterung  bedarf,  wenn 
die  einzelnen  Teile  des  Mediums  nicht  mehr  befähigt  sind,  alle  zeit- 
liehen  Andeiningen  der  Zwangszustände  in  gleicher  Weise  anzunehmen 
und  mitzumachen.  Dies  ist  dann  der  Fall,  wenn  die  periodischen 
Wechsel  dieser  Zustände  so  rasch  erfolgen,  dass  sie  vergleichbar 
werden  mit  den  Eigenschwingungen  der  einzelnen  Bausteine  der  Peld- 
medien  selbst,  wenn  diese  also  als  ,3esonatoren"  wirken.  Dies  ist  bei 
den  Lichtschwingungen  durchweg,  bei  raschen  elektrischen  Schwin- 
gungen schon  wenigstens  bezüglich  der  molekularen  Grundschwingungen 
der  Fall,  darum  müssen  sich  hier  individuelle  Verschiedenheiten  der 
Feldträger  den  verschiedenen  Wellenlängen  gegenüber  äussern,  wie  sie 
in  Dispersion  und  elektiver  Absorption  zum  Ausdruck  kommen.  Die 
Moleküle  führen  dann  unter  der  Einwirkung  der  periodischen  Feld- 
zustände zum  Teil  „erzwungene  Schwingungen"  aus  und  folgen  haupt- 
sächlich den  zeitlichen  Feldänderungen,  deren  Perioden  ihren  eigenen 
Schwingungsperioden  entsprechen. 

Es  ist  gewiss  beachtenswert,  dass  die  cyklische  Theorie  der  elektrodynamischen 
Vorgänge  gerade  auf  diejenigen  Erweiterungen  der  MAxwELLschen  Theorie  natui- 
gemäss  fuhrt,  welche  wir  an  ihr  anbringen  müssen,  damit  sie  auch  die  genannten 
Phänomene  mit  umfasst.  Nach  dieser  ist  ein  beliebiger  Feldpunkt  •  mit  den  an- 
deren und  durch  diese  mit  einem  Antriebspunkte  so  verbunden,  dass  in  ihm  eine 
Geschwindigkeit  Vi  hervorgerufen  wird,  welche  der  cyklischen  Geschwindigkeit  q 
des  erregenden  Vorganges  proportional  ist,  §  141.  Sowohl  Vi  wie  q  sind  Funk- 
tionen der  Zeit    Bei  raschen  Wechseln  der  Erregung  und  endlicher  Fortpflanzungs- 
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gcschwindigkeit  V  derselben  kommt  diese  nun  insofern  in  Betracht,  als  ein 
Wert  Vi  am  Punkte  i  zur  Zeit  t  einem  Werte  von  q  nicht  mehr  zur  Zeit  t,  son- 
dern zu  einer  etwas  früheren  Zeit  t  —  Ctj  V  entspricht,  wo  c,  von  der  Lage  des 
Punktes  im  Felde,  seiner  Verknüpfung  mit  den  anderen  Punkten  und  von  seiner 
individuellen  Natur  abhängt.    Es  ist  dann 

t^«W=a*q[i?-    ^) 154) 

oder  nach  der  TAYLORSchen  Eeihe  entwickelt 

r,(0  =  a/^^qW  +  «/^N(0+a/3^(i(0 15:)) 

wo  die  a  für  die  verschieden  gearteten  Molekülgruppen  individuell  verschiedene 
Konstanten  sind.  Hier  treten  also  höhere  Ableitungen  nach  der  Zeit  der  cyklischen 
Geschwindigkeit  in  die  Gleichungen  ein,  die  Erscheinung  ist  nicht  mehr  rein 
cyklisch,  §  140. 

Sowie  bei  periodischen  Änderungen  des  Feldzustandes  die  Schwin- 
gungsdauer kommensurabel  mit  derjenigen  der  Eigenschwingungen  der 
Moleküle  selbst  oder  gewisser  Gruppen  in  ihnen  wird,  muss  folglich  die 
durch  155)  angedeutete  Erweiterung  eintreten.  Dass  man  dadurcli 
aber  thatsächlich  zu  Gleichungen  für  die  Dispersion  und  Absorption  ge- 
laugt, welche  durch  die  Erfahrung  bestätigt  werden,  hat  der  Verf. 
a.  a.  0.  (WiED.  Ann.,  48,  p.  1,  1893)  ausführlicher  dargelegt;  fast  gleich- 
zeitig mit  der  genannten  Arbeit  erschien  eine  Abhandlung  von  H.  von 
Helmholtz  über  den  gleichen  Gegenstand,  in  der  er  eine  analoge 
Ei-weiterung  der  MAxwELLschen  Theorie  aber  von  spezielleren  Annahmen 
ausgehend  gab. 

356.  Krystalloptik.  —  Wir  haben  seither  immer  ein  Medium 
vorausgesetzt,  welches  nach  allen  Eichtungen  hin  vollkommen  gleich 
beschaffen  (isotrop)  ist.  Dann  sind  nicht  nur  die  Polarisationen  selbst, 
sondern  auch  ihre  Komponenten  mit  den  Kräften  bezw.  Kraftkompo- 
nenten durch  je  einen  und  zwar  denselben  Proportionalitätsfaktor 
miteinander  verknüpft.    Im  isotropen  Medium  ist  ausser 

D  =  6e       und      S5  =  /i§ 
auch 

de  =  bX  2  =  fi  L 

?)=£r  m  =  fiM 

wenn  wir  in  Übereinstimmung  mit  Hertz  durch  X,  ?),  3  ^i®  Kompo- 
nenten des  elektrischen,  mit  S,  SD?,  •3i  die  des  magnetischen  Polari- 
sationszustandes bezeichnen. 

Bei  anisotropen  (äolotropen)  Medien  ist  dies  anders.  Hier  müssen 
wir  annehmen,  dass  das  Medium  nach  verschiedenen  Richtungen  hin 
verschieden  leicht  zu  polarisieren  ist,  gleich  grossen  Kräften  also  ver- 
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schieden  leicht  nachgiebt,  yergl.  §  313.  Dies  findet  seinen  einfachsten 
Ausdruck ,  wenn  wir  in  den  Proportionalitäten  zwischen  Polarisation 
und  polarisierender  Kraft  den  Proportionalitätsfaktoren  c  verschiedene 
Werte  geben.  Bei  der  dadurch  herbeigeführten  Verallgemeinerung  der 
Feldgleichungen  umfassen  dieselben  dann  auch  die  Erscheinungen  der 
Doppelbrechung.  Die  Werte  der  D.E.  und  Magnetisierungskonstanten 
in  den  verschiedenen  Richtungen  hängen  von  dem  molekularen  Auf- 
baue der  Substanzen,  also  der  Krystallstruktur,  ab.  Die  Behandlung 
der  „Krystalloptik"  vom  Standpunkte  der  elektromagnetischen  Licht- 
theorie aus  im  einzelnen  zu  entwickeln,  würde  hier  zu  weit  führen;  es 
möge  der  Hinweis  genügen,  wie  sich  auch  dieses  Gebiet  unserer 
Systematik  eingliedern  lässt 
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Zur  Energetik  von  Systemen, 

deren  Zustand  durch  beliebig  viele  allgemeine 

Koordinaten  (Parameter)  bestimmt  ist. 

Die  neueren  Anschauungen  haben  die  Erscheinungen  in  magne- 
tischen^ elektrischen  und  elektromagnetischen  Kraftfeldern  auf  Zustands- 
änderungen  in  den  kleinsten  Teilchen  der  die  Felder  erfüllenden  Medien 
zurückgeführt.  Die  älteren  Anschauungen  mit  ihren  fernewirkenden 
magnetischen  und  elektrischen  Massen  und  Stromelementen  besassen 
eine  sehr  allgemeine  und  weit  ausgebildete  Theorie  in  der  auf  der 
H3rpothese  unvermittelter  Femewirkungen  aufgebauten  Potentialtheorie. 
Um  den  neueren  Anschauungen  eine  ähnliche  theoretische  Verall- 
gemeinerung und  Vertiefung  zu  geben  muss  man,  ihren  Grundideen  ent- 
sprechend, von  ihnen  aus  zu  der  Theorie  allgemeiner  Zustandsänderungen 
fortschreiten.  Dieselbe  wurde  schon  vor  100  Jahren  von  Lageange  in 
seiner  ,,M6canique  analytique^'  entwickelt.  Er  lehrte  den  Zustand  eines 
beliebigen  Systems  durch  allgemeine  Koordinaten  oder  Parameter  für 
jeden  Zeitmoment  zu  beschreiben  und  aus  den  gegenwärtigen  Zuständen 
die  vergangenen  und  zukünftigen  durch  Bechnungsoperationen  herzu- 
leiten; durch  seine  allgemeinen  Gleichungen  wurde  also  der  ganze  zeit- 
liche Ablauf  einer  Zustandsreihe  festgelegt.  Lagbakge  ging  dabei  von 
der  Mechanik  aus.  Seine  Betrachtungen  können  indessen  so  verall- 
gemeinert werden,  dass  sie  zu  einer  von  jeder  speziellen  Hypothese 
freien  Phänomenologie  führen,  welche  wir  als  ,,allgemeinste  und  ein- 
fachste Beschreibung  der  Beobachtungsthatsachen'^  im  Sinne  Gustav 
KiBCHHOFFS  als  das  Ziel  aller  Theorie  zu  betrachten  haben. 

Wenn  wir  daher  Maxwell,  Helmholtz,  Boltzmann  und  nament- 
lich Heinbioh  Hebtz  auf  diesem  Wege  voranschreiten  sehen,  so  dürfen 
wir  hierin  nicht  in  erster  Linie  den  Ausdruck  eines  Strebens,  ,,Magne- 
tismus  und  Elektricität  auf  Mechanik  zurückzuführen^'  erblicken,  sondern 
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die  folgerichtige  Weiterentwickelung  und  Verallgemeinerung  jener  Lehre 
von  den  allgemeinen  Feldzuständen  und  Zustandsänderungen, 
welche  wir  in  den  vorangehenden  Kapiteln  im  spezielleren  dargestellt 
haben.  Diese  nun  folgenden  letzten  Kapitel  gehören  also  naturgemäss 
zur  Abrundung  und  Vollendung  des  Bildes,  welches  wir  von  den 
neueren  Anschauungen  zu  geben  versucht  haben  ^  wenn  sie  sich  auch, 
zunäx^hst  wenigstens,  auf  abliegenden  Gebieten  zu  bewegen  scheinen. 

Um  den  Übergang  zu  vermitteln,  geben  wir  zunächst  eine  gedrängte 
Theorie  beliebig  gearteter  Systeme,  deren  Zustand  durch  allgemeine 
Parameter  charakterisiert  ist.  Den  wesentlichsten  Begriff  bildet  auch 
hier  wieder  die  Energie.  Wenn  wir  zu  ihrer  Einführung  von  der 
kinetischen  Form  derselben  ausgehen,  so  folgen  wir  nicht  nur  dem 
historischen  Gange,  sondern  haben  auch  den  Vorteil,  an  geläufige  Vor- 
stellungen anknüpfen  zu  können;  denn  wir  haben  vom  7.  Kapitel  an 
immer  die  kinetischen  Interpretationen  der  Feldzustände  mit  Erfolg 
zur  Erläuterung  herangezogen  und  uns  gewöhnt,  auch  die  in  den 
Magnet-  und  Stromfeldern  angetroffenen  Arbeitsvorräte  mit  der  kine- 
tischen Energie  rotierender  Elemente  zu  parallelisieren,  §  265. 

357.  Die  Zustandsparameter  (allgemeine  Koordinaten).  —  WoUen 

wir  eine  allgemeine  Theorie  eines  Erscheinungsgebietes  aufstellen,  so 
müssen  wir  uns  zunächst  freimachen  von  jedem  spezielleren,  willkürlich 
eingeführten  Bezugs-  oder  Koordinatensystem  und  uns  direkt  an  die 
Änderungen  solcher  Grössen  halten,  von  denen  wir  bemerken,  dass  sie 
den  Verlauf  der  betrachteten  Erscheinungen  wesentlich  bestimmen. 

£iu  rechtwinkliges  Koordinatensystem  der  x^  y,  x  ist  uns  nirgends  direkt  ge- 
geben und  nur  in  besonders  einfachen  Fällen  lassen  sich  die  Erscheinungen  un- 
mittelbar auf  drei  zu  einander  senkrechte  Kichtungen  beziehen;  meist  muss  dazu 
aber  eine  Zerlegung  in  entsprechende  Komponenten  vorausgehen.  Aus  diesem 
Grunde  führten  wir  in  Kapitel  19,  A)  die  Hechnungen  direkt  an  den  Richtiings- 
grössen  selbst  durch  und  legten  zur  Charakterisierung  des  Zustandes  eines  cykli- 
achen  Systems  eine  Bogengrösse  als  Koordinate  zu  Grunde. 

Ferner  müssen  wir  uns  von  der  direkten  Bezugnahme  auf  die 
einzelnen  der  Erscheinung  zu  Grunde  liegend  gedachten  Massen  selbst 
freimachen.  Bei  gewissen  Problemen  der  Mechanik  kann  der  Zustand 
eines  Systems  durch  Gleichungen  dargestellt  werden,  in  denen  sowohl 
die  Orte,  wie  die  Geschwindigkeiten  aller  bewegten  Massen  selbst  vor- 
kommen („Punktmechanik**).  Diese  Auflösung  der  ganzen  Erscheinung 
und  das  Vordringen  bis  zu  den  einzelnen  Massen  selbst  gelingt  aber 
nur  selten. 

Eigentlich  finden  wir  nur  in  der  Astronomie  den  Fall  verwirklicht,  dass  mau 
den  Zustand  eines  ganzen  Systems,  z.  B.  des  Sonnensystems,  durch  Darstellung 
der  Bewegungen  der  einzelnen  Massen  nahezu  vollkommen  wiedergeben  kann; 
hier    sind    die  Körper   klein    im  Vergleich    zu    ihren  Abständen,    sie   können  mit 
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grosser  Annäherung  als  punktförmig  betrachtet  werden  und  daher  ist  es,  freilich 
auch  erst  nach  jahrhundertelangem  Bemühen,  gelungen,  die  Gleichungen  soweit 
zu  integrieren  f  dass  man  für  jede  einzelne  Masse  den  relativen  Ort  im  Systeme 
und  ihre  Geschwindigkeit  für  jeden  beliebigen  Zeitpunkt  mit  grosser  Genauigkeit 
angeben  kann. 

Die  Eigenschaften  eines  Gases  vermag  man  mit  einem  gewissen  Grade  der 
Annäherung  an  die  Wahrheit  auf  Bewegungen  einer  grossen  Anzahl  von  einzelnen 
Massenteilchen  zurückzufuhren;  wenn  man  aber  dieses  Bewegungssjstem  durch 
Gleichungen  beschreiben  will,  aus  denen  neue  Eigenschaften  desselben  abgeleitet 
werden  sollen,  so  kann  man  nicht  im  entferntesten  daran  denken,  die  Orte  und 
Geschwindigkeiten  der  einzelnen  Moleküle  für  jeden  Zeitmoment  expiicite  darzu- 
stellen. Man  muss  auf  diese  Bestimmungsstücke  verzichten  und  thut  es  auch, 
denn  es  interessieren  that«ächlich  ganz  andere  Grössen,  nämlich  solche,  die  der 
Kontrolle,  der  experimentellen  Variation,  der  Beobachtung  und  Messung  zugäng- 
lich sind,  wie  Volumen,  Druck,  Temperatur  des  Gases.  Das  sind  aber  Grössen, 
welche  zwar  von  der  Bewegung  der  Moleküle  abhängig  gedacht  werden  können, 
und  umgekehrt  wieder  diese  Bewegungen  bestimmen,  jedoch  nicht  in  der  Art, 
dass  sie  durch  Ort  und  Geschwindigkeit  eines  jeden  einzelnen  MolektÜes  gegeben 
wären.  Wollen  wir  also  eine  naturgemässe  Darstellung  solcher  „physikalischer^^ 
Bewegungssysteme  erreichen,  so  müssen  wir  uns  an  derartige  „beobachtbare  Be- 
stimmungsstücke" halten. 

Dies  gilt  in  ganz  besonderem  Maasse  von  den  hier  zu  behandelnden  Erschei- 
nungen, bei  denen  die  durch  ponderomotorische  Ejräfte  bewegten  sieht-  und  greif- 
baren Feldträger  nur  einen  Teil  der  bewegten  Körper  bilden,  und  wir  zur  Er- 
klärung „verborgene  Massen"  heranziehen  müssen.  Ja,  Hertz  geht  noch  weiter 
und  behauptet:  dass  Gleiches  ganz  allgemein  gelte  sogar  für  das  Gebiet  der  reinen 
Mechanik,  in  dem  man  seither  lediglich  mit  den  direkt  zugänglichen  Massen  voll- 
ständig auszukommen  vermeinte.     Er  sagt  (p.  30  der  Prinzipien  der  Mechanik) : 

„Versuchen  wir  die  Bewegungen  der  uns  umgebenden  Körper  zu  verstehen 
und  auf  einfache  und  durchsichtige  Regeln  zurückzuführen,  indem  wir  aber  nur 
dasjenige  berücksichtigen,  was  wir  unmittelbar  vor  Augen  haben,  so  schlägt  unser 
Versuch  im  allgemeinen  fehl.  Wir  werden  bald  gewahr,  dass  die  Gesamtheit 
dessen,  was  wir  sehen  und  greifen  können,  noch  keine  gesetzmässige  Welt  bildet, 
in  welcher  gleiche  Zustände  stets  gleiche  Folgen  haben.  Wir  überzeugen  uns, 
dass  die  Mannigfaltigkeit  der  wirklichen  Welt  grösser  sein  muss,  als  die  Mannig- 
faltigkeit der  Welt,  welche  sich  unseren  Sinnen  unmittelbar  offenbart.  Wollen 
wir  ein  abgerundetes,  in  sich  geschlossenes,  gesetzmässiges  Weltbild  erhalten,  so 
müssen  wir  hinter  den  Dingen,  welche  wir  sehen,  noch  andere,  unsichtbare  Diugv 
vermuten,  hinter  den  Schranken  unserer  Sinne  noch  heimliche  Mitspieler  suchen/* 

Wir  wollen  irgend  eine  der  Beobachtung  und  Messung  zugäng- 
liche Grösse,  welche  den  Zustand  eines  Systems  bestimmt  oder  mit- 
bestimmt, ohne  auf  die  besondere  Natur  der  ins  Spiel  tretenden  Massen 
Rücksicht  zu' nehmen,  einen  „Znstandsparameter  oder  eine  ali- 
gemeine Koordinate",  eine  „LAGBANGEsche  Koordinate'*,  im 
Gegensatz  zu  der  ein  bestimmtes  Bezugssystem  voraussetzenden  „Car- 
tesischen  Koordinate"  nennen. 

So  war  bei  dem  einfachen  Monocykel,  §  137,  die  Bogenentfemung  des  An- 
triebspunktes von  der  nach  oben  gerichteten  Vertikalen  eine  den  Zustand  des 
Systems  vollkommen  bestimmende  solche  Koordinate.  Durch  eine  gleiche  Koor- 
dinate dachten  wir  uns  aber  auch  den  Zustand  eines  beliebig  gekoppelten  Cykels, 


f 

I 
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§  141,  oder  den  des  monocjklischen  MechanismuB  eines  Stromfeldes,  §  267,  dar- 
gestellt Bei  einem  Gase  haben  wir  Volumen,  Druck  und  Temperatur,  bei  einem 
elektrischen  Strom  ausser  der  (cyklischen)  Intensität  die  die  Lage  und  G-estalt 
des  Leiters  und  den  magnetischen  Feldzustand  bestimmenden  Grössen  als  solche 
allgemeine  Koordinaten  aufzufassen. 

Diese  brauchen  also  durchaus  nicht  immer  Baumabmessnngen  zu  sein;  die 
rechtwinkeligen  „Cartesischen^^  Koordinaten  sind  ein  spezieller  Fall  der  Laoranoe- 
schen  Koordinaten;  sie  bestimmen  den  Zustand  (Lage  und  Geschwindigkeit)  eines 
einzelnen  Masseupunktes. 

Wir  bezeichnen  eine  allgemeine  Koordinate  wie  bisher  mit  /?. 
Ausser  in  speziellen  Fällen  werden  zur  vollständigen  Charakterisierung 
eines  Systems  immer  mehrere,  z.  B.  r  solche  Parameter  notig  sein. 
Wir  wollen  einen  beliebigen  derselben  durch  den  allgemeinen  Index  (/ 
hervorheben,  so  dass 

die  r-LA6RANG£schen  Koordinaten  des  Systems  sein  sollen. 

Die  Ableitung  einer  solchen  Koordinate  p  nach  der  Zeit  tj  ihre 
Änderungsgeschwindigkeit,  oder  kurz  die  „allgemeine  Geschwindigkeit^, 
soll  mit  q  bezeichnet  werden. 

Da  wir  solche  Zeitableitungen  im  folgenden  häufig  einzufahren 
haben  werden,  wollen  wir  sie  durch  einen  übergesetzten  Punkt  be- 
zeichnen (Newtons  Bezeichnungsweise),  so  dass  also  x  den  Quotienten 
dxjdt  bedeutet  und 

ist.  Dabei  sind^  im  allgemeinen  wenigstens,  sowohl  die  p  von  q  und 
umgekehrt^  als  auch  die  p  und  die  q  untereinander  unabhängig. 

Wir  hatten  schon  in  §  144  Parameter  p  und  ihre  Ableitungen  q  eingeführt, 
aber  mit  der  beschränkenden  Bedingung ,  dass  sie  langsam  veränderliche  Grössen 
sein  sollten;  diese  Bedingung  wollen  wir  unseren  Grössen  p  und  q  jetzt  zunächst 
noch  nicht,  sondern  erst  im  folgenden  Kapitel  auferlegen.  Damit  unsere  Betrach- 
tungen von  vornherein  möglichst  allgemein  seien,  werde  hier  nichts  über  die 
Variabilität  der  Systemparameter  vorausgesetzt. 

A)   Ausdrücke  für  die  Energie. 

Es  wird  uns  zunächst  obliegen,  den  Ausdruck  für  den  Energie- 
inhalt eines  Systems,  dessen  Zustand  durch  allgemeine  Parameter  be- 
schrieben ist,  zu  bestimmen.  Um  von  Bekannterem  auszugehen,  knüpfen 
wir  an  die  Punktmechanik  und  rechtwinkelige  Koordinaten  an.  Wir 
gewinnen  dadurch  zugleich  die  Möglichkeit,  wichtige  Sätze,  welche  wir 
über  die  allgemeine  Energieform  ableiten  wollen,  zunächst  an  einem 
einfachen  Falle  erläutern  zu  können. 
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358.  Ausdruck  für  die  kinetische  Energie  in  cartesisclien  Koor- 
dinaten.  —  Ein   materielles   System    bestehe    aas    n  Massenpunkten 

»i^,  Ä  =  1,  2,  3,  .  .  .  .;  A, ,  ?i,   welche  sich  zur  Zeit  t  an  den 

Orten  x^,  y^,  z^  befinden.     Die  Komponenten    der  Geschwindigkeiten 

der  einzelnen  Massen  nach  den  drei  Eoordinatenrichtungen  sind  dann 

■      •      ■ 
^&j  I/h>  ^h' 

Ausser  den  Geschwindigkeiten  wollen  wir  in  unsere  Betrachtungen 
die  sog.  Momente  einführen,  das  sind  die  Produkte  der  Massen  in 
ihre  Geschwindigkeiten  multipliziert;  die  Momente  der  Masse  rw^  sind  also 

Sowohl  die  Geschwindigkeiten  wie  die  ihnen  proportionalen  Mo- 
mente sind  untereinander  unabhängig. 

Die  kinetische  Energie  des  Systems  ist  dann  je  nachdem  die  einen 
oder  anderen  Grössen  eingeführt  werden: 


n 


2 

oder 


GeBchw  =  i'^^*J^Ä +yÄ +4') 156) 


1 


n 

Imom  =  Y^^^{^ik+vl+wi) 157) 

Man  nennt  solche  Funktionen,  welche  sämtliche  Grössen,  von  denen 
sie  abhängen,  hier  alle  Xj^,  y^,  i,^  oder  alle  m^,  v^,  m?,^,  in  derselben 
Potenz,  bei  uns  der  zweiten,  enthalten,  „homogene  Funktionen".  Die 
kinetische  Energie  ist  eine  homogene  Funktion  II.  Grades  der  Ge- 
schwindigkeiten oder  der  Momente. 

Für  die  beiden  Ausdrücke  der  kinetischen  Energie  gelten  nun 
augenscheinlich  die  folgenden  Dififerentialausdrücke: 

d  Z/Geschw  .  ^  1  KQ\ 

^  0^;-  =  *"»"^*  =  "* ^^^) 

dLuom  __    **A    _   .  iKq\ 

Die  Ableitung  der  durch  die  Geschwindigkeiten  ausgedrückten 
kinetischen  Energie  nach  irgend  einer  Geschwindigkeitskomponente 
liefert  das  entsprechende  Moment;  und  umgekehrt  ist  die  nach  einem 
Momente  genommene  Ableitung  des  Ausdruckes  in  den  Momenten 
gleich  der  entsprechenden  Geschwindigkeitskomponente. 

Bildet  man  die  Gleichungen  158)  für  alle  Geschwindigkeitskompo- 
nenten   und    multipliziert   jede    mit    der  Komponente,    nach  welcher 

Ebsrt,  Kraftfelder.  27 


418  20.  Kapitel. 

dififerenziert  wurde,   so  giebt  die  Addition  der  Glieder  rechts  von  der 
Form  x^  Uf^  =  mxi  das  Doppelte  der  kinetischen  Energie  wieder,  so  dass 


k|4-+Ä5"  +  i.||)-2'.     •    ■    ■     >60) 


(«A^       +  ^A  Ä- +  "^71:5--   1  =  2i      .     .     .     161) 


n 

1' 

ist;  ebenso  findet  man: 

n 
1 

Diese  Sätze  sind  spezielle  Formen  des  EüLEBSchen  Satzes  über  homogene 
Funktionen. 

Die  einzigen  Parameter,  welche  der  Ausdruck  L  enthält,  sind  die 
n  Massenparameter  tw,^.  Auch  sie  sind  als  voneinander  unabhängig 
zu  betrachten.  Dififerenziert  man  daher  nach  irgend  einem  derselben, 
so  erhält  man: 

-^~-  =  |(^J+^^  +  i^) 162) 

d  LMom  1        1 


Die  Ausdrücke  rechts  sind  aber  mit  Rücksicht  auf  die  Bedeutung 
der  Momente  bis  auf  das  Vorzeichen  einander  gleich,  es  ist  also 

d  Z/Geachw  d  Z/Mom 


d  Tnji  d  ffiji 


164) 


Diese  Sätze  und  Formeln,  welche  sich  hier  ganz  unmittelbar  er- 
geben, wollen  wir  jetzt  auch  für  den  Fall  allgemeiner  Koordinaten 
ableiten. 

359.   Einfuhrung  allgemeiner  Koordinaten.  —  Soll  durch  die  r 

voneinander  unabhängigen  Parameter 

PijP2^P3  ""yPe>  ""^Pr 

§357  ein  materielles  System  vollkommen  bestimmt  sein,  so  muss  für 
jeden  Zeitmoment  t  der  Ort  {zj^,  y^,  Zj^  eines  jeden  Bestandteiles  ntj^ 
des  Systemes  durch  die  r  Grössen  p  eindeutig  angebbar  sein,  etwa 
derart,  dass  die  Ortskoordinaten  x^,  y^,  Zj^  als  eindeutige  Funktions- 
werte der  Parameter  p  gegeben  sind: 

^A=  fh(PijP2^P39  •  -J  Pe^  '  •»  Pr)  ] 

I/h  =  ffhiPi^P^fPs'  '  '^  Pe^  '  '^  Pr)  \     •     •     •     •     165) 

^h  =K(PiyPi>P3f  •  •'  Pe^  '  •>  Pr)  ^ 
Hierbei   sind   die  x  y  z   insofern  auch  Funktionen  der  Zeit  t,  als 
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die  Parameter  p  Funktionen  dieser  Grösse  sind.  Alle  p  sind  zunächst 
und  im  allgemeinen  immer  als  voneinander  völlig  unabhängig  zu  be« 
trachten. 

Die  Geschwindigkeitskomponenten  in  Bezug  auf  drei  zu  einander 
senkrechte  Koordinatenachsen  sind  dann  für  jeden  Augenblick  durch 
Ausdrücke  von  der  Form  gegeben: 


x^  = 


'9\  + 


dpi 


dgn 


y^  -  dp,'^^  +  dp^ 

•?!  + 


^H   = 


dpi 


dpi 


92  + 

92  + 
92  + 


+ 


+ 


+ 


dpQ 

dpe 
dpe 


9e  + 
9&  + 
9q  + 


+ 

+ 
+ 


^'9 

dpr     ^'• 

dgh 


dpr 

dpr 


'9r 
'9r 


166) 


Diese  Geschwindigkeitskomponenten   sind   also   lineare  homogene 

Ausdrücke  in  den  q.    Dabei  sind  die  -^,  -~-,  -x—  nur  Funktionen 

•*  op      op      op 

der  p.    Wir  wollen  sie  mit  cc,  ß,  y  bezeichnen,  so  dass  ist: 


und 


dgh      o       dhh 


dpe 


dps 


rn 


167) 


u\ 


^hi'9i  +  ^h2'92  +  ••  +  ^he'9e  + 


Vh  =  ßn\'9\  +  ßh2'92  +  •'  +  ßhQ'9e  + 
H  =  ni'9i  +  rh2'92  +  -  +  rhe'9e  + 


•   +^hr'9r 

'+ßHr'9r\       •       •       168) 

'   +rhr'9r^ 

Die  Geschwindigkeitskomponenten  im  cartesischen  System  sind  also  homo- 
gene lineare  Funktionen  der  verallgemeinerten  Geschwindigkeiten  q. 

Nicht  jedes  x  u.  s.  w.  braucht  alle  Parameter  p  zu  enthalten.  Im  Gegenteil 
wird  mit  einem  bestimmten  Parameter  meist  nur  eine  gewisse  Anzahl  von  Massen- 
punkten derart  verknüpft  sein,  dass  sich  die  x,  y,  x  aller  dieser  Massen  ändern, 
wenn  sich  das  betreffende  p  ändert.  Nur  in  den  x^,  yh^  %  dieser  Massen  m^  kommt 
dann  das  betreffende  p,  z.  B.  Pq  vor,  und  bei  der  Differenzierung  der  cartesischen 
Koordinaten  nach  den  LAORANGEschen  (bei  der  Bildung  der  «)  geben  nur  diese 
Differentiationen  von  0  verschiedene  Werte. 

Wir  machen  schon  hier  auf  einige  sehr  wichtige,  später  zu  be- 
nutzende Delationen  aufmerksam.  Da  die  q  von  den  p  völlig  unab- 
hängig sind,  so  erhält  man  bei  einer  Differentiation  einer  der  Glei- 
chungen 168)  nach  einem  bestimmten  q  immer  nur  das  eine  in  dieses 
multiplizierte  Glied;  so  ist  z.  B.  nach  168)  und  167) 


dxh 
dqe 

dyh 
dqe 

dxh 
dqe 


=  C£he 

= 

dfh 
dpe 

: 

dxh 
dpe 

=  ßhe 

■ — 

dgh 
dpe 

= 

dyh 
dpe 

—  v. 

dhh 

dXh 

169) 


dpe        dpQ 
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360.  Ausdruck  für  die  Energie  in  allgemeinen  Koordinaten.  —  Setzt 

man  die  Werte  für  die  rechtwinkligen  Komponenten  x^^,  i/^^,  z^  168) 
der  Geschwindigkeiten  in  den  allgemeinen  Ausdruck  für  die  kinetische 
Energie  eines  Systems  156)  ein,  so  erhält  man  einen  Ausdruck  von 
der  Form: 


+  Wfc («AI  5^1  +  «A,  ?4  +  •  •  +  »heqQ  +  • 
+  'Wfc  (/9ai  ^1  +  |9,,j  ^,  +  .  •  +  ßhQqe  +  • 


+   rAr?r)* 


170) 


+  ^„(«„1^1   H-   a„a^j   +  ••    +   (inQqe  +    ••   +   (tnrqrY 
+  Wn  (ßnl  qx    +  ßn%q9   +   "    +  |?«  ff  (/f?    +    '  *   +  ft  r  ^r)' 

Derselbe  stellt  augenscheinlich  eine  homogene  Funktion  11.  Grades 
in  den  verallgemeinerten  Geschwindigkeiten  q  dar.  Führt  man  die 
Quadrierungen  aus,  so  erhält  man  nach  deni  Ordnen  der  Glieder 
eine  Form: 

^q   =   ilAiqiqi    +   A%qt9i-^    ••    +   Ae^l^e+   ••    +^ir?l^r 


+  Aai  qa qt  +  Aa%  qaq%  +  •  •  +  ÄoQqaqQ  +  •  •  +  Aarqaqr 


+   ^n  qr  qi   +  -4^2  ^r  ^8   +    *  '    +   ^r 


eQrqe    +   "    +  ^rrqrqr], 

I  1  1.     *  A  j_  TT  * 


171) 


172) 


Definition  der  verallgemeinerten  Momente. 
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•  • .  +  Wfc  («Ä,  «AI  +  ßnt  «AI  H-  /aj  /ai)  +   •  •   +  w„  («„,  rt„i  +  ft.j  |?„i  +  y„ j  ;r„i) 


172) 


•••    +  ^hif^hoCthi   +  ßhoßhi    +  /Aa/Ai)  +    ••    +   WnCff^a«»!    +  ^«'Äl  +7'naf„i) 

-4aß=i  Wlj  (ttiaffiß  "^ßioßiQ  +  7l<'Tlß)  "*"  '^S  («2a«se  +  ß^aß^g  +  /lafjß) 

•  •  •   +  mACoTAffttAe  +  ßhoßhe  +Tho7he)  +  *  '  +^n(«naa»e  +ßnaßne  +Tn<'Tne). 

Dem  Buchstaben  Z  wurde  der  Index  q  beigefügt,  um  auszudrücken, 
dass  die  kinetische  Energie  Z  in  den  (verallgemeinerten)  Geschwindig- 
keiten q  ausgedrückt  ist,  vergl.  §  358.  Die  Eoefdzienten  Ä  enthalten 
die  Massen  m  und  die  Funktionen  a,  ß,  /.  Da  diese  Funktionen  der 
Parameter  p  sind,  so  sind  dies  auch  die  Faktoren  J.  Diese  A  ent- 
halten aber  nicht  mehr  die  Geschwindigkeiten  q.  Von  der  Zeit  t  sind 
sie  insofern  abhängig,  als  die  p  Funktionen  der  Zeit  sind.  Ausserdem 
lassen  die  Klammerausdrücke  in  172)  ohne  weiteres  noch  folgende 
Eigenschaften  dieser  Parameterfunktionen  A  erkennen:  Die  A  mit 
gleichen  Indices  ^j,  A^^j  .  .  .  .  A^  sind  als  Summen  von  lauter  Qua- 
draten reeller  Grössen  stets  positive  Grössen.  Femer  sind  die  Koef- 
fizienten ^j2  =  ^2j,  Jj3  t=  A^^j  allgemein 


-"•ß  ff    -"ff  Q 


173) 


Denn  wenn  man  in  dem  ersten  Ä  die  Indices  miteinander  vertauscht,  stehen 
dieselben  Faktoren  a,  ß  und  /  nur  in  umgekehrter  Reihenfolge  nebeneinander,  der 
Wert  ihres  Produktes  bleibt  ungeändert 

361.  Einfuhrung  der  verallgemeinerten  Momente.  —  Wir  lernten 

in  §  358  Formeln  158)  und  159)  eine  eigentümliche  Eigenschaft  der 
Momente  kennen,  dass  sie  nämlich  als  Ableitungen  der  Energie  nach 
den  Geschwindigkeiten  erscheinen.  Da  wir  hier  die  verallgemeinerten 
Momente  nicht  wie  in  §  358  als  Produkte  der  Massen  mit  den  all- 
gemeinen Geschwindigkeiten  einführen  können  (diese  letzteren  zeichnen 
ja  gar  nicht  mehr  besondere  Massen  aus),  so  steht  es  uns  frei,  bei  den 
verallgemeinerten  Betrachtungen,  die  wir  hier  anstellen,  die  Momente 
durch  irgend  eine  Eigenschaft  des  Systems  einzuführen.  Wir  wählen 
die   genannte   und   definieren   die   verallgemeinerten   Momente  —  wir 
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nennen  sie  s  —  als  die  Ableitungen  der  kinetischen  Energie  L^  nach 
den  verallgemeinerten  Geschwindigkeiten  q: 

174) 


dq 


Im  speziellen  haben  wir  also  entsprechend  den  r  voneinander 
unabhängigen  Grossen  q  mit  Rücksicht  auf  173)  die  r  voneinander 
unabhängigen  Definitionsgleichungen: 

-j^  =  «1  =  Ai9i  +  ^u7»  +  ••  +  Ae9e  +  "  +  ^ir7r 


dL 


dqo 


=^Sa  ==  A^q^+  Aa^  jrj'+  "  +  Ä^^q^  +  --  +  A„^q^ 


dL, 
dqr 


=  ^r  =   ^rl9l    +<ay2+    •'   +    ^re^e   +   "   +^rryr. 


.  175) 


Die  r  Momente  s  sind  also  homogene  lineare  Punktionen  der  r  Ge- 
schwindigkeiten q.  Femer  sind  sie  Funktionen  der  r  Parameter  /?, 
welche  in  den  Koeffizienten  A  enthalten  sind.  Auch  sie  sind  im  all- 
gemeinen voneinander  unabhängig. 

362.  Der  Eulersche  Satz.  —  Multiplizieren  wir  die  einzelnen 
Gleichungen  des  Systems  175)  der  Reihe  nach  mit  q^,  q^, , .,  q^, . .,  q^ 
und  addieren  alles,  so  erhalten  wir  links: 


=     ^7  9a  9a   = 

T 


BL 


''9^-d-q 


ff 


Rechter  Hand  wird  offenbar  der  Ausdruck  in  der  eckigen  Klammer 
der  Gleichung  171)  erhalten,  also  L  ohne  den  Faktor  —  oder  2  Z  ,  so 
da«8  wir  haben: 


^  y<T  ^a    = 
1  1 


''qa 


dL, 

dqo 


=  2L 


176) 


Dies  ist  die  Verallgemeinerung  der  Formel  160),  welche  sich  als 
Anwendung  des  EuLEBSchen  Satzes  über  homogene  Funktionen  auf 
unsere  homogene  Funktion  L  vom  11.  Grade  darstellte. 

363.  Ausdruck  für  die  Energie  in  verallgemeinerten  Momenten. 

—  Das  Gleichungssystem  175)  liefert  uns  die  Möglichkeit,  die  q  und 


Die  Energie  durch  die  allgemeinen  Momente  ausgedrückt. 
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damit  die  kinetische  Energie  L  selbst  als  Funktion  der  Momente  s 
darzustellen.  Wir  haben  dazu  nur  diese  r  Gleichungen  175)  nach 
den  r  Grössen  q  aufzulösen.  Dazu  bedürfen  wir  einiger  einfacher 
Sätze  aus  der  Lehre  von  den  Determinanten,  die  wir  hier  als  bekannt 
voraussetzen.  Bezeichnen  wir  die  (im  allgemeinen  nicht  verschwindende) 
Determinante  aus  den  r*  Koeffizienten  A  mit  J,  also  den  Ausdnick 

/    A     Ä     ' " '  A 


A  = 


177) 


so  können  wir  bekanntlich  die  r  unbekannten  Grössen  q  in  der  Form 
schreiben: 


qo  =  ^ai*i    +  Bo2h  +   *••   +   ^oe^e   +   •••   +  ^or^r 


.     178) 


wo  die  B  die  durch  A  dividierten  Unterdeterminanten  der  entsprechen- 
den Ä  sind,  also  die  Werte  haben: 


Ä,  = 


'11 


Ä,  = 


'21 


JL 

A 
A 


dA 


dA 


Ä.  =  -V 


>  -^1% 


dA 


Ä.  = 


si 


>    ^22 


1_ 

A 

1_ 
A 


dA 


dA 


dA, 


^\Q^  IT 


^2e  = 


1_ 

A 
A 


dA 


dAie 

dA 
d  A^Q 


^"^  "   A     dAc^ 


dA        j.  1 


dA 


A     d  Ao^ 


»  _  1 

• •  •  n        »~~  .  i    ■ 


dA 


A    dA 


OQ 


dA 


A     dArt 


.•5_.=  4--. 


dA 


»•^       '      A        dArß' 


.     179) 


wobei  wieder  B^„  =  B^^  ist 
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Die  Geschwindigkeiten  q  sind  also  lineare  homogene  Funktionen 
der  Momente  s.  Die  Koeffizienten  B  sind  Funktionen  der  Para- 
meter p. 

Multiplizieren  wir  die  einzelnen  Gleichungen  des  Systems  1 78)  der 
Reihe  nach  mit  s^,  s^,  ,  ,  ,,  s„^  .  ,  ,y  s^,  so  erhält  man  bei  der  Addition 
aller  Gleichungen  links  nach  176)  den  Wert  2  L,  rechts  einen  Aus- 
druck, welcher  ausser  den  B  nur  noch  die  s  enthält  Er  ist  homogen 
vom  II.  Grade  in  den  Momenten  s,  wir  haben  also  die  kinetische 
Energie  Z  durch  die  Momente  s  ausgedrückt 

Dieser  Ausdruck  für  Z,  der  mit  Z^  zu  bezeichnen  ist,  vergl.  §  358, 
Formel  157)  und  §  360,  Formel  171)  hat  also  die  Form: 

+  ^21  *2  *1   +   ^22  ^2  *a  +   "   +  -^2e*2  *e  "^ 1"  ^2r*2  *r 


.     180) 


+  -ßai  Sa  *i   +  Ba^S^S^+   "  +  B^^S^S^,    +  '•  +  B^^  Sa  S^ 
+  ^rl  ^  -'l    +  ^r2  •%  ^2+"+    ^re^^O+"  +  Kr  ^  ^1 . 

Durch  Diflferentiation  nach  den  einzelnen  s  erhält  man  wieder 
homogene  lineare  Ausdrücke  in  den  Momenten,  welche  sich  bei  dem 
Vergleiche  mit  den  Formeln  178)  als  identisch  mit  den  einzelnen  q 
erweisen.     Dem  Gleichungssystem  175)  entsprechend  erhält  man  also: 

ri  T 
'e-/-   -^  ?!    -  Al  h  +  ^2  '^2   +    ••    +  A.«  ^ü   +    ••    +  Ar  ^r 

ÖL, 


d  s. 


7a  =  Ai  *!  +  ^^22  ^2  +  •  •  +  Ke^'e  +  "  +  Kr  ^ 


ÖL, 
d  So 


i  =  !7a  =  ^ai  s^+  Ba^s^+  . .  +  Ba^  .v^,  4-  . .  +  i;^^  s^ 


dL, 


d  Sr 


=  9r  =  Ai  *i  +  ^r3«2  +  ••  +  H^e '"e  +  ••  +  -B,^«^ 


181) 


Durch  Multiplizieren  der  Reihe  nach  mit  s^,  s^,  .  .,  s„,  .  .,  s^  und 
Addieren  erhält  man  wieder 


"?"*"=   ^? '" -Vs,   =  ^  ^'' 


den  EüLEBschen  Satz. 


Ableitungen  der  Ä  und  B  nach  demselben  Parameter. 
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364.   Beziehungen  der  Koeffizienten  A  und  B  zu  einander.  — 

Da  die  £  die  (noch  durch  J  dividierten)  Unterdeterminanten  der  A 
sind,  §  363,  so  gilt  für  sie  der  Determinantensatz:  Multipliziert  man 
die  A  einer,  z.  B.  der  <t  ten  Horizontalreihe  mit  den  B  einer  anderen, 
z.  B.  der  x  ten  Horizontalreihe,  so  ist  die  Summe  aller  der  entstehenden 
Produkte  immer  gleich  Null,  wenn  a  und  x  verschieden  sind,  und  nur 
von  0  verschieden,  nämlich  gleich  1,  wenn  c  =  x  ist: 


^oqB^q 


_  \  0  für  cT=trx 
für  CT  =  X 


182) 


Da  Bj,Q^  B^Hj  so  gilt  Gleiches  auch  fiir 


^aH  = 


9  AoQ   Bq^. 


.  .,  r, 


Bildet  man  also  die  r-Grössen  M„^  für  c  =  1,  2,  .  .,  c 
multipliziert  jede  mit  Bai  und  addiert  sie  sämtlich,  so  wird  nur  das- 
jenige My  bei  dem  a  =  x  ist,  einen  von  0  verschiedenen  Wert  (nämlich 
den  Wert  1)  aufweisen,  die  Gesamtsumme  ist  also  gleich  Bj,i  =  B^^: 


r  TT 

^aMa^'B„,  =  ^  ^  AagB^^Bai 


r  r 

a 


1  1 

-'Lt>B„iBf,^  =  B^ 


.     .     .     183) 


Gleiches  wie  für  die  Summen  von  Produkten  der  GHeder  je  zweier 
Horizontalreihen  gilt  auch  für  die  entsprechenden  Grössen  je  zweier 
Kolonnen;  führen  wir  z.  B.  in  dem  letzten  Ausdruck  zunächst  die 
Summation  nach  den  a  entsprechenden  Indices  durch,  so  verschwinden 
die  Summen  aller  Produkte,  bei  denen  p  und  i  verschieden  sind,  und 
nur,  wenn  die  Glieder  einer  Kolonne  der  A  mit  den  Gliedern  derselben 
Kolonne  der  B  multipliziert  werden,  d.  h.  (>  =  /  ist,  hat  die  entsprechende 
Summe  den  Wert  1 .  Die  Doppelsumme  reduziert  sich  also  auf  ^^  ^  wie  vorhin. 

Wir  wollen  jedes  Glied  der  letzten  Doppelsumme  nach  irgend 
einem  Parameter,  z.  B.  /?.  differenzieren.  Da  jedes  Glied  aus  drei 
Faktoren  besteht,  werden  wir  drei  Doppelsummen  erhalten: 


r           r 

1      1 

2^ai 

d  Bqh_ 
dpi 

+2' 

1 

1 

e^e^ 

■ 

d  Bat 

dpi 

2'  if  ^- 

1       1 

Sqh 

d  AoQ 
dpi 

d  BiH 
""     dpi 

- 

184) 
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Führen  wir  bei  der  ersten  Doppelsumme  zuerst   die  Summation 
nach  (T  aus,  wobei  sich  dB^^ldp.  als  gemeinsamer  Faktor  beteiligt, 

r 

SO  verschwinden  alle  Summen    ^q  Ag^B^^   mit  Ausnahme  der  einen, 

1 
bei  der  q  den  speziellen  Wert  i  hat.     Damit  ist  nun  aber  auch  schon 

die  zweite  Summation  erledigt,  und  die  ganze  Doppelsumme  reduziert 

sich  auf  — ^—  (alle  anderen  Glieder  sind  in  0  multipliziert).    Analog 

giebt  die  zweite  Doppelsumme,  bei  der  man  mit  der  Summation  nach  o 
beginnt,  nur  ein  Glied,  bei  dem  a  den  speziellen  Wert  x  hat,    also 

dB^Jdp,,  oder  wiederum    ^-"  ,  so  dass  schliesslich 

r  r 

Z>        X?         O  Aap  O  HtH  1  OCN 

^-^^""0]^==  """ö]^      ....     185) 
1       1 

erhalten  wird.    Von  dieser  eigentümlichen  Beziehung  werden  wir  so- 
gleich Gebrauch  machen. 

365.  Beziehung  der  Ableitungen  der  Energie  nacli  den  Para- 
metern. —  Sowohl  die  A  wie  die  B  sind  Funktionen  der  Parameter. 
Wir  können  also  sowohl  den  Ausdruck  X^,  §  360,  wie  den  Ausdruck  Z^, 
§  363,  für  die  kinetische  Energie  nach  jedem  der  Parameter  p  ab- 
leiten. Dabei  werden  Ableitungen  der  A  bezw.  der  B  nach  dem  be- 
treffenden p  auftreten.  Wir  wollen  zeigen,  dass  für  die  entsprechenden 
Ausdrücke  auch  bei  Anwendung  allgemeiner  Koordinaten  eine  der 
Formel  164)  entsprechende  Beziehung  gilt,  d.  h.  dass 

d  Lg  d  L, 


dpi  dpi 

ist. 

Dazu  wollen  wir  diese  Ausdrücke  wirklich  bilden  und  ineinander 
überführen.    Es  ist: 


,     d  Äai  ,     d  Aa^  .  ,       d  Aao  ,  ,     B  Aar 


,       B  Ari  ,       d  Ari  ,  ,        dArP  ,  ,       8  Arr 

+      e^  9r  «7l    +  -ß-^gr  9i  +  --+  -ejr7r  9<>  +  --+'^9r9r 
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oder   setzen  wir   für  die  q   aus  178)   ihre   durch   die  Grössen  s  aus- 
gedrückten Werte  ein: 


=i 


4^(A,*,  +^„*,+  ••)  (Ai*i  +^„*s  +  ••) 


+  -itr^^»*^  +  ^1«  *»  +  ■•)  ^^«*'  +  ^»*«  +  "'^ 


+  -%^(Ai*i  +  A2*,  +  ••)  (^.,*.  +  ^..*,  +  ••) 


+  -^(^«  *i  +  ^"  *»  +  ••)  (Ai  *i  +  A«  *»  +  ••) 


+  -^(^«1*1  +  ^'« '«  +  ••)  (-».1*1  +  ^«'.+ ••) 


oder  nach  den  ^  geordnet: 

=  \  \[Bn  Bn  ^  +  A:  ^s.  ^  +  " "  +  A,  A,  V;:"  + 


+  Boi  Bgi-öff-  +   •  •)  «1  «,  +  •  •  • 

Das  allgemeine  Glied  dieses  Ausdruckes  ist: 

Nach  185)  ist  der  Klammerausdruck  aber  = 5-^.     Also    ist 

unsere  Summe 
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ÖL.  1 


'? 


dpi  2 


«1% 


dpi        2     1     '         Öj9i        2-2'  •         dpi       2^    *  •        dp* 


2*> 


,     u  Bat  ,     d  BtTq  ,        ,    d  Bafl  ,  ,    dBor 


+ 


Ö  Bri       ^     ^        ,        d  Bri      «     «       t  I        d  BrQ     „     ^        i  |       ^  Brr 

dpi 


.        d  Br9  ,  .        d  BrO  ,  .      d  Brr  1 


das  ist  aber  nach  180),  §  363,  nichts  anderes  als 

dL, 

Wir  finden  also  in  der  That: 

d  Lq  d  Ijg 


dpi  dpi 


186) 


B)  Die  allgemeinen  Parameterkräfte  (verallgemeinerte 

Beweg^ungsgleicliangen). 

Schon  in  §§  232  und  233  erwähnten  wir,  dass  wir  in  den  Aus- 
drücken aller  Energieformen  zwei  Faktoren  unterscheiden  können,  die 
bestimmte  charakteristische  Eigenschaften  aufweisen:  Intensitatsfaktor 
und  Eapazitäts-  oder  Quantitätsfaktor.  Fassen  wir  die  an  den  all- 
gemeinen Koordinaten  eines  Systems  verrichteten  Arbeiten  ins  Auge, 
so  können  wir  auch  sie  in  zwei  Faktoren  zerlegen.  Am  natürlichsten 
ist  es,  als  einen  Faktor  die  Änderung  des  betreffenden  Parameters 
selbst  abzusondern.  Hat  der  Parameter  z.  B.  die  spezielle  Form  einer 
Kaumabmessung  (gewöhnliche  Koordinate),  so  repräsentiert  jene  Änderung 
(Weg  des  Angriffspunktes)  die  Kapazitätsgrösse  der  verrichteten  Arbeit 
Es  bleibt  dann  ein  anderer  Faktor  übrig,  der  demnach  durch  das  Ver- 
hältnis der  geleisteten  Arbeit  zu  der  vor  sich  gegangenen  Parameter- 
änderung stets  eindeutig  definiert  ist.  In  speziellen  Fällen,  z.  B.  dem 
eben  genannten,  stellt  er  die  sog.  „Kraft"  dar.  Der  Kraftbegriff  an 
sich  ist  für  unsere  allgemeinen  Betrachtungen  zu  eng.  Doch  lässt  die 
energetische  Betrachtungsweise  die  Einführung  eines  allgemeinen  Be- 
griffes zu,  den  wir  durch  die  genannte  Faktorenzerlegung  erhalten. 
Helmholtz,  der  sich  bei  seinen  „Prinzipien  der  Statik  monocyklischer 
Systeme"   zuerst   zu   der   Einfuhrung   dieses   verallgemeinerten  Kraft- 


F^  =  ^-^   und  P'e'dp^  =dJ^ 187) 
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begriffes  veranlasst  sah,  bezeichnete  diesen  Energiefaktor  als  ,,Kraft- 
moment".^) 

366.   Begriflr  des  Kraftmomentes.  —  Wenn  sich  im  Verlaufe  der 

Zustandsänderungen  eines  Systems  eine  der  Koordinaten,  z.  B.  p^, 
um  den  Betrag  dp^  ändert,  so  dass  sie  aus  dem  Werte  p^  in  den  Wert 
Pe  +  ^Pe  übergeht,  so  wird  dabei  im  allgemeinen  immer  von  dem 
System  eine  Arbeit  geleistet  In  dem  genannten  Falle  werde  sie 
mit  d  Ao  bezeichnet  Den  Wert  dieser  Arbeit  d  A^  wollen  wir  derart  in 
zwei  Faktoren  zerlegen,  dass  ein  Faktor  gleich  der  Änderung  dp^  selbst 
wird.  Dann  berechnet  sich  der  andere  Faktor,  den  wir  mit  P'^  be- 
zeichnen wollen,  durch  einfache  Division  von  dp^  in  dA^i 

dPe 

Diesen  Faktor  nennt  Helmholtz  das  „Kraftmoment  der  inneren 
Kräfte",  welches  auf  Vergrösserung  des  Parameters  p^  hinwirkt  Wenn 
Pg  eine  einfache  Längengrösse  von  bestimmter  Richtung  ist,  z.  B.  eine 
cartesische  Koordinate,  so  würde  dieser  Faktor  die  in  die  Richtung 
von  pg  fallende  Kraftkomponente  sein,  welche  diese  Koordinate  zu  ver- 
grössern  strebt  Dabei  ist  vorausgesetzt,  dass  P'^  ein  solches  Aggregat 
von  Kraftkomponenten  ist,  dass  es  keine  Arbeit  leistet,  wenn  sich  irgend 

eine  andere  Koordinate  des  Systems  ändert 

Das  Kraftmoment  ist  also  ein  allgemeinerer  Begriff,  der  den  der  gewöhnlichen 
Kraft  als  speziellen  Fall  in  sich  begreift  Wir  brauchen  diesen  verallgemeinerten 
Kraftbegriff,  weil  unsere  Koordinaten  ja  durchaus  nicht  immer  von  der  Natur  ein- 
facher Raumabmessungen  sind.  Was  man  in  jedem  einzelnen  Falle  unter  dem 
Kraftmomente  zu  verstehen  habe,  ergiebt  sich  durch  die  angedeuteten  Arbeits- 
betrachtungen. In  der  That  sind  es  ja  in  den  meisten  Fällen  in  erster  Linie  die 
geleisteten  oder  verbrauchten  Arbeiten,  welche  bei  irgend  welchen  Zustands- 
änderungen der  Beobachtung  zugänglich  sind,  sei  es  in  Form  von  mechanischen 
Arbeitsleistungen  oder  von  Wärmemengen  (Wärmetönungen  u.  s.  w.).  Dehnt 
sich  ein  Gras  aus,  so  leistet  es  eine  Arbeit  dA^-^  der  Quotient  dieser  Arbeit 
durch  die  Parameteränderung  (Yolumenveränderung)  (dpß)  giebt  das  Kraftmoment 
des  Parameters:  den  Druck  P'q,  Bei  einer  Lösungs-  oder  Verbrennungswärme 
kann  die  Quantität  der  gelösten  oder  verbrannten  Substanz  als  Parameter,  ihr 
Verhältnis  zur  verbrauchten  oder  entwickelten  Wärmemenge  (in  mechanischem 
Maasse)  als  HsLHHOLTzsches  „Kraftmoment"  in  der  Richtung  des  fortschreitenden 
Prozesses  angesehen  werden. 

Das  Kraftmoment  kann  sowohl  Intensitäts-  wie  Kapazitätsgrösse  sein,  je  nach 
der  speziellen  Natur  des  Parameters,  auf  welchen  es  sich  bezieht  Ist  dieser  eine 
Raiunabmessung,  so  ist  P'  als  Kraft  im  gewöhnlichen  Sinne  Intensitätsfaktor  §  233. 

Helmholtz  ist  geneigt,  jenen  Energiefaktor  P'^,  den  wir  zunächst 
als  Kraftmoment  bezeichnet  haben ^  ganz  allgemein  kurzweg  Kraft  zu 
nennen.    Er  sagt: 


^)  Cbelles  Journal  far  Mathematik,  07,  p.  112,  1884. 
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,,E8  wäre,  wie  mir  scheint,  nichts  dagegen  einzuwenden^  dass  man 
P'q  als  Kraft  in  Sichtung  von  pg  bezeichnete,  wie  dies  schon  in 
vielen  Beispielen  der  Anwendung  geschehen  ist."  ^) 

Wir  bezeichnen  mit  Hertz  durch  accentuierte  Buchstaben  P'  die 
von  dem  System  selbst  nach  aussen  hin  an  den  Parametern  p  aus- 
geübten Kräfte.  Durch  nicht  accentuierte  P  wollen  wir  die  von  aussen 
auf  das  System  ausgeübt  gedachten  Kräfte  bezeichnen,  welche  diesen 
Systemkräften  gerade  das  Gleichgewicht  halten  würden;  es  ist  dann 

P\ P, 188) 

367.  Beziehung  der  Kraftmomente  zu  den  rechtwinkeligen  Kom- 
ponenten der  Kräfte.  —  In  der  Punktmechanik  betrachtet  man  die 
auf  die  einzelnen  Massen  des  Systems  ausgeübten  Kräfte,  welche  man 
durch  ihre  rechtwinkeligen  Komponenten  nach  den  rechtwinkelig  zu 
einander  stehenden  Koordinaten  ausdrückt,  die  auf  die  Masse  m^ 
wirkende  Gesamtkraft  also  etwa  durch  die  drei  Toneinander  unab- 
hängigen Grössen: 

^Ä>     -^fc»     ^A- 

Die  Wirkung  dieser  äusseren  Kräfte  tritt  in  der  Abänderung  der 
Beschleunigungen  zu  Tage  und  man  misst  die  Komponenten  geradezu 
durch  das  Produkt  von  Masse  w^  in  die  betreflfenden  Beschleunigungs- 
komponenten: 

^Ä  =  »^A^A»     ^h  =  ^hVh*    ^h  =  ^hH    •     •     •     •     189) 

Bei  einer  Verrückung  des  Angriffspunktes  (wij  um  die  Strecken 
dx^,   öy^,   d  z^  leisten  diese  Kräfte  die  Arbeit 

Wirkt  das  Kraftmoment  P^  von  aussen  her  an  dem  Parameter  p^, 
so  werden  von  einer  Änderung  desselben,  etwa  um  ö/?^,  im  allgemeinen 
eine  ganze  Reihe  von  Einzelmassen  m,^,  vielleicht  sogar  alle  Massen 
betroffen.     Die  Arbeit  dieser  Kraft 

ist  also  als  Summe  der  Arbeiten  zu  betrachten,  welche  die  Kräfte  X, 
Y,  Z  an  den  einzelnen  Massen  leisten.  Sind  die  Grössen  ö:r^,  öy^,  ör^ 
die  durch  die  Änderung  des  Paramaters  p^  um  dp^  hervorgerufenen 
Verrückungen  der  Masse  iw^,  so  ist  folglich: 

n 

dJ,  =  P,-dp,  =  ^H(X,-d^,+  r,-dy,  +  Z,-dz^     .     190) 


>)  A.  a.  0.,  p.  112,  vergl.  S.  429. 
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Die  Summe  rechts  wird  im  allgemeinen  nicht  über  alle  Massen  m^  des  Systems 
zu  erstrecken  sein,  sondern  nur  über  diejenigen,  deren  rechtwinkelige  Koordinaten 
Xh,  t/hy  *Ä  von  dem  betreffenden  Parameter /^^  abhängen.  Das  werden  in  den  ein- 
zelnen Fällen  immer  nur  einige  sein,  nämlich  gerade  die,  welche  speziell  mit  dem 
Antriebspunkte,  dessen  Lage  durch  Pq  bestimmt  ist,  verknüpft  sind.  In  dem  Aus- 
druck 190)  werden  dann  immer  eine  Eeihe  von  den  Faktoren  d  x^  u.  s.  w.  ver- 
schwinden. 

Dividiert  man  durch  die  willkürliche,  aber  endliche  Grösse  dp^, 
so  erhält  man  mit  Bücksicht  auf  190)  und  189) 


^.= 


368.  Ableitung  der  aligemeinen  Lagrangeschen  Bewegungs- 
gleichungen. —  Wir  denken  uns  in  Zaeschw  §  358,  Formel  156)  für 
die  rechtwinkeligen  Komponenten  i-^,  y^,  i,^  die  Werte  in  den  allge- 
meinen Koordinaten  p  und  q  nach  Gleichungssystem  166)  eingesetzt^ 
differenzieren  die  Energie  partiell  einmal  nach  irgend  einem  p,  dann 
nach  dem  entsprechenden  q  und  finden: 


dL 


^Pe 


9      


hm 


dL 


dqe 


1 

n 


[^l 


dxf^ 


dyn 


dzh 


Äl"^*  dpß   '^^^  dpi  ^^^  dpe 


)■ 


192) 


^  =  *,= 


hm. 


(±  .^^*  4.,)  ly^  4.i  ^^* 


dqQ  ^dqe 


\  .    .     193) 


für   den   letzten  Ausdruck  können   wir   mit  Rücksicht   auf  die   Glei- 
chungen 169)  §  359,  auch  schreiben: 


ÖL, 

dqg 


n 

'   =  «e  =  '^'»» 


(^ 


dxH 


Ä  dpg 


T+Vh 


dyn 
dp 


+  Zr 


Q 


dxn 
dpe 


)  .     .  193  a) 


Differenzieren  wir  noch  einmal  nach  der  Zeit,  so  erhalten  wir: 


d 

dL,'\ 

dt 

.dqQ  , 

-  -rfT  "~  *^  ~ 


hm. 


\' 


dxjA 
dpel 


n 


^  ^'"^hy^hdtdps  ^^""dtdpa  ^"^^dtdpj 


194) 


Nach  einem  Satze  aus  der  Differentialrechnung  kann  man  in  der 
letzten  Summe  die  Reihenfolge  der  Differentiationen  umkehren,  so  dass 
man  z.  B.  erhält 

d      dx^   ^     \  rf^  /   __    öi^Ä  ^ 
dt     dpg    ~'       dpQ      ^   dpQ 


432 


20.  KApitel. 


Freilich  sind  hier  die  Variablen,  nach  denen  differenziert  werden 
soll,  nicht  voneinander  unabhängig,  denn  die  p  sind  ja  sämtlich  Funk- 
tionen der  Zeit  t  Es  lilsst  sich  aber  zeigen,  dass  dennoch  die  hier 
vorgenommene  ümkehrung  der  Differentiation  statthaft  ist 

Es  ist  nämlich 


dxu 
^  Pq 


-  lim 


d    Bxk 
dt  apg 


_Apg 


j-  i^'h  iPiiPi,  "yPg  +  ^Pey"yPr)-^h(Pi,Pt,  'yPe^  '  yPr)]U 
und  da  alle  p  Funktionen  der  Zeit  sind: 

-.^(•TäCPi  +  fi^PiiPi  -^-  dp^y'.pe^ApQ  +dpQ,  -.pr^dpr) 
-  ^h{Pi-\-  dp^fP^  -f  rfj»,,-  '.Pe  -^  dpQy  •  -,pr  +  dpr) 

~  ^h  (PlyPi,  -iPe  +  ^Pßy  •  'jPr)-^^iPlyPi,'     iPei'  '  yP'))     ' 

Andererseits  ist: 
dxn 


Xh   = 


^*-  =  lim    ^-  \xh{Px  +  rfPi,  P^  +  rfp2»--,  Pe  +  dper 'yPr  +  dpr) 

-  -CfclPi,  Pir-i  Pe,-yPr)j\ 
und 

r5  j*  [         1  / 

-^--  =  lim  ;>,-.--  Uh(Pi  +  rf^,  jo«  +  dp^r-1  Pe  +  «'Pe  +  ^Pey'yPr  +  rfl>r) 

-    %  (Pl    +   rfPi  ,    Pi    +    dpa,  •  •  ,    Pß    +   dppj  •  •  ,    Pr   +   <^Pr) 

+  XhiPuP'ir'jPer-yPr)] 

Dieser   Grenzwert  muss   aber   auf  dieselbe   Grösse   wie   der  für  -  —  -  ^   * 

dt    opg 

führen,   da  er  sich  von  diesem  nur  durch  die  Umstellung  der  Mittelglieder  unter- 
scheidet. 

Somit  erhält  man: 


n 


BL, 
dt    [   d  qg 


]  =  -d-r  =  '^^2{'">'^'''-c 


05»     ,  ..       dy^ 


+  »«;. 


)+i?'"4^4|^+^'^ 


194  a) 


Das  erste  Glied   rechts  ist  nach  191),  §  367,  nichts  anderes  als 
Pß,  das  zweite   nach  156)   §§  358  und  359)   oder    192)   am  Anfange 


dieses  Paragraphen  -^  '- ;  somit  ist 


'         dPe   ""    ' 


e 


195  a) 
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oder  nach  188),  §  366: 


^'.  =  4^^-^. 195b) 


^/=-4^-^. 196) 


ÖL, 

dpe 

Mit  Rücksicht  auf  Fonnel  186),  §  365,  welche  für  alle  p,  also 
auch  für  p^  wie  f&r  p^  gilt,  kann  man  dafür  auch  schreiben 

dL. 

Das  sind  die  allgemeinen  LAGBiiNGEschen  Gleichungen  in  der  sog. 
IL  Form  von  Zustandsänderungen  für  die  einzelnen  dieselben  be- 
stimmenden Parameter  und  die  an  ihnen  auftretenden  Eraftmomente. 

Um  einer  späteren  Anwendung  willen  wollen  wir  die  Gleichung 

^'-''        dp, 
etwas  ausführlicher  hinschreiben.    Si  enthält  die  Zeit  t,  nach  der  eu  differenzieren 
ist,  in  den  p  sowohl  wie  in  den  q;  also  ist 


dqrdpQ  ^^      ^^    Bqrdqe  ^^        dpi 
1  1 

Für  einen  beliebigen  anderen  Parameter  k  würde  sein: 

1  1 

Wir  wollen  bilden  dPtldqt  und  dPkldqi\  da  die  q^  sowohl  untereinander 
wie  von  den  ^g  unabhängig  sind,  so  erhalten  wir: 

dqk        ^f  dqrdpg'dqk^^        dqrdpt 
1 


1 


f  dqi  'dqe'dqt^        dpröq^ 


BPk        ^         ö»L,  ö»L^ 


dqi        .^LJ  d  qk' d pe  -  d  qi^^        dqk-dpi 
l 

,^f  dqt-dqQ'dqi  dpk-dqi 

1 


Addieren  wir  beide  Gleichungen,  so  erhalten  wir: 

dPi         dPk        ^    d 


dqk         dqt  dt 

subtrahieren  wir  sie  voneinander,  so  erhalten  wir: 


\  dqrdqt  ) 


+ -V^  =  2 -~    -V^-^^—  196  a) 


l^_4^  =  2f/'i'       -    /'i»     )    ....     196b) 
dqu  dqi  \  dqrdpk  dprdqk  J 
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Zur  Energetik  polycyklischer  Systeme. 

Die  Betrachtungen  des  vorigen  Kapitels  waren  ganz  allgemein; 
wir  wollen  nun  diejenigen  spezielleren  Fälle  aus  den  daselbst  ab- 
geleiteten Gleichungssjstemen  der  Theorie  der  Zustandsändenmgen 
näher  betrachten,  welche  für  unsere  Feldtheorien  von  besonderer  Be- 
deutung sind.  Alle  bisherigen  Sätze  über  Kraftfelder  werden  umfasst 
von  der  Theorie  eines  polycyklischen  Systems,  welches  ausser  den  Feld- 
trägern (Magneten,  Leitungsdrähten  u.  s.  w.)  noch  damit  gekoppelte  „ver- 
borgene'' Massen  enthält,  die  den  Energieinhalt  der  Felder  wesentlich 
mitbestimmen,  vergl.  namentlich  die  Betrachtungen  der  Kapitel  7, 
16  und  19. 

A)  Einfahmng  der  Bezeichnungen  und  Beispiele  mechaniBcher 

Cykelbewegnngen. 

Zunächst  wollen  wir  die  hier  zu  verwendenden  und  in  möglichst 
engem  Anschluss  an  die  grundlegenden  Arbeiten  von  Helmholtz  und 
Heetz  gewählten  Bezeichnungen  für  die  Bestimmungsstücke  eines 
cyklischen  Systems  einfuhren  und  deren  Eigenschaften  erläutern.  Damit 
diese  möglichst  anschaulich  und  klar  hervortreten  und  um  für  die  fol- 
genden, etwas  schwierigeren  Betrachtungen  immer  einfache  Beispiele 
zur  Verfügung  zu  haben,  an  denen  wir  die  Bedeutung  der  allgemeinen 
Lehrsätze  illustrieren  können,  wollen  wir  femer  einige  bekannte  mecha- 
nische Cykelbewegungen  zum  Vergleich  heranziehen.  Namentlich  wird 
es  sich  um  Klarstellung  der  Bedeutung  jener  langsam  veiiLnderlichen 
Parameter  handeln,  welche  den  Ablauf  der  Cykelbewegungen  modifi- 
zieren, und  denen  wir  in  unseren  vorläufigen  Betrachtungen  dieser 
Bewegungen  in  den  früheren  Kapiteln  noch  keine  eingehende  Auf- 
merksamkeit geschenkt   haben.     Die   in   §§  136    und    141    erwähnten 
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Gykel  sowie  das  Feldmodell  §  826  hatten  feste  Achsen,  sie  waren  „starr^', 
d.h.Yerändenmgen  ausser  den  in  Sich  zurücklaufenden  Gykelbewegungen 
selbst  kamen  nicht  Tor.  Und  doch  sahen  wir  bei  dem  Stromphänomen, 
dass  Lagen-  und  Grössenparameter  der  Träger,  deren  Änderungen  als 
langsam  vor  sich  gehend  im  Vergleiche  zu  den  cyklischen  Geschwindig- 
keiten anzusehen  sind,  §  144,  Ton  grösster  Bedeutung  sind;  denn  die 
an  ihnen  zu  Tage  tretenden,  von  dem  Cykel  nach  aussen  hin  aus- 
geübten Kräfte  sind  die  elektroponderomotorischen  Antriebe  (vergl. 
§§  158  und  189). 

369.    Langsam  und  schnell  veränderliche  Koordinaten.  —  Die 

polycykUschen  Bewegungen  gehen  aus  den  allgemeinen  kinematischen 
Systemen  mit  beliebig  vielen  Parametern,  wie  wir  sie  im  yorigen  Kapitel 
behandelten,  dadurch  hervor,  dass  wir  den  besonderen  Eigenschaften 
der  Parameter  bei  diesen  cyklischen  Systemen  Eechnung  tragen.  Wie 
schon  in  den  §§136  bis  147  auseinander  gesetzt  wurde,  zerfallen  hier 
die  Parameter  in  zwei  Klassen,  in  die  schnell  veränderlichen  oder 
eigentlichen  cyklischen  Koordinaten  und  die  näher  bestimmenden  langsam 
veränderlichen  Koordinaten  oder  kurz  die  Parameter  des  Systems.  Die 
ersteren  beschreiben  periodisch  in  sich  zurücklaufende  Bewegungs- 
zustände,  die  letzteren  die  allmählichen  Abänderungen,  welche  mit  diesen 
Gykeln  vor  sich  gehen  können,  ohne  dass  ihr  eigentlich  cyklischer 
Charakter  dabei  geändert  wird.  Das  Maass  des  „langsam^'  im  Ver- 
gleich zum  „schnell"  der  Gykelbewegungen  selbst  ist  dabei  durch  die 
Periodenlänge  der  letzteren  bestimmt,  §  144. 

Wir  woUen  die  cyklischen  Koordinaten,  wie  wir  es  auch  schon 
früher  thaten,  im  Anschluss  an  Hertz  durch  gothische  Lettern  be- 
zeichnen und  annehmen,  der  Polycykel  besitze  f)  in  sich  zurücklaufende 
Einzelcykel,  die  in  beliebiger  Weise  miteinander  gekoppelt  sind: 

Die  cyklischen  Geschwindigkeiten,  oder  die  „cyklischen  Inten- 
sitäten", wie  wir  in  Rückerinnerung  an  diese  Grössen  in  der  Elektro- 
dynamik, wo  sie  Stromstärken  bedeuteten,  §§  267  und  275,  mit  Hebtz 
sagen  wollen,  sind  dann 

P*  ==  irr  =  ^^ 

^  =  1>  2,-  •,  ??,•  •,  17,-  •,  i). 

Die  Momente,  welche  diesen  Intensitäten  entsprechen,  sind  (vergl. 
§  138) 
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Die  Kräfte,  welche  das  System  an  den  cyklischen  Koordinaten 
nach  aussen  hin  ausübt,  bezeichnen  wir  mit  ^V*  Dann  sind  nach 
188)  §  366  die  äusseren  Kräfte,  welche  auf  die  Koordinaten  p^  wirkend^ 
deren  Änderung  hindern  könnten, 

?J*  =  -  ?JV  oder  ^'*  =  -  $^ 197) 

Für  die  Parameter  des  Systems  wollen  wir  lateinische  Buchstaben 
beibehalten.     Das  System  habe  k  langsam  veränderliche  Parameter 

PU  Pt>'  ''  Prr   •?  P,7'   -1   PkJ 

deren  zeitliche  Anderungsgeschwindigkeiten 


und  deren  Momente 


*1  >    *2 ' '  ' '    *r'  *  ' '    '#' '   '  '•  *fc 


sind.     Die  an  ihnen  thätigen  inneren  vom  System  ausgeübten  Kräfte 
seien  P\f  die  entsprechenden  äusseren  dagegen 

P^  =  -  P;  oder  F^=.  ^P^ 198) 

Die  Cykel  werden  wesentlich  durch  ihre  Intensitäten  q^  beherrscht, 
ihre  Koordinaten  spielen  bei  ihrem  Ablaufe  gar  keine  EoUe,  sie  kommen 
in  den  entsprechenden  Ausdrücken  gar  nicht  mit  yor^  §  ^37;  die 
Änderungen  der  Intensitäten  mit  der  Zeit  erfolgen  so  langsam,  dass 
alle  q^  klein  von  erster  Ordnung  sind,  §  1 40.  Die  Parameter  dagegen 
treten  nur  mit  ihren  eigenen  Werten  p^  ein;  sie  ändern  sich  so  langsam, 
dass  die  q^  klein  von  erster,  die  ^^  klein  von  zweiter  Ordnung  sind. 
Somit  haben  die  verallgemeinerten  Koordinaten  jetzt  die  folgenden 
Eigenschaften,  vergl.  §§  140  und  144. 


a)  Gyklische  Koordinaten. 

p^ :  kommen  in  den  zu  bildenden 
Ausdrücken  nicht  vor 

q^  =  f)# :  bestimmen   den   Znstand   des 
Systems 

q^:  sind  klein  gegen  q^  selbst. 
iS^  =  1,  2, ••• ,  jy,-«-,  ^,'«-,  1^ 


b)  Langsam  veränderliche 
Parameter. 

Pr '  kommen  in  den  zu  bildenden 
Ausdrücken  vor 

qr  =  pr-  sind  klein  von  erster  Ordnung 


qr :  sind  klein  von  zweiter  Ordnung 
r  =  1,  2,...,  r,...,  «,-.,  A; 

Aus  diesen  Eigenschaften  ergeben  sich  wesentliche  Umformungen 
aller  für  die  Bewegung  maassgebenden  Grössen,  sowie  der  Zustands- 
gieichungen, Umformungen,  welche  zuerst  H.  v.  Helmholtz  vorge- 
nommen hat.  Ehe  wir  sie,  anknüpfend  an  die  Ergebnisse  des  vorigen 
Kapitels,  in  ihrer  ganzen  Allgemeinheit  vornehmen,  wollen  wir  sie  an 
einer  Reihe  von  einfachen  Beispielen  erläutern. 


Beispiel  des  gewöhnlichen  Centrifugalregulators. 
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370.  Monocykel  mit  einem  Parameter:  Beispiei  des  einfachen 
Centrifugalregulators.  —  Das  erste  Beispiel  cyklischer  Bewegung, 
welches  wir  wählen  wollen,  ist  dasjenige  des  Centrifugalregulators,  wie 
er  bei  Dampfmaschinen  verwendet  wird,  und  von  dem  sich  ein  auf  die 
Gentrifugalmaschine  zu  befestigendes  Modell  wohl  in  jeder  physikalischen 
Lehrsammlung  vorfindet  Die  Kurbel  der  grossen  Scheibe  der  Maschine 
ist  der  Antriebspunkt  des  Cykels,  wir  wollen  ihn  uns  in  der  Entfernung  1 
von  der  Achse  angebracht  denken.  Dann  ist  die  Bogenentfemung  p 
desselben  von  einer  beliebigen  Anfangslage  die  cyklische  Koordinate 
§  137,  q,  die  Winkelgeschwindigkeit,  mit  der  die  Scheibe  gedreht  wird, 
die  cyklische  Geschwindigkeit  oder  Intensität  Wir  haben  einen  un- 
echten Cykel,  §  142,  vor  uns. 

Das  Trägheitsmoment  der  Antriebsscheibe  sei  ^j.  Mit  ihr  ist  die  zweite 
kleinere  Scheibe  der  Centrifii^almaschine  dorch  einen  Riemen  oder  eine  Schnur 
gekoppelt,  §  141.  Auf  dieser  ist  das  Modell  des  aus 
zwei  schweren  Kugeln  mit  dem  entsprechenden  Stan- 
genwerk bestehenden  Regulators  befestigt.  Das  Träg- 
heitsmoment des  koppelnden  Zugkraftorgans  können 
wir  vernachlässigen,  das  der  zweiten  Rolle  mit  ihrer 
Achse  und  den  mit  dieser  fest  verbundenen  Teilen 
des  Regulators  sei  ^;  die  Stangen  seien  so  leicht, 
dass  ihre  Trägheitsmomente  gegen  die  der  Kugeln, 
von  denen  jede  die  Masse  m  habe,  ebenfalls>emach- 
lässigt  werden  können.  Die  Kugeln  haben  zwei 
Grade  der  Bewegungsfreiheit,  p.  22.  Sie 
können  sich  erstens  bei  bestimmtem  Abstände  von 
der  Drehungsachse  auf  der  Kreislinie,  deren  Ebene 
senkrecht  zur  Drehungsachse  steht,  bewegen.  Die 
Winkelgeschwindigkeit  dieser  Bewegung  ist  nq,  wo 
n  das  Übersetzungsverhältnis  des  Riemensystems  ist 
(die  von  q  abhängige  Riemengleitnng  setzen  wir  als 
sehr  klein  voraus). 

Die  Kugeln  können  sich  aber  zweitens  auch  auf  den,  um  die  Drehpunkte  2>, 
Fig.  137,  der  sie  tragenden  Arme  geschlagenen  Kreisbögen  bewegen.  Die  Bogen- 
entfemung ihrer  Mittelpunkte  von  der  Rotationsachse  werde  als  variabler  Para- 
meter p  eingeführt.  Er  ist  der  einzige  langsam  veränderliche  Parameter  des  Systems, 
daher  seine  Bezeichnung  durch  eine  lateinische  Type  ohne  Index. 

Beide  Kugelmitteipunkte  können  vermöge  der  Stangenverbindnngen  als  An- 
triebspunkte von  dem  Parameter  p  betrachtet  werden;  die  Richtung  von  p  ist  die 
der  Tangente  an  die  nm  den  Drehpunkt  D,  Fig.  187,  mit  der  Armlänge  /  ge- 
schlagenen Kreisbögen;  p  hat  also  hier  die  Natur  einer  Raumabmessung,  vei^L 
§§  357  u.  366.  Wegen  der  völligen  Symmetrie  der  ganzen  Anordnung  brauchen 
wir  die  weiteren  Betrachtungen  nur  an  eine  Kugel  anzuknüpfen. 

Setzen  wir  den  von  uns  betrachteten  Mechanismus  als  reibungslos  voraus, 
so  nimmt  der  Centrifiigalregulator  bei  einer  bestimmten  Umdrehungsgeschwindig- 
keit q  eine  bestimmte  Konfiguration  an.  Die  in  dem  Cykel  aufgespeicherte  kinetische 
Energie  bleibt  erhalten,  ebenso  die  Geschwindigkeit  q  und  die  ihr  entsprechende 
Stellung  der  Kugeln.    An  der  cyklischen  Koordinate  braucht  keine  Kraft  $  mehr 


Fig,  187. 
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zu  wirken.    Nur  wenn  wir  die  cjklische  Intensität  des  Systems  irgendipHe    ab- 
ändern woUen,  müssen  wir  eine  Elraft  $  am  Antriebspunkte  angreifen  lasBen. 

An  dem  Parameter  p,  also  den  Kugeln  m,  übt  das  System  yermöge  seiner 
cyklischen  Natur  eine  Kraft  aus,  welche  den  Lagenparameter  p  zu  vergrossem 
strebt,  die  sog.  Centrifngalkraft  Wir  haben  also  eine  positiv  zu  nehmende  Kraft  P\ 
Ihre  Grösse  berechnet  sich  leicht.    Nach  Fig.  137  ist 

Die  Centrifugalbeschleunigung  ist,  wenn  der  Achse  die  Winkelgesch^rindig- 
keit  nq  erteilt  ist: 

6  (n  q)' cm  sek -2  (denn  dim  Winkelgeschwindigkeit  q  ist  sek-^). 

Die  in  die  Tangentenrichtung  an  den  Kreisbogen  fallende  Komponente  hier- 
von ist  0  (nq)' cos 'tt,  die  Kraft  selbst  m  e (nq)' cos  a,  und  da  es  zwei  miteinander 
durch  das  Stangenwerk  verbundenen  Massen  m  sind,  so  ist  die  innere  Syatem- 
kraft  P',  welche  den  Parameter  p  zu  vergrossem  strebt: 

P'  =3  2  m  « (n  q)"  cos  a  =  2  w»  (n  q)"  /  sin  ^  •  cos  ^  =  m  «*q'  /  sin  2  -y  . 

Die  ihr  das  Gleichgewicht  haltende  äussere  Elraft  würde  nach  188),  §  366, 
P:^  --  F  sein. 

Wir  wollen  jetzt  die  Bewegungsgleichungen  dieses  Gykels  aus  den 
allgemeinen  LAORANaEschen  Gleichungen  herleiten. 

Bei  der  zu  Grunde  gelegten  Bezeichnungsweise  ist  die  Energie  des 
Systems 

S,  =  1  ^j +^3n»  +  2n2mPsin«^lq»  .     .     .     .     199) 

da  \t^C{^  die  Energie  der  ersten,  ^  t^  (n  q)*  die  der  zweiten  Scheibe  mit 
allen  mit  ihr  fest  verbundenen  Teilen  des  Regulators,  2me^  =  2mP  sin*  ^ , 

aber  das  Trägheitsmoment  der  beiden  Kugeln,  also  ^  •  2  m  Psin*^  (n  q)* 

der   durch   sie   in   das  System  hineingebrachte  Betrag   an  kinetischer 
Energie  ist. 

Die  Momente  sind 


\^^^^t,+t,n^  +  2n^mPsm^^^q 


dq 


200) 


Weder  S,  noch  die  Momente  enthalten  die  cyklische  Koordinate  p, 
sondern  nur  die  cyklische  Intensität  q ;  umgekehrt  kommt  die  zeitliche 
Änderung  q  des  langsam  veränderlichen  Parameters  p  nicht  vor,  sondern 
nur  dieser  selbst.  Mit  Bücksicht  hierauf  vereinfachen  sich  die  all- 
gemeinen Lagrange  sehen  Bewegungsgleichungen,  §  368,  für  die  Ejraft- 
momente.  Bei  der  Ermittelung  von  ?p  fällt  das  Glied  Ö8q/öp  weg, 
bei  der  von  P  das  Glied  *,  weil  *  ==  0  ist 
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Die  LAGBANaE sehen  Gleichungen  geben  hier  also: 

- 

+  4  n* m  /q  sin  y  cos ^  •  q 


201) 


und 


P=  «A^=  -2(nq)»m/8in^co8^ 
=  -m«»q«/8in2^=  -  P'. 


202) 


371.   Elimination  von  Parametern;   unvollständige  Systeme.  — 

Die  soeben  angestellten  Betrachtungen  geben  zu  einer  sehr  wichtigen 
Bemerkung  allgemeinerer  Natur  Veranlassung^  welche  wir  am  besten 
an  dem  von  uns  betrachteten  Beispiele  des  Centrifugalregulators 
erläutern.  Das  kinematische  System  desselben  ist  nicht  vollkommen 
frei;  es  ist  dauernd  mit  einem  anderen  Systeme  gekoppelt,  dem  System 
aller  Massen  unseres  gesamten  Planeten.  Denn  dauernd  werden  die 
Kugeln  des  Regulators  ausser  von  den  aus  dem  Inneren  des  Systems 
herauswirkenden  Centrifugalkräften  von  der  Schwere  beeinflussi  Diese 
übt  eine  äussere  Kraft  P  aus  und  wir  wissen:  die  Stellung  der  Kugeln 
und  damit  die  Grösse  des  Parameters  p  reguliert  sich  automatisch 
immer  so  ein^  dass  die  Komponente  der  Schwerkraft  entgegengesetzt 
gleich  der  in  die  Bahn  des  Angriffspunktes  fallenden  Komponente  der 
Centrifugalkräfte  ist:  P=  ^-T  oder  P  +  P'  =  0. 

Die  sämtlichen  auf  den  Antriebspunkt  des  langsam  ver- 
änderlichen Parameters  wirkenden  inneren  und  äusseren 
Kräfte  halten  sich  beim  Centrifugalregulator  dauernd  das 
Gleichgewicht^  die  resultierende  Gesamtkraft  ist  für  alle 
Zeiten  gleich  0. 

Die  Grösse  der  kompensierenden  äusseren  Kraft  P  ist  mit  Bück- 
sicht auf  Fig.  137  leicht  zu  berechnen.  Die  Beschleunigung  der  Schwere 
ist  ff\  davon  kommt  hier  die  Komponente  ff  sin  cc  in  Betracht;  die 
äussere  Elraft,  welche  den  Parameter  p  fortwährend  zu  verkleinern 
strebt,  ist  also: 

—  2  mff  sin  c»  =  —  2  mff  sin  j . 

Bei  Verwendmig  unaeres  Cykels  zur  Begalienmg  des  Ganges  eines  anderen 
Cykels  mit  hin-  und  hergehenden  Teilen  (z.  B.  der  Dampfoiaschine)  greift  das 
untere  Stück  des  Stangenwerkes,  welches  sich  beim  Emporsteigen  der  Kugeln 
bei  gesteigerter  Winkelgeschwindigkeit  mit  hebt,  und  sich  mit  senkt,  wenn  die 
Kugeln  sich  senken,  in  ein  Hebel  werk  ein,  welches  etwa  den  Dampfzufluss  durch 
die  Drosselklappe  reguliert.     Hier  haben  wir  eine  neue  äussere,  in  das  Spiel  des 


440  21.  Kapitel. 

Begnlaton  eingreifende  und  von  diesem  zu  überwindende  Kraft  Bei  unserem 
Modelle  entfernen  wir  diese  Kuppelung  mit  anderen  Systemen;  es  bleibt  dann  nur 
die  mit  der  Erde  übrig. 

Die  gesamte  auf  den  Parameter  wirkende  Kraft  ist  also: 

P'+P=2m/sin^co8^n»q«-2in^8in^  =  0    .     .     203) 

Hier  haben  wir  eine  Gleichung,  welche  uns  dazu  dienen  kann,  den 
Parameter  p  überhaupt  aus  den  sämtlichen  Bewegungsgleichungen  des 
Systems  zu  eliminieren  und  diese  nur  durch  q  und  die  Konstanten  des 
Systems  {m,  n,  l)  auszudrücken. 

Solche  Systeme,  in  deren  Gleichungen  Parameter  fehlen,  nachdem 
sie  durch  Elimination  daraus  entfernt  worden  sind,  nennt  Helmholtz: 
„Unvollständige  Systeme".  Die  hinreichende  Bedingung  für  die 
UnVollständigkeit  ist  die,  dass  die  auf  den  betreffenden  Parameter 
wirkenden  Kräfte  sich  dauernd,  d.  h.  bei  allen  Phasen  der  cyklischen 
Bewegung  gegenseitig  das  Gleichgewicht  halten. 

Die  Elimination  selbst  kann  bei  unserem  Beispiele  sehr  einfach  bewerkstelligt 
werden;  aus  Gleichung  203)  folgt: 


und  daher 


9 

P 

l 

/cos 
9 

P 

l 

.    P 
sin  Y 

cos 

}/p 

9* 

In" 

q" 

« 

Durch  Einsetzen   dieser  Werte   in  die  Bewegungsgleichungen  werden  diese 
von  p  frei. 

Die  Energie  nimmt  die  Form  an: 


S,  =  i['i  +  «*'a]  <\'  +  7,r<,r(P«*q*  -  ff*) 


,  :      .     .     204) 

Jetzt  ist  2q  also  nicht  mehr  homogen  vom  11.  Grade  in  Bezug 
auf  die  cyklische  Intensität  q.  Dies  ist  eine  Eigentümlichkeit  aller 
unvollständigen  Systeme. 

Bei  unvollständigen  Systemen  ist  die  kinetische  Energie 
nicht  notwendigerweise  eine  homogene  Funktion  IL  Grades 
in  den  Geschwindigkeiten. 

372.  Monocykel  mit  willkürlicher  Parameterkoppelung.  —  Der 

Centrifugalregulator  in  seiner  einfachsten  Form,  wie  wir  ihn  in  den 
vorhergehenden  Paragraphen  betrachteten,  gestattet  nicht  das  willkür- 
liche Eingreifen  in  den  Ablauf  der  cyklischen  Bewegung  von  selten  des 
langsam  veränderlichen  Parameters  aus.  Da  aber  die  Betrachtung  von 
Zustandsänderungen,   welche  durch  Veränderung  auch  der  Parameter 
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in  einem  System  hervorgerufen  werden,  flir  die  weitere  Entwickelung 
unserer  Theorie  von  grosser  Bedeutung  ist,  wollen  wir  ein  einfaches 
und  leicht  herzustellendes  Modell  eines  Gentrifugalregulators  beschreiben, 
bei  dem  dieses  Eingreifen  ermöglicht  ist.  Dasselbe  ist  aus  der  wirk- 
lichen Ausführung  eines  höchst  instruktiven  Schemas  hervorgegangen, 
welches  Boltzmann  an  die  Spitze  seiner  Vorlesungen  über  die 
Maxwell  sehe  Theorie  stellt 

Dasselbe  zeigt  besonders  schön,  wie  durch  denselben  einfachen  Mechanismus 
Erscheinungen  aus  sehr  verschiedenen  Gebieten  abgebildet  werden  können.  Denn 
an  dem  Modell  können  ebensowohl  die  Eigenschaften  eines  mechanischen  Mono- 
cykels  mit  einem  Parameter  illustriert  werden,  wie  die  elektromagnetischen  In- 
duktionsgesetze als  auch  die  Hauptsätze  der  Thermodynamik  (II.  Hauptsatz  der 
mechanischen  Wärmetheorie,  Kreisprozesse,  ökonomischer  Koeffizient  u.  s.  w.)-  Die 
letzterwähnte  Analogie  ist  bereits  von  Boltzmann  a.  a.  0.  durchgeführt  worden. 
Bezüglich  dieser  Verwendung  des  Modells  werden  wir  uns  hier  nur  mit  Hindeu- 
tungen begnügen. 

Das  Modell  ist  ein  in  Bezug  auf  die  Rotationsachse  völlig  sym- 
metrischer Centrifugalregulator  mit  vier  Gewichten,  welche,  auf  hori- 
zontalen Schienen  gleitend,  einen  mittleren  in  der  Vertikalrichtung  be- 
weglichen Teil  heben.  Dadurch,  dass  man  an  demselben  direkt  angreift, 
kann  man  den  Parameter  des  Systems  willkürlich  während  der 
cyklischen  Bewegung  selbst  abändern. 

Die  Ausführung  im  einzelnen  zeigt  Fig.  188  in  der  Seitenansicht ,  Fig.  138  a 
stellt  den  oberen  Teil  des  rotierenden  Stückes  im  Querschnitte  dar.  Auf  dem 
Grundbrette  Ä  Ä  erhebt  sich  das  vertikale  Brett  B,  welches  das  horizontale  C 
trägt.  Auf  A  ist  zunächst  die  Antriebsscheibe  ü  U  mit  der  Kurbel  K  leicht  um 
einen  Zapfen  drehbar  befestigt  Von  U  geht  ein  Zugkraftorgan  in  Gestalt  des 
durch  das  Schlösschen  s  geschlossenen  Eiemens  z  %  nach  der  kleinen  Scheibe  u  u, 
welche  mit  dem  Zapfen  h  in  einer  metallisch  ausgelegten  Vertiefung  des  Brettes  AA 
mit  möglichst  geringer  Reibung  beweglich  ist;  das  Brett  B  ist  unten  etwas  aus- 
geschnitten,  um  dem  Riemen  %x  den  Vorbeitritt  zu  gestatten.  Auf  der  kleinen 
Riemenscheibe  uu  ist  ein  Gestell  aus  vier  vertikalen  Stäben  S^,  S^,  5,,  ^4  (vergl. 
auch  Fig.  138  a),  welche  unten  und  oben  durch  je  ein  kreisscheibenförmiges  Quer- 
stück Qu  bezw.  Qq  zusammengehalten  werden,  befestigt.  Das  obere  Verbindungsstück 
Qq  Qfi  läuft  zwischen  den  drei  Friktionsrollen  ^ ,  /j ,  f^,  (f^  ist  in  der  Figur  nicht 
sichtbar),  so  dass  das  ganze  Gestell  beim  Drehen  an  der  Kurbel  K  in  Rotation 
versetzt  werden  kann. 

Durch  jeden  der  Holzstäbe  S  geht  unten  und  oben  je  ein  schmaler  Ausschnitt 
hindurch;  in  denselben  ist  je  eine  flache,  am  Rande  mit  eingetiefter  Riefe  ver- 
sehene Holzrolle  r„'  bis  r„*  und  r^^  bis  r^*  um  eine  Horizontalachse  leicht  drehbar. 
Alle  acht  Rollen  haben  den  gleichen  Durchmesser  und  ihre  Achsen  liegen  so,  dass 
ihre  Ränder  im  Inneren  einen  kreiscylindrischen  Raum  umgrenzen.  In  diesem  steht 
das  unten  durch  einen  Boden  verschlossene,  oben  offene  Rohr  R  R,  welches  sich 
demnach  zwischen  den  zur  Führung  dienenden  Rollen  auf  und  ab  bewegen  kann; 
das  untere  Viertel  von  R  ist  mit  Blei  ausgegossen.  Das  Rohr  ist  so  lang,  dass, 
wenn  es  mit  seinem  Boden  auf  der  Scheibe  u  u  aufsteht,  sein  oberes  Ende,  welches 
durch  einen  kreisförmigen  Ausschnitt  in  Q^  Qq  und  einen  entsprechenden  0  in  C 
hindurchragt,  sich  mit  seinem  Rande  mit  der  Oberfläche  von  G  gerade  vergleicht. 
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Oberhalb  der  Rollen  Tq^  bis  r^"^  sind  an  den  Holzstangen  Si  bis  S4  horizontale, 
gleich  lange,  messingene  Träger  T^  bis  T^  von  kreisförmigem  Querschnitte  durch 
Widerlager  und  Gegenmuttern  befestigt:  an  den  Enden  tragen  sie  kleine  Knöpfchea. 
Auf  diesen  Trägem  können  die  Bleigewichte  Oi  bis  0^  leicht  hin-  und  hergleiten. 
Sie  tragen  an  ihren  Seiten  kleine  Ösen,  in  welche  Fäden  F^  bis  ^4  geknüpft  sind. 
Diese  gehen  über  die  oberen  Rollen  r^^  bis  r^^  hinunter  und  sind  unten  in  kleinen 
Drahtösen  befestigt,  welche  an  das  Rohr  R  gelötet  sind.  Die  Fadenlänge  ist  so 
bemessen,  dass  die  Gewichte  gerade  bis  an  die  Rollen  r^^  bis  r^^  herangezogen 
sind,  wenn  das  Rohr  R  unten  aufsteht  Setzt  man  den  Apparat  in  Bewegung, 
und  fliegen  die  Grewichte  infolge  der  Centrifugalkraft  nach  aussen,  so  heben  sie 
das  Rohr,  welches  um  ein  beliebiges,  nur  durch  die  Trägerlänge  T  begrenztes  Stück 
über  C  herausragen  kann,  ohne  dass  die  Rotation  irgendwie  gestört  würde.     Man 


St 


£, 


Fig.  138. 

vermag  nun  aber  auch  das  der  Centrifugalkraft  das  Gleichgewicht  haltende  Ge- 
wicht zu  variieren,  während  die  Maschine  im  Gange  ist 

Denn  durch  Einfüllen  von  Schrot  oder  durch  Herablassen  oder  Herausziehen 
einer  schweren  Metallkette,  die  an  einem  Faden  befestigt  ist,  in  das  Rohr  R  oder 
aus  ihm  heraus  kann  man  diese  Kraft  stetig  vergrössern  oder  verkleinem.  Alle 
unsere  Formeln  beziehen  sich  auf  solche  stetige  Änderungen.  Um  den  Effekt  der- 
selben an  dem  Modelle  noch  deutlicher  hervortreten  zu  lassen,  empfiehlt  es  sich, 
grössere  Änderungen  plötzlich  vorzunehmen  (um  ein  teilweises  Festhängen  der 
Gewichte  zu  überwinden).  Zu  diesem  Zwecke  steckt  man  mehr  oder  weniger  lange 
massive,  unten  zugespitzte,  oben  mit  einer  Öse  an  ungedrillten  Fäden  befestigte 
Bleicylinder  in  die  Röhre  R,  Beim  Herausnehmen  derselben  wird  die  Kraft  P 
wieder  vermindert 

Da  der  Apparat  völlig  symmetrisch  angeordnet  ist,  und  die  G^wichtsänderung 
in  der  Achse  des  rotierenden  Gestelles  erfolgt,  so  kann  man  an  ihm  denEinfiuss 
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einer    willkürlichen    Parameteränderung    auf    den    Ablauf   der    CjkelbeweguDg 
studieren. 

Als  langsam  yeränderlichen  Parameter  p  des  durch  das  Modell 
Fig.  138  dargestellten  Monocykels  führen  wir  die  Entfernung  der  vier 
Massen  m  der  Gewichte  G^  bis  G^  (vergl.  Fig.  138  a)  von  der  vertikalen 
Drehungsachse  ein. 

Da  die  Gewichte  nicht  bis  zur  Achse  selbst  herangezogen  werden  können,  so 
kann  p  nicht  0  werden  und  die  an  unserem  Gykel  möglichen  Parameterwerte  sind 
sowohl  zwischen  eine  untere  wie  eine  obere  Grenze  eingeschlossen.  Die  den 
Parameter/)  verändernde  Schwere  ist  nach  unten  gerichtet,  durch  die  Fäden  wird 
die  Bichtung  dieser  Parameterkraft  dort,  wo  sie  an  den  Gewichten  angreift,  in  die 
horizontale  verwandelt 

Als  cyklische  Geschwindigkeit  (Intensität)  q  wählen  wir  die  Winkel- 
geschwindigkeit^ mit  der  sich  das  die  Gewichte  tragende  Gestell  dreht 
Wir  stellen  die  Bewegungsgleichungen  erst  ganz  allgemein  auf  und 
lassen  dann  die  der  cyklischen  Natur  unseres  Mechanismus  ent- 
sprechenden Vereinfachungen  eintreten. 

Das  Trägheitsmoment  des  Holzgestelles  und  dasjenige  der  der  Achse  nahen 
Rohrteile  kann  gegen  das  Moment  der  vier  Gewichte  T  ^  4  m  p'  vernachlässigt 
werden.  Diese  haben  zwei  Grade  der  Bewegungsfreiheit:  erstens  können  sie  sich 
auf  den  Kreisbögen  vom  Radius  p  bewegen;  die  in  dieser  Richtung  treibende  Kraft 
rührt  von  der  am  Antriebspunkte  angreifenden  Cykelkraft  her;  zweitens  können  sie 
sich  auf  den  Trägern  T^  bis  T^  nach  aussen  und  nach  innen  bewegen.  Diese 
Bewegung  wird  durch  den  Parameter  p  bestimmt;  die  in  seine  Richtung  fallende 
Kraft  ist  gleich  der  Schwere  des  Rohres  R  und  seiner  Belastungen,  deren  Massen 
zusammen  M  sein  mögen.  Die  Kraft  wird  durch  das  Produkt  der  von  ihr  be- 
wegten Massen  4  m  +  itf  in  die  diesen  in  ihrer  Richtung  erteilte  Beschleunigung 
(Pp/dt^  oder  p  gemessen,  also  durch 

-  (4w  +  M)p, 

da  sie  p  zu  verkleinem  strebt.  Infolge  der  Gentrifugalkraft  erhalten  die  Gewichte 
gleichzeitig  eine  nach  aussen  gerichtete,  p  vergrössernde  Beschleunigung  p  q',  d.  h. 
infolge  der  Cykelbewegung  wirkt  auf  sie  die  Kraft  +  4mpq^,  Wir  fuhren  nun 
die  äussere  Parameterkraft  P  durch  die  Festsetzung  ein,  dass  sie  an  dem  Para- 
meter p  wirkend  gerade  das  Gleichgewicht  herstelle,  dass  also 

-  (4w  +  M)p  +  4mpq*  +  P=  0 
oder 

P  =  (4  m  +  JOjP  -  4  mpq» 205) 

sei. 

Sobald  das  System  für  eine  bestimmte  Lage  der  Massen  m  (für  ein  be- 
stimmtes p)  eine  konstante  Winkelgeschwindigkeit  q  erlangt  hat,  so  braucht  im 
Antriebspunkte  keine  Kraft  mehr  zu  wirken;  da  das  System  als  reibungslos  voraus- 
gesetzt wird,  hält  es  sich  von  selbst  in  gleichförmiger  Bewegung.  In  diesem  Zu- 
stande bewegen  sich  die  Massen  m  mit  der  Lineargeschwindigkeit  p  q  gleichförmig 
weiter,  sie  haben  also  das  gesamte  Bewegungsmoment  4mpc\.  Wenn  man-^aber  q 
zu  vergrössem  strebt,  so  setzt  sich  dieser  Vergrösserung  eine  der  Trägheit  des 
Systems  entspringende  Kraft  entgegen,  welche  hier  also  negativ  einzuführen  ist. 
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Denkt   man  sich  diese  Kraft  in  den  Massen  m  selbst,    also  im  Abstände  p  an- 
greifend, so  ist  ihre  Grösse  durch 

d{4  mp  q) 
dt 

gegeben.    Um  diese  zur äckh altende  Kraft  zu  überwinden,  müsste  man  eine  Kraft  ^^ 
an  einer  der  Massen  m  angreifen  lassen,  für  welche  "^^  —  — -  .  =  0  ist 

u>  t 

Soll  diese  Zusatzkraft  aber  nicht  in  der  Entfernung  p  von  der  Achse,  sondern, 
wie  wir  es  bei  den  Gykelkraften  immer  vorausgesetzt  haben,  in  der  Entfernung  1 
angreifen ,  so  muss  sie  der  zeitlichen  Änderung  eines  p  mal  grösseren  Momentes 
entgegenwirken;  hier  bedürfen  wir  also  einer  Kraft  $,  für  welche 

^  dt 

ist,  d.  h.  der  Kraft 

$  =  4  wjD*q  +  2  •  4w^gq 206) 

Jetzt  mögen  die  allgemeinen  Gleichungen  des  vorigen  Kapitels 
auf  unseren  Spezialfall  Anwendung  finden. 

Im  allgemeinen  haben  die  Massen  m  neben  der  Geschwindigkeit  p  q 
im  Bogen  noch  eine  von  der  Änderung  von  p  herrührende:  ^  =  y. 

Beide  Geschwindigkeitskomponenten  liefern  Beiträge  zur  kinetischen 
Energie  S^;  diese  selbst  ist: 

Sq  =  -J..(4m  + Jl/)y2  +  |.4wj92qa 207) 

Die  kinetische  Energie  enthält  gar  nicht  die  cyklische  Koordinate  p ,  sondern 
nur  ihre  Ableitung  q  nach  der  Zeit. 

Die  Momente  sind: 

el       ,,     ^^,     ^ 208) 

Die  an  den  Gewichten  m  angreifenden  Kräfte  sind  nach  den 
Xagkange sehen  Gleichungen: 


P  =  ^  -  -^^-  =  (4  m  +  M)p  -  4  m;?  q« 


209) 


wie  oben. 

Nun  wollen  wir  diejenigen  Vereinfachungen  in  den  Gleichungen 
eintreten  lassen,  welche  für  ein  cyklisches  System  charakteristisch  sind, 
vergl.  §  369. 

Das  System  wird  ein  cyklisches,  wenn  wir  voraussetzen,  dass  die 
Änderungen  des  Parameters  p  so  langsam  vor  sich  gehen,  dass  q  =  p 
und  p  klein   im   Vergleich  mit  p  sowohl  als  wie  mit  q  ist,   die  im 
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aUgemeinen  nicht  klein  sind;  im  Zusammenhange  mit  der  dadurch  be- 
dingten  nur  langsamen  Änderung  in  dem  Bewegungszustande  des 
ganzen  Systems  steht  es,  dass  dann  auch  q  sehr  klein  wird  im  Ver- 
gleich zu  q  selbst.    Für  das  cyklische  System  ist  also: 

'^  =  4mp^q  +  2'impqq\ 210) 

fi,  =  |4m;7«q«  J 

£(l  enthält  von  der  cyklischen  Koordinate  nur  die  erste  Ableitung  nach  der 
Zeit  (\j  nicht  aber  diese  selbst  oder  höhere  Ableitangen  derselben,  von  den  langsam 
verftnderlichen  Parametern  nur  p;  die  Glieder,  aus  denen  $  zusammengesetzt  ist, 
sind  beide  klein  von  der  I.  Ordnung  (der  Ordnung  von  q  und  q). 

Gehen  wir  von  der  cyklischen  Energie  direkt  aus,  so  ist  zunächst 
das  cyklische  Moment: 

f  =  -^  =  4m;,»q 208) 

Da  öSq/öp  sowie  ößq/öy  =  Ä  gleich  0  sind,  so  vereinfachen  sich 
die  LAGBAKGESchen  Gleichungen  195)  §  368. 
Die  Kräfte  sind: 

genau  übereinstimmend  mit  den  obigen  Gleichungen. 

373.  Monocykel  mit  zwei  Parametern:  Beispiel  des  Gyrosicopes. — 

Wir  wollen  noch  einen  Monocykel  besprechen,  welcher  ausser  seiner 
cyklischen  Koordinate  noch  zwei  langsam  veränderliche  Parameter  be- 
sitzt, und  die  an  diesen  zu  Tage  tretenden  Systemkräfte  P^'  und  P,' 
berechnen;  daran  anschliessend  soU  namentlich  die  Grössenordnung  der 
in  Frage  kommenden  analytischen  Bestimmungsstücke  und  der  Einäuss 
dieser  Ordnung  auf  die  Gestaltung  der  die  Bewegung  bestimmenden 
Ausdrücke  um  des  folgenden  willen  besonders  betont  werden.  Wir 
wählen  das  berühmte  mechanische  Beispiel  des  frei  sich  drehenden 
Rotationskörpers,  das  wir  schon  in  §  210  zur  Erläuterung  der  Reci- 
procität  zwischen  elektromagnetischen  Bewegungserscheinungen  und 
Induktionsgesetzen  (Linke-  und  Rechte-Handregel)  heranzogen. 

'     Dasselbe  finden  wir  im  grossen  bei  der  Bewegung  der  Erde  um  ihre  Achse 
mit  den  dieser  eigentumliehen  Präcessions-  und  Nutationsbewegungen. 

Wir  wollen  das  Trägheitsmoment  des  Rotationskörpers  in  Bezug 
auf  die  Polarachse  mit  II,  das  äquatoriale  Trägheitsmoment  mit  Ä  be- 
zeichnen. Dann  können  wir  die  Energie  einer  irgendwie  gearteten 
freien  Bewegung  dieses  Rotationskörpers,  der  etwa  wie  die  Erde  eine 
Rotationsbewegung  um  die  Polarachse  mit  periodischen  Schwankungen 


446  21.  Kapitel 

der  Präce8sion  und  Nntation  ausführen  mag,  in  sehr  einfacher  Weise 
durch  die  Summe  zweier  kinetischer  Energien  ausdrücken,  von  denen 
sich  die  eine  auf  die  Drehungskomponente  um  die  Polarachse,  die 
andere  auf  die  Komponente  um  irgend  eine  der  Aquatorialachsen 
bezieht. 

Wir  haben  Bcbon  in  §  123  erwähnt,  dass  man  kleine  Drehungen  um  Achsen 
und  damit  Tor  allem  Drehongsgeschwindigkeiten  durch  Vektoren  darstellen  und 
diese  nach  dem  Parallelogramm  der  Vektoren  zerlegen  und  zusammensetzen  kann. 
Ist  in  einem  Augenblicke  die  Achse,  um  die  sich  der  Botationskörper  momentan 
dreht,  irgendwie  in  ihm  gelegen,  so  können  wir  durch  diese  „instantane  Achse'' 
und  die  Polarachse  des  Körpers  eine  Ebene  legen;  diese  schneidet  in  der  Äquatorial- 
ebene eine  bestimmte  Äquatorialachse  aus.  Ist  q  die  Grösse  der  Rotationsgeschwin- 
digkeit um  die  instantane  Achse,  so  können  wir  durch  Projizieren  der  sie  geo- 
metrisch darstellenden  Strecke  auf  die  Achsen  die  Drehungskomponenten  in  Bezug 
auf  die  Polar-  und  auf  die  Äquatorialachse  erhalten;  wir  wollen  sie  mit  q^  und  q^ 
bezeichnen.    Dann  ist 

q'=<»i  +  qS 2") 

Wir  erhalten  nach  §138  bei  rotierenden  Körpern  die  kinetische  Energie  der 
Rotationsbewegung,  wenn  wir  das  Trägheitsmoment  des  rotierenden  Korpers  in 
Bezug  auf  die  Rotationsachse  mit  dem  Quadrat  der  Drehungsgeschwindigkeit  um 
diese  Achse  multiplizieren  und  durch  2  dividieren.  Da  II  und  A  die  Trfigheits- 
momente  unseres  Körpers  in  Bezug  auf  die  Polarachse  und  jede  beliebige  Äqua- 
torialachse waren,  so  sind  \II(\%  und  i  '^  q^  die  kinetischen  Energien  der  Partial- 
drehungen,  und  da  nach  Gleichung  211)  die  Gesamtdrehung  nur  aus  diesen  beiden 
Teilen  besteht,  so  giebt  uns 

die  gesamte  kinetische  Energie  fii)  des  sich  irgendwie  bewegenden  RotationskSrpera: 

S,  =  iiZq»  +  5^qJ 212) 

Das  Gyroskopmodell  (Bohnenberoer scher  Kreisel),  Fig.  95,  stellt  uns  diesen 
Fall  dar.  Meist  ist  bei  ihm  ein  abgeplattetes  Elfenbeinellipsoid  um  die  kürzeste 
Achse  drehbar.  Beide  Trägheitsmomente,  das  polare  II  und  das  äquatoriale  A^ 
unterscheiden  sich  sehr  wesentlich  voneinander;  letzteres  ist  erhebb'ch  kleiner.  Den 
Winkel,  den  die  Ebene  des  Ringes  r^  in  jedem  Augenblicke  mit  der  Ebene  von  R 
bildet,  wollen  wir  mit  p,  bezeichnen,  so  dass  dpi/dt  =  p^  =  qi  die  Winkel- 
geschwindigkeit ist,  mit  der  sich  der  Ring  r,  um  seine  vertikale  Drehungsachse 
bewegt;  p^  ist  also  hier  eine  allgemeine  Koordinate  und  zwar  ein  langsam  ver- 
änderlicher Parameter,  vergl.  §  210.  Wir  wollen  die  äussere  Kraft,  welche  auf 
den  Ring  auszuüben  ist,  um  diesen  Winkel  p^  konstaut  zu  erhalten,  wenn  durch 
Vorgänge  in  seinem  Inneren  eine  Drehung  angestrebt  wird,  mit  Pi  bezeichnen. 
Wir  haben  uns  also  die  Kraft  Pj  in  der  Einheit  der  Entfernung  von  der  Rotations- 
achse senkrecht  zur  Ringebene  r^  angi*eifend  zu  denken. 

Der  Winkel,  den  in  irgend  einem  Augenblick  die  Ebene  von  r,  mit  der 
Ebene  von  r^  nach  einer  Seite  hin  bildet,  sei  p,,  so  dass  dp^jdt  =  p^  =  q^  die 
Änderungsgeschwindigkeit  dieses  Winkels  mit  der  Zeit,  d..  h.  die  Drehungs- 
geschwindigkeit des  Ringes  r,  um  seine  allezeit  horizontale  Achse  ist.  Der  Winkel  p, 
ist  also  wieder  eine  allgemeine  Koordinate  und  der  zweite  (langsam  veränderliche) 
Parameter  des  Systems;  wir  wollen  die  äussere  Kraft,  welche  in  jedem  Falle  auf- 
zuwenden ist,  um  eine  Änderung  von  p,  zu  verhindern,  mit  P^  bezeichnen. 
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DuicH  die  beiden  Koordinaten  p^  nnd  p^  zusammen  ist  in  jedem  Augenblicke 
die  Lage  des  Ringes  r,  im  Baume  bestimmt. 

In  dem  Binge  r,  ist  das  Elfenbeinellipsoid  K  so  befestigt,  dass  die  Polarachse 
senkrecht  zur  Befestigungsachse  des  Ringes  r,  in  der  Bingebene  liegt  Hält  man  so- 
nach den  Bing  r^  fest  und  dreht  den  Bing  r^ ,  so  bewegt  sich  die  Polarachse  in  einer 
Tertikaien  Ebene  auf  und  nieder ,  wobei  sie  mit  der  Drehungsachse  von  Bing  r^ 
in  jeder  Lage  einen  dem  Winkel  je>,  gleichen  Winkel  bildet  Auf  dem  EUipsoid  K 
denken  wir  uns  einen  Meridian  markiert  Der  Winkel,  den  dieser  in  irgend  einem 
Augenblicke  mit  der  Ebene  Ton  Bing  r,  bildet,  heisse  p.  Dann  ist  dpldt  =  ^=^c\ 
die  Drehungsgeschwindigkeit  von  K  um  die  Polarachse  in  Bezug  auf  Bing  r,. 
Diese  Koordinate  ist  die  cyklische  Koordinate  des  Systems.  Die  äussere  Straft, 
welche  einer  Änderung  von  q  entgegenstrebt,  sei  $;  wir  können  sie  uns  etwa  an 
dem  Umfange  der  Bolle  u  Fig.  95  angreifend  denken,  wenn  wir  dieser  einen  Radius 
von  1  cm  geben. 

Durch  die  Werte  der  drei  Koordinaten,  der  beiden  langsam  veränderlichen 
Pi  und  p,  und  der  cjklischen  q  (nicht  p  wegen  der  Homogenität  des  Materiales) 


Fig.  139. 


Fig.  140. 


ist  die  Lage  der  Botationsachse  und  der  Bewegungszustand  des  Korpers  JT,  d.  h. 
Achsenrichtung  und  Geschwindigkeit  für  jeden  Augenblick  festgelegt 

Wir  wollen  annehmen,  die  Binge  seien  so  leicht,  dass  ihr  Trägheitsmoment 
gegen  das  des  Körpers  K  vernachlässigt  werden  könne;  dann  brauchen  wir  nur 
das  polare  und  äquatoriale  Trägheitsmoment  U  und  A  von  K  einzuführen. 

Es  handelt  sich  bei  der  Berechnung  des  Energieinhaltes  fiq  nur  noch  darum, 
mit  welchen  Geschwindigkeiten  die  Achsen,  auf  die  sich  H  und  Ä  beziehen, 
rotieren.  Bei  einer  ganz  beliebigen  Bewegung  werden  in  unserem  Falle  ganz  all- 
gemein Drehungen  um  alle  drei  Achsen  beteiligt  sein;  wir  müssen  fiq  also  durch 
die  drei  Grössen  qi,  q^  und  q  ausdrücken. 

1.  Berechnung  der  Drehungskomponente  in  Bezug  auf  die  Polar- 
achse. In  Fig.  139  sind  ans  dem  Modell  Fig.  95  die  Drehungsachsen  heraus- 
gezeichnet, die  sich  ja  alle  geeignet  verlängert  im  Mittelpunkt  von  K  treffen  würden, 
und  auf  ihnen  die  bezw.  Botationsgesch windigkeiten  abgetragen.  Fig.  139  zeigt 
die  Drehungsachse  von  r,  zu  einem  Punkte  verkürzt,  die  Zeichnungsebene  ist  also 
durch  die  vertikale  Drehungsachse  des  Binges  r^  und  die  um  den  Winkel  p,  gegen 
diese  geneigte  Polarachse  t  gelegt  Die  Komponenten  der  Drehungsgeschwindfg- 
keit  qi  in  Bezug  auf  die  Polarachse  t  und  die  der  Zeichnungsebene  entsprechende 
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dazu  senkrecht  stehende  Äquatorialachse  Ü  sind  offenbar  g^  cosp,  und  q^  sinp,« 
Die  zu  t  senkrecht  erfolgende  Drehung  des  Ringes  r^  liefert  den  Betrag  0  in  die 
Richtung  der  Polarachse,  also  ist 

Q«  =  q  +  ^iCOfiPf 213) 

2.  Berechnung  der  Drehungskomponente  in  Bezug  auf  die  Äqua- 
torialachse. Fig.  140  giebt  eine  Ansicht  in  der  Richtung  der  Polarachse  ttj 
diese  also  zu  einem  Punkte  verkürzt.  Die  Zeichnungsebene  geht  durch  den  Äquator 
von  K  und  zeigt  hier  die  Drehungskomponenten  ^^  und  q^  sin  p, ,  letztere  von  der 
Drehung  um  die  Achse  von  r^  herrührend.  Die  beiden  Komponenten  stehen  senk- 
recht zu  einander.    Für  ihre  Resultante  q^  ergiebt  sich: 

q^  =  gj+fei8mp,)' 214) 

q  liefert  keinen  Beitrag,  weil  es  auf  der  Aquatorialebene  senkrecht  steht 

Bei  der  von  uns  getroffenen  Wahl  der  Koordinaten  ist  dann  der 
Ausdruck  für  die  gesamte  kinetische  Energie  entsprechend  dem  Aus- 
druck 212)  mit  Rücksicht  auf  213)  und  214) 

S,=^|i7[q  +  y,  C08;7,7  +  i^[y,»  +  y,«sin2;;3]    .     .     215) 

Sq  ist  in  der  That  eine  homogene  Funktion  II.  Grades  in  den  ver- 
allgemeinerten Geschwindigkeiten: 

Sc=i/7q«+i(i7co8V2  +  ^8in*ft)?i'  +  i^?a'  +  ^cos;?2'q?i-    215a) 
In  den  Eoefficienten  treten  die  Koordinaten  selbst  und  die  Eon- 
stanten des  Problems  auf,  doch  spielt  nur  ein  Parameter  p^  eine  Holle, 
der  andere  ist  vollkommen  willkürlich,  wovon  man  sich  leicht  überzeugt 

Man  kann  z.  B.  das  Modell  Fig.  95  um  die  vertikale  Achse  des  Einges  r, 
drehen,  indem  man  den  Ring  'R  um  diese  Achse  dreht,  ohne  an  der  Bewegung  des 
Systems  etwas  zu  ändern. 

Die  Momente  sind: 


«1  =  -^  =  (/Zcos*;?a  +  A^w^'p^q^^  +  i7cos;?,-q 


216) 


bq^ 

also  homogene  lineare  Funktionen  in  den  Geschwindigkeiten  q,  y^,  q^. 

Durch  Multiplizieren  dieser  drei  Gleichungen  mit  q,  q^i  q%  und  Addieren  er- 
hält man  augenscheinlich  den  Wert  2  S  wieder  (EüLEoscher  Satz). 

Nach  den  LAasAKGE sehen  Bewegungsgleichungen,  §  368,  ergeben 
sich  hieraus  für  die  Eräfte:  • 


■Pi  =  *i  -  -^  =  TT  [(^  C08»Pj  +  A  sin*;»,)  y,  +  i7  cos  p,  •  q] 


d  j>i         dt 
dpt         dt 


+  iZ  sin />,  •  q  j-j 


217) 


217a) 
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oder  da  die  Trägheitsmomente  von  der  Zeit  unabhängig  sind,  aber  p^ 
Funktion  der  Zeit  ist, 

Pi  =  (77  cos Va  +  ^  sinVa)  ^i  ~  2  [sin j^^  cos;?a  (77  -  Ä)]  y^  q^ 

—  LTsrnp^-qq^  +  n  cos  p^'i{ 

^2  =  ^^2  +  [8miE?aC08j93(77--^)]yi3  +  77sin/?2q5ri 

Fortwährend  sind  Kräfte  thätig,  welche  die  Grösse  der  Parameter  konstant 
zu  erhalten  suchen,  also  äussere  Kräfte,  wie  wir  sie  hier  vorausgesetzt  und  durch 
Pi  und  P,  bezeichnet  haben.  Die  inneren  Sjstemkräfte,  welche  die  entsprechenden 
Koordinaten  zu  vergrössem  streben,  sind  ihnen  bis  auf  das  Vorzeichen  gleich ;  das 
letztere  ist  entgegengesetzt.  Zu  den  äusseren  Kräften  gehören  bei  dem  Modelle  die  der 
Reibung  in  den  Lagern  und  an  der  Luft;  sie  werden  von  den  inneren  überwunden. 

Das  System  führt  eine  Präcessionsbewegung  der  Achse  aus;  dieselbe 
erfolgt  nur  äusserst  langsam.  Gross  ist  in  unseren  Gleichungen  daher 
nur  q.  Dagegen  sind  q^  und  q^  klein  von  I.  Ordnung.  Da  die  Rotations- 
geschwindigkeit eine  grosse  Anzahl  von  Perioden  andauert,  so  ist  auch 
q  klein  von  derselben  Ordnung.  Dagegen  sind  die  Grössen  ^^  und  q^ 
sowie  das  Produkt  q^  q^  imd  das  Quadrat  q^^  klein  von  der  II.  Ord- 
nung. Behalten  wir  in  dem  Ausdrucke  für  die  Energie  215  a)  nur  die 
endlichen  Glieder  bei,  so  ergiebt  sich  für  diesen  und  für  das  cyklische 
Moment 

^^  =  ^^^'\ 218) 

F&r  alle  echten  Monocykel  ist  das  Moment  der  cyklischen  Intensität  pro- 
portional,  und  zwar  ist  der  Proportionalitätsfaktor  eine  allezeit  positive  Grösse, 
so  dass  Steigerung  der  Intensität  bei  festgehaltenen  Parametern  auch  Steigerang 
des  cyklischen  Momentes  zur  Folge  hat  So  war  beim  einfachen  parameterlosen 
Cykel  §  188  f  =  Tq,  wo  r  das  gesamte  Trägheitsmoment  ist,  und  ß  =  ^  Tq*.  Dies 
entspricht  den  Formeln  ^(mv)v  für  die  gewöhnliche  Form  der  kinetischen  Energie, 

^-7—(fi^)^  für  die  magnetische  Feldenergie,  ^{Lt)i  für  die  elektromagnetische 

Energie  eines  Stromfeldes,  wo  die  eingeklammerten  Grossen  die  (jederzeit  posi- 
tiven) Momente  sind. 

Berücksichtigen  wir  noch  die  Glieder  I.  Ordnung,  so  behalten  die 
Momente  die  Gestalt  216),  die  Kräfte  dagegen  werden 

-P/- Pj  ==  -  iZsinj^^j-q^g  + /Zcosp2-q  [     •     •     219) 
^P^'=P^=:       n  sin  p^'€{q^  ) 

B)   Energie  polycyklischer  Systeme. 

Hatten  wir  im  vorhergehenden  Abschnitt  A)  in  den  allgemeinen 
Zustandsgieichungen  spezieller  Systeme  die  jeweiligen  Vereinfachungen 
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eintreten  lassen^  welche  aus  ihrer  cyklischen  Natur  hervorgehen,  so 
wollen  wir  jetzt  die  entsprechenden  Umformungen  mit  den  allgemeinen 
Gleichungen  des  vorigen  Kapitels  vornehmen  und  treten  damit  in  die 
von  Helmholtz  begründete  allgemeine  Cjkeltheorie  ein. 

Wir  nehmen  an,  dass  das  hier  zu  betrachtende  System  ein  streng 
cyklisches  sei,  d.  h.  dass  die  Veränderungen  der  langsam  variablen 
Parameter  so  klein  sind,  dass  ihre  Änderungsgeschwindigkeiten  gleich  0 
gesetzt  werden  können.  Aus  den  modifizierten  Gleichungen  für  die 
Energie  ergeben  sich  dann  diejenigen  für  die  Momente  und  die  Eüraft- 
momente,  §  366,  ohne  weiteres. 

374.   Formen  der  Energie  des  Polycykeis.   —   Die  kinetische 

Energie  eines  bewegten  Systems  ist  (im  allgemeinen  immer  bei  „voll- 
ständigen'' Systemen,  bei  denen  die  §  371  besprochene  Elimination 
noch  nicht  stattgefunden  hat,  was  wir  hier  immer  voraussetzen  können) 
eine  homogene  Funktion  11.  Grades  aller  y,  §  358.  Da  bei  dem  Poly- 
cykel  alle  q  klein  von  I.  Ordnung  sind,  die  Koefficienten  Ä,  §  360, 
aber  sämtlich  endliche  Werte  besitzen,  so  können  wir  alle  Glieder, 
welche  in  solche  q  multipliziert  sind,  als  klein  von  L  bezw.  II.  Ord- 
nung weglassen  und  uns  auf  die  in  q  multiplizierten  Glieder  beschränken, 
vergl.  die  Beispiele  der  §§  372  und  373.  Dann  nimmt  die  Energie 
des  cyklischen  Systems,  welche  wir  durch  den  gotischen  Buchstaben  S 
bezeichnen  wollen,  die  Form  an: 

Sq  =  i  [^11  fli  fli  +  ^13  fli  ^2  +  •  •  *  +  ^1^  qi  q#  +  •  •  •  +  A^^  q^  q^ 

+  ^21^2^1   +^22^2^2  +   "•   +  ^2*<l2<l^+   ••*    +  ^2^2  fl^ 


220) 


Da  wir  mit  Hertz  alle  Kräfte  in  cyklischen  Systemen  auf  die  Wirkung  be- 
wegter Massen  zurückfuhren  und  etwaige  Anziehungs-  oder  Abstossungswirkungen 
durch  unvermittelte  FemkrSfte  prinzipiell  ausschliessen,  so  ist  der  gesamte  Energie- 
inhalt unseres  Systems  kinetischer  Natur.  Die  über  die  Gesamtenergie  des  Systems 
zu  machenden  Aussagen  sind  mit  Angabe  des  Ausdruckes  220)  erschöpft.  Alles 
weitere  sind  nur  einfache  analytische  Ronsequenzen  desselben. 

Dem  in  §  360  Gesagten  entsprechend  sind  alle  A^^j  A^^,  •••, 
A^  y*"j  Ä^^^"'  A^^  positive  Grössen;  femer  ist  allgemein  ^^,  =  A^^ 
Die  A  sind  Funktionen  lediglich  der  langsam  veränderlichen  Para- 
meter p^,  nicht  mehr  der  p^.   Sq  ist  eine  homogene  Funktion  IL  Grades 
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der  cyklischen  Intensitäten.    Da  Sq  nur  Funktion  der  p^  und  der  q^ 
ist,  so  sind  alle 


4^  =  .=o 


221) 
222) 


d.  h.  von  den  Momenten  existieren  nur  die  den  cyklischen  Variablen 
entsprechenden  Momente  f.  Bilden  wir  den  Ausdruck  flir  die  Energie 
in  den  Momenten  (vergl.  §  363),  so  brauchen  wir  nur  die  in  cyklische 
Momente  multiplizierten  Glieder  beizubehalten: 

+  ^21  ^2  fl  +  ^22  f2  f2  +   "  •   ^"  -^2^  f 2  f ^  +    *  *  '    +  ^2^  f2  \% 


+  Al  \n  fl  +  ^>72  f*?  f2  + )-  ^n^\n\^+    '"    +  ^fjfiU  U 


223) 


+  Al  f^  fl    +  A2  ^  f2   +    •  *  •    +   ^^^  \fiU+    '"    +■   ^fifi\fiW\ 

Die  B  stehen  zu  den  entsprechenden  A  in  dem  schon  früher 
(Formelgruppe  179)   §  363)   bezeichneten  Verhältnisse;   auch   hier   ist 

Die  Systemenergie  ist  eine  homogene  Funktion  11.  Grades  der 
cyklischen  Momente.  Die  B  sind  Funktionen  nur  der  p^.  Da  in  S 
nur  p^  und  f^  vorkommen,  so  ist 


d  8r 


=  ?.  =  o 


=  0 


224) 
225) 


375.  Die  cyklischen  Momente.  —  Differenzieren  wir  die  Energie 
fiq  nach  den  q^,  so  erhalten  wir  wie  fiiiher  §  361  die  entsprechenden 
Momente  f,: 


Q^^     =  fl   =  ^11  %  +  ^13  ^2  +  •  •  +  ^l^fl^  +  •  •  +  ^1  ^^^ 
Q^^'  =  ^2  =^21<?1   +  ^22<l2  +  ••  +^2*fl*+  ••  +  ^2^fl^ 


-^  =  f,  =  Ai  fli  +  ^,2 qj  +  •  •  +  ^,#q#  +  ••  +  ^,iq* 


.   226 


a  Q  -  I 

-g^  =  f^   =  Al  fll  +  ^2  ^2  +  •  •  +  A*^*?  +  *  •  +  ^§^fl^    J 


29' 
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Die  cyklischen  Momente  f  sind  homogene  lineare  Funktionen  aller 
cyklischen  Intensitäten  q. 

Der  Vergleich  mit  181)  ergiebt,  dass  auch  hier 


227) 


ist. 


Der  EuLERSche  Satz  nimmt  die  Formen  an: 


?  9i/ 


agq 

dqtj 


=   >^q^f   =2S, 


n  ) 


=  >;4.q,  =  2S| 


1  1  J 

Für  Monocykel  reduzieren  sich  diese  Gleichungen  auf 


228) 


1  = 


dq 


,  oder  fi  =  i  q  f 


229) 


wo  An    eine   positive  Grösse   ist.     In  der  That  sind  dies  die  scLon  iu  §  138  ab- 
geleiteten Formeln;  Jj,  ist  dort  das  TrSgheitsmoment  T^  also  positiv. 

Um  uns  später  direkt  darauf  berufen  zu  können^  schreiben  wir  die 
Formeln  227)  und  226)  noch  einmal  für  die  Indices  &  und  iy  aus: 

d2\ 


q*  = 


di& 


230) 


beide  Seiten  der  Gleichungen  stellen  Funktionen  nur  der  p  und  der  f 
dar;  femer 


1  = 


231) 


beide  Seiten  stellen  nur  Funktionen  der;?  und  der  q  dar;  denn  es  ist 

U  =  ^*/i<?i  +  ^2^2  +  ••  +  ^v^^^-^  '•  +  ^v^^fi  '     '     226a) 

376.  Die  polycyklischen  Bewegungsgleichungen.  —  Die  Be- 
wegungsgleichungen definieren  die  verallgemeinerten  Eraftmoment« 
durch  Ableitungen  der  System energie  §  368,  Formeln  195)  und  196). 
Von  diesen  letzteren  fallen  hier  aber  einige  mit  Rücksicht  auf  221) 
und  222),  sowie  224)  und  225),  §  374,  weg. 

a)  Für  die  an  cyklischen  Koordinaten  angreifenden 
Systemkräfte  erhält  man: 

$/  =  -  $^  -  -  U 232) 

82 


da  "P^  nach  222)  wegfällt 
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Die  Cjkelkraft  (E.M.K.  im  Beispiele  der  Induktionswirkungen)  hängt  von  der 
zeitlichen  Änderung  des  Momentes  ab  (des  elektromagnetischen  Momentes,  der  um- 
schlossenen Kraftlinienzahl).  Das  ist  die  Formel  26),  welche  wir  schon  in  §  139 
direkt  ableiteten.  Da  $  ohne  Index  dort  die  von  aussen  auf  deu  Cykel  wirkende 
Kraft  war,  so  ist  Formel  232)  für  diesen  Fall 

15  =  f  =  ^ 26) 

Unsere  Formel  giebt  die  Verallgemeinerung  der  früher  angestellten  Betrach- 
tungen auf  beliebig  viele,  miteinander  in  Verbindung  stehende  cyklische  Systeme 
(z.  B.  Stromsysteme;  veraUgemeinertes  Induktionsgesetz),  vergl.  §  275,  Formel  66). 

Etwas  mehr  in  extenso  geschrieben,  lauten  also  die  Ausdrücke  für 
die  Cykelkräfte: 

^^'=-5ß*  =  --J^(^^iqi  +  ^^2fl3+"  +  ^^*fl*+--  +  -''^ij<l*)  232a) 

Sowohl  die  A  wie  die  q  hängen  von  der  Zeit  ab,  die  ersteren, 
weil  sie  die  p^  enthalten,  welche  Funktionen  der  Zeit  sind,  Führen 
¥rir  also  die  Differentiation  nach  t  aus,  so  erhalten  wir: 


-[( 


+ 


dA» 


+ 


dpr 


d  Ä^& 
dpk 


1k) 


+ 


( 


dp,    ^1  +     Oft    ^2  +      + 


dpr 


!7r  +  •  •  + 


dp 


qi) 


232  b) 


Da  die  q  sowohl  wie  alle  q  klein  von  der  ersten  Ordnung,  die 
Koeffizienten  aber  endlich  sind,  so  sind  auch  die  Cykelkräfte  ^  sämtlich 
klein  von  der  ersten  Ordnung. 

b)  Für  die  an  Parametern  angreifenden  Kräfte  erhält  man 
aus  195  a) 

Ö2q 


P'  =  — P    = 

r  r 


oder  aus  196) 


dpr 


P'    =     —   P      ■-=-     — 

^^  ^  dpr 


233) 


234) 


da  hier  nach  221)  die  entsprechenden  Momente  wegfallen. 

Da  die  Parameter  p  nur  noch  in  den  Koeffizienten  A  bezw.  £  ent- 
halten sind,  lauten  die  beiden  letzten  Formeln  etwas  mehr  in  extenso 
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.    288  a) 


und   des   späteren  Gebrauches   wegen  für   die  Indices  i  bezw.  a  ge- 
schrieben: 

Pi  =  —  Pi 

8  Ah,  öAb.  ,        ,  d  Ai)»  ,        ,  dAfti, 

Die  Ä  sind  nur  Funktionen  der  p, 
p '  ^  —  p 


ii 


dp. 


dp. 


dp« 


l»7 12  +  •  •  +  — ä::: —  f«?  )i>  +  •  •  H — 5-:;^ —  w  15 


ÖjOi 


öpc 


dp. 


+ 


dBfj, 

dpa 


,„,,»^,„....,.^,.,.....4|ii.f.]| 


234  a) 


Die  B  sind  lediglich  Funktionen  der  p. 

Die  Kräfte  eines  cyklischen  Systems  nach  seinen  Parametern  sind 
unabhängig  von  den  Änderungsgeschwindigkeiten  und  den  Momenten 
dieser  Parameter  selbst  und  sind  nur  (homogene  quadratische)  Funk- 
tionen der  cyklischen  Intensitäten  oder  der  cyklischen  Momente. 


C)   Arbeitsleistimgen  polyoyklisoher  Systeme. 

Wir  denken  uns  in  einem  Felde  beliebig  viele  Ströme  gegeben; 
dieselben  können  auf  lineare  Strombahnen  beschränkt  sein,  sie  können 
sich  aber  auch  in  leitenden  Gebieten  äächenhaft  oder  räumlich  aus- 
breiten. Wir  haben  es  dann  mit  einem  Polycykel  sehr  allgemeiner 
Natur  zu  thun,  für  den  wir  die  Arbeitsumsetzungen  berechnen  wollen. 
Die  älteren  Anschauungen  hatten  zu  ihrer  Bestimmung  die  auf  der 
Hypothese  der  unmittelbaren  Fernewirkungen  beruhenden  ^,Potentiale** 
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zur  Verfügung;  die  Potentialänderung  bei  der  Bewegung  eines  Strom- 
kreises in  einem  Magnetfelde  z.  B.  liess  die  verbrauchte  oder  geleistete 
Arbeitsmenge  berechnen.  Wir  wollen  zeigen,  dass  auch  unsere,  von 
diesem  Verfahren  gänzlich  abweichende  Betrachtungsweise  eine  ein- 
deutige Bestimmung  jener  Arbeiten  ermöglicht  und  stellen  zu  diesem 
Zwecke  hier  zunächst  nur  die  Ausdrücke  f&r  diese  Arbeitsleistungen 
zusammen,  dem  nächsten  Kapitel  die  weitere  Ausführung  überlassend. 

377.  Arbeit  der  Kräfte,  weiche  ein  Polycylcel  nacli  aussen  ausübt 

—  cc)  Arbeit  der  Kräfte,  welche  auf  Parameter  des  Systems 
wirken.  —  Wenn  auf  den  Parameter  p^  von  dem  System  aus  die 
Bjraft  Pf  wirkt,  so  ist  das  System  imstande,  mittels  der  Kraft  P/  an 
dem  Parameter  p.  eine  Arbeit  nach  aussen  hin  zu  leisten.  Ändert  der 
Parameter  p^  seinen  augenblicklichen  Wert  um  dp^,  so  ist  die  von 
der  Kraft  geleistete  Arbeit  gleich  P{'dp^]  dabei  ist  P/  nach  §  366 
positiv  so  gezählt,  dass  sie  den  Parameter  zu  vergrössern  strebt  Denkt 
man  sich  die  Änderung  dp^  in  der  Zeit  dt  erfolgend,  so  ist  die  ent- 
sprechende Arbeit 

al'di^  Pl'dp^ 235) 

Hier  ist  a/  oflFenbar  die  auf  die  Zeiteinheit  berechnete  Arbeit  oder 
der  ArbeitseflFekt,  §  230. 

Erleiden  unter  dem  Einfiuss  der  von  dem  System  ausgeübten 
Kräfte  gleichzeitig  mehrere  oder  alle  Parameter  derartige  kleine 
Änderungen,  so  ist  die  gesamte  Arbeit,  welche  von  denli  System  in  der 
Zeit  dt  geleistet  wird,  Ä'dt,  gleich  der  Summe  aller  Einzelarbeiten: 

Ä'dt  =  Py'dp^  +  P^'dp^  .  .  .  +  P^'dp.  +   .  .  .  +  P^'dp^  .     236) 

Hier  ist  Ä  die  auf  die  Zeiteinheit  berechnet  gedachte  Gesamt- 
arbeit des  Systems,  soweit  sie  an  den  Parametern  geleistet  wird. 

/9)  Arbeit  der  Kräfte,  welche  auf  cyklische  Koordinaten 
des  Systems  wirken.  —  Auch  an  den  cyklischen  Koordinaten  kann 
das  System  Arbeit  verrichten.  Hier  äussert  sie  sich  in  Steigerung  der 
cyklischen  Intensität  oder  des  cyklischen  Momentes.  Für  ?ß'-rfp  können 
wir  schreiben  ^*^-dt    Analog  wie  bei  a)  können  wir  dann  setzen: 

aV-^^  =  ^/-q^-^^ 237) 

und  bei  mehreren  Einzelarbeiten: 


Hier  ist  wieder  %!  die  auf  die  Zeiteinheit  bezogene  Gesamtarbeit 
des  Systems,  soweit  sie  an  den  cyklischen  Koordinaten  geleistet  wird, 
also  die  Anzahl  der  Voltamperes  der  betrachteten  Ströme,  §  231. 
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378.  Abgegebene  Arbeit     Beziehung  zum    Energieinhalte   des 

Systems.  —  Wenn  die  von  dem  System  auf  die  Parameter  auBgeübten 
Kräfte  es  sind,  welche,  wie  im  vorhergehenden  angenommen  wurde, 
die  Arbeit  leisten,  so  wird  diese  Arbeit  von  dem  System  nach  aussen 
hin  abgegeben.  Dies  kann  nach  dem  Prinzip  von  der  Erhaltung  der 
Energie  nur  auf  Kosten  der  inneren  Energie,  dem  ^^Energieinhalte^  des 
Systems,  wie  wir  sagen  wollen,  geschehen.  Wir  wollen  in  diesem  Falle 
die  Arbeit  durcli  ein  darüber  gesetztes  —  Zeichen  bezeichnen,  so  dass 

Ä'dt=^P^'^dp^+P^'dp^+  ..  +Pl^dp^+  ..  +p;.dp^    236  a) 

die  in  der  Zeit  dt  von  dem  System  an  den  Parametern  nach  aussen 
abgegebene  Energiemenge, 

ä'-rf^  =  (?ß/-q,  +  ^a'-qa  +  .  .  +  ^ß^-q^  +  . .  +  ?ft'-qi,)rf^     238 a) 

die  in  derselben  Zeit  an  den  cyklischen  Koordinaten  abgegebene 
Energiemenge  ist. 

Nun  wollen  wir  einen  einfachen,  aber  folgewichtigen  Schluss  ziehen, 
bei  dem  wir  an  die  in  den  beiden  vorigen  Abschnitten  auseinander- 
gesetzten Eigenschaften  der  polycyklischen  Systeme  anknüpfen:  Der 
Zustand  eines  solchen  Systems  ist  vollkommen  durch  die  Angabe  seiner 
Parameter  und  seiner  cyklischen  Intensitäten  bestimmt.  Durch  sie  ist 
sowohl  der  Einfluss  der  direkt  wahrnehmbaren  wie  der  nur  durch  ihre 
Koppelungen  mit  diesen  erschliessbaren  „verborgenen"  Massen  berück- 
sichtigt. Durch  sie  ist  also  auch  das  wichtigste  Bestimmungsstück  eines 
solchen  ganz  allgemeinen  Systems,  der  Wert  E^  den  seine  Energie  in 
einem  bestimmten  Augenblicke  hat,  eindeutig  festgelegt.  Addieren  wir 
also  die  Beträge  236  a)  und  238  a),  so  kann  dieser  Energiebetrag  nur  der 
gesamten  Eigenenergie  E  des  Systems  entstammen;  wir  erhalten  also 

^dE  =  (Ä'  +  ^')dt 239) 

der  von  dem  gesamten  Kräftesystem  nach  aussen  hin  abgegebene  Betrag 
an  Arbeitsleistung  ist  also  gleich  der  Verminderung,  welche  der  Energie- 
inhalt des  Systems  dabei  erfährt 

379.  Arbeit  der  Kräfte,  [welche  von  aussen  auf  ein  System 

wiricen.  —  a)  Arbeit  der  Kräfte,  welche  auf  Parameter  des 
Systems  wirken.  —  Wir  hatten  die  von  aussen  auf  die  Parameter 
eines  Systems  wirkenden  Kräfte  mit  P  bezeichnet.  Ändert  sich  unter 
der  Wirkung  der  Kraft  P^  der  Parameter  p^  in  der  Zeit  dt  um  dp^j 
so  ist  die  von  dieser  Kraft  an  dem  System  geleistete  Arbeit  gleich 

a^'dt  =  P.'dp^ 240) 


241a) 
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Erleiden  unter  dem  Einflüsse  mehrerer  solcher  auf  verschiedene 
Parameter  ausgeübten  Kräfte  diese  Parameter  Änderungen,  so  ist  die 
Gesamtarbeit  aller  dieser  Kräfte  gleich  der  Summe  der  Einzelarbeiten, 
d.  h.  diese  Arbeit  ist 

Ä'dt  =  P^'dp^  +  ^j-rfft  +  •  •  +  ^i^Pi  +  . .  +  ^it'^Ph    •     241) 

A  ist  hier  die  auf  die  Zeiteinheit  bezogene  Gesamtarbeit  aller 
äusseren  Kräfte,  soweit  dieselbe  an  den  Parametern  des  Systems  ge- 
leistet wird. 

Wegen  des  Prinzipes  von  der  Gleichheit  von  Kraft  und  Gegen- 
kraft ist  (vergl.  188),  §  366)  für  alle  Indices  i  immer 

man  kann  also  auch  schreiben 

Ä'dt  =  -  {P^'dp^  +  P,'.rf/>,  +  . .  +  Pl'dp,  +  ..+  P^'dp;;}  \ 

=  --A'dt 

nach  286  a). 

ß)  Arbeit  der  Kräfte,  welche  auf  cyklische  Koordinaten 
des  Systems  wirken.  —  Die  an  cyklischen  Koordinaten  angreifenden, 
von  aussen  auf  den  Verlauf  der  Bewegungen  in  dem  Systeme  ein- 
wirkenden Kräfte  hatten  wir  mit  ?ß  bezeichnet  Analog  wie  in  u) 
können  wir  setzen: 

tttf  •c?^=^^-qtf -rf/ 242) 

und  bei  mehreren  cyklischen  Koordinaten: 

«•rf^  =  (^i.qi  +$3.^3+  ..  +^^.q^+  ..  +^^.q^)^^  .    243) 

%  ist  die  auf  die  Zeiteinheit  bezogene  Gesamtarbeit  aller  äusseren 
Ejräfte,  soweit  dieselben  an  den  cyklischen  Koordinaten  wirksam  sind. 
Nach  188),  §  366  ist  aber  ftir  jedes  &  auch: 

also  ist 

=  -i'-dt 
nach  238  a). 

380.  Von  einem  cyklischen  Systeme  aufgenommene  Arbeit  Be- 
zieliung  zum  Energieinliaite  des  Systems.  —  Wenn  die  äusseren  Kräfte 

Arbeit  an  den  Koordinaten  des  Systems  leisten,  so  geht  diese  Arbeit 
an  das  System  über;  dadurch  wird  der  Vorrat  an  innerer  Energie,  der 
;,Elnergieinhalt''   des  Systems  yennehrt.    Wir  wollen  in   diesem  Falle 


243  a) 


458  21.  Kapitel. 

die  von  dem  System  gewomiene  Arbeitsmenge  durch  ein  über  den  ent- 
sprechenden Arbeitswert  gesetztes  +  Zeichen  kennzeichnen,  so  dass 

+ 

A'dt=^  Ä'dt  =  P^'dp^  +P2'dp2+  .  .  +P^'dp^+  .  .  +Pj^'dpj^    244) 

die  in  der  Zeit  dt  von  dem  System  von  aussen  her  an  den  Para- 
metern ,,aufgenommene^^  Arbeit, 

«.rf^  =  3l.rf/  =  (5P,.qi+?ß2q2+  ••  +^i^q^+  ••  +^rqi)^'    245) 

die  in  derselben  Zeit  an  den  cyklischen  Koodinaten  von  aussen  auf- 
genommene Arbeit  ist. 

Nach  den  im  vorigen  Paragraphen  gegebenen  Relationen  ist  dann 


A'di  =  A'di=  ^  Ädt  \ 

/     m  »  m  t  *  ■ 


246) 


Da  nach  Angabe  aller  Parameter  p  und  aller  cyklischen  Intensi- 
täten q  alle  Bestimmungsstucke  des  Systems,  also  auch  die  seiner 
Energie  aufgeführt  sind,  so  kann  die  Summe  jener  Energiemengen  nur 
zur  Steigerung  der  inneren  Energie  H  des  Systems  beitragen  und  zwar 
muss  geradezu  die  ihr  entsprechende  Änderung  des  Energieinhaltes  dE 
jener  Arbeit  numerisch  gleich  sein: 

•^dII={A  +  i)dt 247) 

Die  Vereinigung  dieses  Resultates  mit  dem  in  Formel  239)  ent- 
haltenen ergiebt  den  wichtigen  Satz: 

Die  von  einem  beliebigen  polycyklischen  Systeme  irgend- 
wie geleistete  Arbeit  wird  dem  Energieinhalte  des  Systems 
entnommen;  dieser  vermindert  sich  um  den  jener  Arbeits- 
leistung numerisch  gleichen  Betrag;  die  einem  solchen 
System  von  aussen  her  irgendwie  zugeführte  Arbeit  wird 
zur  Steigerung  seines  Energieinhaltes  verwendet;  sein  Wert 
steigt  um  den  jener  Arbeit  gleichen  Betrag. 

Dies  ist  jener  wichtige  Satz,  den  die  älteren  Theorien  so  zu  formulieren 
pflegten :  „Eine  von  einem  Stromsystem  geleistete  Arbeit  entspricht  einer  Abnahme, 
eine  an  ihm  von  äusseren  Kräften  verrichtete  Arbeit  einer  Steigerung  des  Gesamt- 
potentiales  des  Systems  auf  sich  selbst."  Aus  Sätzen  der  Potentialtheorie  wurde 
dann  mit  Hilfe  des  Energiesatzes  die  numerische  Gleichheit  der  entsprechenden 
Beträge  bewiesen.  Das  Verfahren  ist  nicht  unähnlich  demjenigen,  welches  wir  in 
§  268  anwendeten,  um  für  den  speziellen  Fall  zweier  linearer  Ströme  und  ihres 
zweiachsigen  Feldes  den  Energieinhalt  zu  berechnen. 

Wir  haben  hier  den  Satz  ohne  Potentialtheorie  lediglich  aus  der  Grundeigen- 
schaft der  cyklischen  Systeme  mit  Hilfe  unserer  Begril&bestimmungen  bezöglich 
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der  Energiefaktoren,  der  Kraftmomente,  d.  1.  der  verallgemeinerten  Kräfte,  §  S66, 
abgeleitet.  Wir  mussten  einen  anderen  Weg  einschlagen,  da  wir  im  neaen  Be- 
gri£fi3S7stem  femewirkende  Massen  und  Stromelemente,  mit  denen  die  Potential- 
theorie arbeitet,  nicht  kennen,  noch  auch  die  einzelnen  beteiligten  Massen  ge* 
sondert  in  Eücksicht  ziehen. 

D)    Energetik  der  Monooykeln. 

Für  Monocykel  nehmen  die  im  vorhergehenden  entwickelten 
Energiegleichungen  eine  besondere  Form  an^  welche  u.  a.  deswegen 
von  grosser  Bedeutung  ist,  weil  sie  zeigt,  wie  durch  unsere  allgemeinen 
Betrachtungen  der  Zustandsänderungen  scheinbar  weit  auseinander 
liegende  Erscheinungsgebiete  umfasst  werden.  In  der  That  haben 
die  hier  für  Monocykel  abzuleitenden  Sätze  die  grösste  Ähnlichkeit  mit 
Sätzen  der  Thermodynamik.  Da  uns  die  monocykHschen  Eigenschaften 
der  Stromsysteme  hier  ausschliesslich  interessieren,  so  deuten  wir  die 
thermodynamischen  Anwendungen  der  Cykeltheorie,  welche  namentlich 
in  den  Händen  von  EbsLMHOLTZ  und  Boltzmann  eine  grosse  Bedeutung 
gewonnen  haben,  nur  an. 

381.   Energie  der  monocyklischen  Systeme.  —  Bei  Monocykeln 

ist  der  Zusammenhang  des  einzigen  vorhandenen  cyklischen  Momentes  f 
und  der  allein  vorhandenen  Intensität  q  gegeben  durch  die  Formel 

f  =  ^-q 248) 

wo  A  eine  stets  positive  Funktion  aller  Parameter 

Pli  P2i    '  '  *  '  Pv   '  '  '  y  Pk 

des  Systems  §  360  ist 

In  den  mechanischen  Beispielen  war  die  Grösse  A  das  Tr&gheitBmoment 
]^mr',  beim  Strome  die  gesamte  von  der  Strombabn  umschlossene  Kraftlinien- 
zahl.   Vergl.  auch  die  Bemerkungen  am  Schluss  von  §  273. 

Die  kinetische  Energie  des  monocyklischen  Systems  hat  die  Form 

S  =  if-q 249) 

(vergl.  Formel  21), 
oder 

S  =  |^q3 249a) 

Die  hieraus  sich  mit  Bücksicht  auf  248)  ergebende  Beziehung 

dfi  =  ^q-dq  =  q.df 22) 

entspricht  vollkommen   dem  zweiten  Hauptsatze   der  mechanischen  Wärmetheorie 

wo  die  der  Intensität  q  entsprechende  Grösse  T  die  absolute  Temperatur  (Inten- 
sitfttsfaktor),  d  Q  die  zugeführte  Wärmemenge^  und  die  Kapazitätsgrösse  E  die 
sog.  Entropie  oder  aber  auch  die  Wärmekapazität,  vergl.  weiter  unten  §  383,  ist; 
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sie  ist  im  einfachsten  Falle  dem  cyklischen  Momente  f  selbst  gleich,  im  aUgemeiuen 
eine  Funktion  S  dieses  Momentes. 

Wirkt    eine    äussere  Ejraft  ^    auf  die   cyklische  Koordinate    des 
Systems,  so  ist  nach  232) 

^  =  f 250) 

Wir  wollen  die  Arbeit  rfd  berechnen,  welche  diese  äussere  Kraft  ?p 
bei  irgend  einer  Zustandsänderung  des  Monocykels  verrichtet     Es  ist 

rfCl  =  ^-q</^=f-q</^=q-rff 251) 

(vergl.  Formel  25). 

Diese  Energiemenge  wird  dem  System  zugeführt 

382.  Vergleich  der  von  dem  System  aufgenommenen  Arbeit  mit 
seinem  Energieinlialte.  —  Das  Verhältnis  der  durch  die  äussere  Kraft  ^ 

dem  monocyklischen  Systeme  zugefiihrten  Arbeit  zur  augenblicklichen 
Energie  des  Systems,  also  bei  gleichem  q,  ist 

~^"^~üT^~r ^^^^ 

Wir  erhalten  den  Satz:  Bei  jeder  unendlich  kleinen  Zu- 
standsänderung eines  monocyklischen  Systems  verhält  sich 
die  durch  die  cyklische  Koordinate  aufgenommene  Arbeit  zu 
der  Energie  des  Systems  wie  der  doppelte  Zuwachs,  den  das 
cyklische  Moment  dabei  erfährt,  zu  diesem  Momente  selbst 

383.  EinfDIirung  des  EntropiebegrilTes.  —  Der  Ausdruck  rechter 

Hand  in  der  Gleichung  252)  lässt  sich  darstellen  als  das  vollständige 
Differential  einer  Funktion  des  cyklischen  Momentes  f  allein.  In  der 
That  kann  man  schreiben: 

2^  =  2^(logf  +  C). 

Die  willkürliche  Integrationskonstante  C  können  wir  in  der  Form 
schreiben  —  logf^,  wo  f^  der  Wert  des  cyklischen  Momentes  in  einem 
bestimmten  AnfangsaugenbUcke  ist     Dann  ist  nach  252) 


a    =2^ 


i«g(i) 2^«) 


Unter  log  sind  hier  die  „natürlichen^'  Logarithmen  verstanden. 
Diese  Funktion 

Ä=21ogl 254) 

lo 

nennt  man  die  Entropie  des  monocyklischen  Systems. 

Die  Entropie  ist  zunächst  eine  Funktion  nur  des  cyklischen  Mo- 
meutes  j.     Da  dieses  aber  mit  der  cyklischen  Intensität  q  eindeutig 
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zusammenhängt  (Gleichung  248)  §  381,  ist  sie  auch  eine  Funktion 
dieser  Intensität  und  der  Parameter  des  Systems: 

4S'=21og|-  =  21og^ 254a) 

Beide  Ausdrücke  zeigen  aber,  dass  die  Entropie  jedenfalls  nur  von 
dem  augenblicklichen  Zustande  des  Systems  abhängt,  da  dieser  eben- 
falls eindeutig  bestimmt  ist,  wenn  die  Werte  der  Parameter  und  der 
Wert  der  cyklischen  Intensität,  oder  der  Wert  des  cyklischen  Momentes 
gegeben  ist  Und  zwar  hängt  der  „Zustand''  des  Monocykels  einzig 
und  allein  hiervon  ab. 

Wir  erhalten  also  den  Satz:  Bei  jeder  beliebigen  Zustands- 
änderung  eines  monocyklischen  Systems  ist  das  Verhältnis 
der  dabei  von  aussen  zugeführten  Arbeit  zu  der  inneren 
Energie  des  Systems  das  volle  Differential  einer  Funktion 
der  Parameter  und  der  cyklischen  Intensität  des  Systems. 

Dadurch,  dass  wir  die  zugeführte  Energiemenge  d  O  258)  durch  den  Energie- 
inhalt des  Systems  dividieren,  machen  wir  diese  also  zu  einem  exakten  Differential, 
d.  h.  den  Ausdruck  d  D,  integrierhar.  In  diesem  Sinne  kann  man  2  als  den  inte- 
grierenden Nenner  der  zugefuhrten  Energiemenge  bezeichnen.  Etwas  ganz  Ähn- 
liches findet  in  der  Thermodynamik  statt,  wo  die  absolute  Temperatur  T  als  inte- 
grierender Nenner  auftritt  (CLAüsiüsscher  Satz).  Nach  der  kinetischen  Gastheorie 
wird  diese  in  der  That  durch  die  kinetische  Energie  der  Moleküle  bestimmt 

384.  Endliche  Ketten  von  Zustandsänderungen.  —  In  einer  be- 
stimmten Zeit  ty^  hahe  das  cyklische  Moment  eines  monocyklischen 
Systems  den  Wert  f^  und  die  Entropie  desselben  den  Wert  S^ ,  so  dass 

ro 

ist.  Aus  diesem  Zustand  heraus  führen  wir  nun  das  System  durch 
eine  kontinuierliche  Kette  von  aufeinander  folgenden  unendlich  kleinen 
Zustandsänderungen  in  einen  Endzustand  über.  Für  jede  einzelne 
Zustandsänderung  bilden  wir  das  Verhältnis  der  jedesmal  durch  die 
cyklische  Koordinate  aufgenommenen  Energie  durch  den  Wert  der 
Energie  des  Systems  selbst.  Die  Werte  aller  dieser  Verhältnisse  ad- 
dieren wir  dann.    Wir  behaupten,  dass  die  erhaltene  Summe 


5 


dp, 
2~ 


nur  abhängt  von  der  Natur  des  Anfangszustandes  und  der  des  End- 
zustandes, der  etwa  durch  den  Wert  fg  des  cyklischen  Momentes,  oder 
den  zugehörigen  Wert  S^  der  Entropie  charakterisiert  ist 
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In  der  That  ist: 

S '-§- = S^'äi^ii) ^») 

Die  Summe  (Integral]  rechter  Hand  ist  aber  nach  den  Regeln  der 
Integralrechnung  nichts  anderes  als 

2  log  4'-  -2  log  4^ 

lo  lo 

oder  gleich 
so  dass 

2 

5^  =  '52-*i 256) 

1 

ist;  der  Wert  dieses  Ausdruckes  hängt  nur  von  dem  Anfangszustande 
(fj  und  dem  Endzustande  (f^)  ab,  in  dem  sich  das  System  befunden 
hat,  nicht  aber  von  den  Zwischenzuständen,  welche  das  System  aus 
dem  einen  in  den  anderen  Zustand  übergeführt  haben.  Das  Integral 
stellt  die  Entropiedifferenzen  in  beiden  Zuständen  des  Systems  dar. 

385.  Kreisprozesse.  —  Von  einem  Zustande^  der  etwa  durch 
den  Wert  fj  des  cyklischen  Momentes  charakterisiert  sei,  werde  ein 
monocyklisches  System  durch  Yerschiedene  Zustandsänderungen  hin- 
durchgefiihrt.  Schliesslich  aber  werde  es  wieder  in  den  ursprüng- 
lichen Zustand  zurückgebracht  Durchläuft  ein  System  eine  solche 
„geschlossene^'  Eette  von  Zustandsänderungen,  so  sagt  man,  man  habe 
dasselbe  einem  „Kjreisprozesse**  unterworfen. 

Aus  256)  ergiebt  sich  unmittelbar  der  Satz:  Für  alle  Kreis- 
prozesse hat  das  Arbeitsintegral 


s 


den  Wert  0. 

In  der  That  ist  hier  S^  =  S^,  weil  fg  =  f^  wird,  daher  ist  nach 
256)  die  berechnete  Summe  gleich  0. 

Man  kann  an  dem  in  §  372  beschriebenen  Modelle  leicht  solche  Kreisprozesse 
ausfuhren,  indem  man  auf  die  Bohre  R,  während  der  Cykel  in  Gang  ist,  Gewicht« 
auflegt,  durch  Steigerung  des  cyklischen  Momentes  die  Gewichte  hebt  und  dann 
in  einem  höheren  Niveau  wieder  abnimmt,  wobei  man  durch  geeignetes  Drehen 
an  der  Kurbel  (äussere  Kraft  $)  dafür  sorgt,  dass  der  Cykelcharakter  gewahrt 
(q  klein)  bleibt. 

BoLTZMANM  beschreibt  einen  solchen  mechanischen  Kreisprozess  (Vorlesungen 
p.  9  flgde.),  der  vollständig  einem  CARNOTSchen  Kreisprozesse  bei  einer  Dampf- 
maschine gleicht 
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386.  Isentropische  Zustandsänderungen.  —  Unterwirft  man  ein 
monocyklisches  System  einer  Zustandsänderung,  bei  der  das  cyklische 
Moment  konstant  bleibt,  so  ist  «ff  =  0,  und  anch  nach  Gleichung  250) 
^  =  —  ?ß'  =a  0,  d,  h.  auch  rfO  =  0.  Da  bei  einem  bewegten  System 
die  kinetische  Energie  S  nicht  0  sein  kann,  so  ist  dauernd 


2d\og(-^]  =  rf5=0, 


d«  L  die  Entropie  S  ist  konstant 

Eine  solche  Monocykelbewegung  kann  man  daher  auch  als  eine 
„isentropische"  bezeichnen.^)  Bei  ihr  erfahren  die  cyklische  Inten- 
sität q  und  die  Parameterfunktion  A  immer  gleichzeitige  Änderungen 
derart,  dass  das  Produkt  beider  konstant  bleibt 

Im  nächsten  Kapitel  werden  wir  für  Systeme,  für  welche  dauernd  f  =  Kon- 
stans,  also  $  »  0  ist,  die  allgemeinere  Bezeichnung  „adiabatische^'  Cykelsysteme 
einführen. 

Die  Analogie  mit  den  Wärmeerscheinungen  ist  leicht  zu  erkennen,  doch 
wollen  wir  sie  hier  nicht  weiter  verfolgen. 


^)  Hertz,  Mechanik,  p.  249,  Nr.  587. 
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Allgemeine  Cykeltheorie. 

Wenn  wir  ein  Kraftfeld  betrachten,  welches  von  beliebig  gestalteten 
und  irgendwie  verteilte^  Magneten  sowie  von  Leitnngs-  oder  Ver- 
schiebungsströmen innerhalb  des  Feldmediums  herrührt,  so  haben  wir 
uns  dieses  Feld  vollkommen  mit  Teilchen  erfüllt  zu  denken^  deren 
Zustand  achsialen  Charakter  hat,  die  also  zusammen  ein  polycyklisches 
System  allgemeinster  Art  darstellen.  Es  ist  ohne  weiteres  klar,  dass 
die  Mannigfaltigkeit  dieser  Systeme  eine  unendlich  grosse  ist,  so  dass 
es  ein  Verdienst  von  Heinmch  Hebtz  war,  die  vielen  möglichen 
derartigen  Systeme  in  zwei  grosse  Gruppen  abgeteilt  und  ihre  charak- 
teristischen Merkmale  festgestellt  zu  haben. 

Wir  wollen  uns  besonders  mit  der  Gruppe  beschäftigen,  bei  der  wir 
nicht  unmittelbar  in  den  Ablauf  des  einzelnen  Cykels  mit  äusseren 
Kräften  eingreifen  können,  weil  dieser  Fall  bei  den  unendlich  vielen, 
im  einzelnen  gar  nicht  zu  übersehenden  Stromfaden  oder  magnetisch 
polarisierten  Teilchen  eines  allgemeinen  elektromagnetischen  Kraftfeldes 
vorliegt,  bei  dem  wir  Abänderungen  in  den  Cykeln  durch  Änderungen 
an  den  Parametern  herbeiführen.  Mit  diesem  Kapitel  treten  wir  dann 
zugleich  in  die  eigentlichen  HERTZschen  überaus  allgemeinen  und  um- 
fassenden Betrachtungen  ein. 

A)  Sie  beiden  Haupttypen  polycyklischer  Bewegpuigssysteme. 

387.  Adiabatisch  cyiciische  Bewegungsformen.  —  Wir  lernten  bei 

der  in  sich  zurücklaufenden  Bewegung  des  Centrifagalregulators  §§  370 
und  371  ein  Beispiel  einer  cyklischen  Bewegung  kennen,  bei  welcher 
sich  die  auf  den  Parameter  wirkenden  Kräfte  dauernd  das  Gleich- 
gewicht halten,  sich  also  zu  einer  resultierenden  Kraft,  welche  immer 
den  Wert  Null  beibehält,  zusammensetzen.  Etwas  Ähnliches  ist  bei 
den  an  cyklischen  Koordinaten  angreifenden  Kräften  möglich;  es  kann 
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ein  Cykel  mit  einem  anderen  durch  seine  Parameter  so  gekoppelt  sein, 
dass  wohl  auf  diese  selbst,  nicht  aber  auf  seine  cyklische  Koordinaten 
Kräfte  ausgeübt  werden. 

Haben  wir  es  z.  B.  mit  Dauer-(Stahl-)Magneten  zu  thun,  so  können  auf  die 
einzekien,  dieselben  begleitenden  Cykelbewegungen  weder  accelerierende  noch 
retardierende  Kräfte  einwirken,  so  lange  das  Moment  des  Magneten  konstant 
bleibt  Wohl  aber  können  wir  die  Lagenparameter  dieses  Magneten  ändern.  In 
§  386  betrachteten  wir  solche  Zustandsänderungen ,  bei  denen  dauernd  $  »  o  ist, 
für  den  Fall  eines  Monocykels,  wo  sie  zu  den  sog.  isentropischen  Zustands- 
änderungen  führten.    Wir  wollen  jetzt  diesen  Begriff  verallgemeinem. 

Wenn  Cykelkräfte  eines  polycyklischen  Systems  dauernd  gleich  0 
sind,  so  müssen  die  betreffenden  cyklischen  Momente  f  konstant  in 
Bezug  auf  die  Zeit  sein. 

Cyklische  Systeme  mit  im  allgemeinen  mehr  als  einer  cyklischen 
Variablen,  welche  sämtlich  in  Bezug  auf  die  Zeit  konstante  cyklische 
Momente  bei  allen  Zustandsänderungen  aufweisen,  kommen  in  der 
Natur  häufig  vor. 

Definition:  Wir  nennen  mit  Heetz^)  die  Bewegung  eines 
cyklischen  Systems  eine  ,,adiabatisch  cyklische'^  wenn  alle 
seine  cyklischen  Momente  dauernd  konstant  bleiben. 

388.  Erläuterung  der  Bezeichnung.  —  Wie  wir  im  letzten  Ab- 
schnitte des  vorigen  Kapitels  ausführten,  bieten  die  cyklischen  Systeme 
mit  einer  cyklischen  Variablen  (die  Monocykel)  ein  sehr  treues 
mechanisches  Bild  der  Wärmeerscheinungen.  Hierbei  steht  die  cyklische 
Geschwindigkeit  q  der  absoluten  Temperatur  (Intensitätsfaktor)  und  das 
Moment  f  (Eapazitätsfaktor)  der  Wärmekapazität  oder  der  Entropie 
parallel.    Es  ist  für  den  Monocykel  nach  Formel  22) 

rfß  =  q-rff, 

vergl.  §  381. 

Eine  adiabatische  Zustandsänderung  würde  also  eine  solche  sein^ 
bei  der  das  Moment  f,  die  Entropie,  sich  nicht  ändert  Die  Thermo- 
dynamik zeigt,  dass  wir  solche  adiabatische  Zustandsänderungen  mit 
einem  grossen  Grade  der  Annäherung  an  den  idealen  Fall  f  =  konstans 
herbeiführen  können,  indem  wir  den  Körper  oder  das  System  von 
Körpern,  welches  wir  der  Zustandsänderung  etwa  durch  Kompression 
oder  Dilatation  unterwerfen,  mit  einer  für  Wärme  undurchlässigen 
Hülle  umgeben.  Dann  kann  weder  „Wärme  hinein-  noch  herausgehen". 
Von  diesem  Bilde  (a= alpha  privativum  =  nicht  und  Siaßalvco  [Stamm 
ry/e^/9£/T]  =  hindurchgehen)  ist  die  gebrauchte  Bezeichnung  hergenommen. 


*)  Ueutz,  Prinzipien,  p.  240,  Nr.  560. 
£bkrt,  Kraftfelder.  30 
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389.  Bedeutung  der  „adiabatisch  cylcfischen  Bewegungen"  im 

Naturliauslialte.  —  Die  adiabatisch  cyklisclien  Bewegungen  sind  tob 
fundamentaler  Bedeutung.  Hertz  zeigt  in  seinen  ^^Prinzipien  der 
Mechanik"^),  dass  alle  Bewegungsgleichungen  der  in  unserem  Natur- 
erkennen wichtigsten  Klasse  materieller  Systeme,  der  sog.  konservativen 
Systeme^  die  fast  den  alleinigen  Inhalt  der  ganzen  bisherigen  Mechanik 
ausgemacht  haben,  ohne  weiteres  erhalten  werden,  wenn  wir  die- 
selben als  adiabatische  Cykelsysteme  betrachten.  Freilich  liegt  es  in  der 
Natur  solcher  Systeme,  dass  uns  die  in  ihnen  verlaufenden  cyklischen 
Bewegungen  leicht  „verborgen"  bleiben  können.  Da  nämlich  bei  ihnen 
die  an  den  cyklischen  Koordinaten  angreifenden  Kräfte  dauernd  gleich  0 
sind,  so  haben  wir  auch  kein  Mittel  in  der  Hand,  die  Werte  jener 
Koordinaten  nach  Willkür  abzuändern.  Es  entgeht  uns  dann  ihre 
Existenz  überhaupt.  Nur  aus  den  Bewegungserscheinungen  der  mit 
ihnen  gekoppelten  sichtbaren  Massen  schliessen  wir  auf  ihr  Vor- 
handensein. 

Hbbtz  giebt  hierfür  ein  glänzendes  Beispiel  in  seinen  „Prinzipien  der 
Mechanik^' :  Oberall,  wo  wir  früher  unvermittelte  Wirkung  in  die  Ferne,  Gravitation 
nach  dem  NewTONschen  Gesetze  vermuteten,  treten  bei  ihm  cjklische  Bewegungen 
ein;  sie  treiben  durch  ihr  Zwischenspiel  die  Planeten  gegen  die  Sonne,  diese 
durch  den  Fixsternraum;  wir  sehen  die  Cykel  nicht,  wir  fühlen  sie  nicht,  weil  sie 
adiabatische  Bewegungen  ausfuhren,  aber  die  Hypothese  ihrer  Existenz  fuhrt  zu 
einem  logisch  viel  geschlosseneren  und  befriedigenderen  Bilde  der  Himmels- 
mechanik als  die  Hypothese  von  selbständig  bestehenden  attrahierenden  FemekrSften. 

390.  Analytische  Bedingung  für  die  adiabatische  Bewegung.  — 

Nach  §  387)  ist  die  adiabatisch  cyklische  Bewegung  dadurch  aus- 
gezeichnet, dass  alle  ^  dauernd  gleich  0  sind,  also  mit  Rücksicht 
auf  232)  §  376  durch  die  Gleichungen: 

f^  =  0:    L  =  konstans  ] 

'  '    '  \ 257) 

Die  Zustandsänderungen  dieser  Systeme  erfolgen  dadurch,  dass 
sich  die  Parameter  p,  oder  die  Intensitäten  q,  oder  beide  ändern. 

Der  frei  mit  Präcessions-  und  Nntationsschwankungen  sich  drehende  Rotations- 
korper  oder  das  sich  reibungslos  bewegende  Gyroskop,  §  373,  stellen  solche 
adiabatische  Cykelbewegungen  dar;  bei  ihnen  ist  $  dauernd  gleich  0,  damit  nach 
219)  auch  llc\j  d.  h.  bei  diesem  Monocykel  ist  bei  f  =  konstans  auch  q  konstant;  es 
ist  dann  z.  B.  öP,/ög,  =  —  Hsinp^  =  —  dPJdgi,  wovon  wir  spfiter  Gebrauch 
machen  werden. 

Da  bei  Monocykeln  sich  die  cyklischen  Momente  von  den  Intensitäten  nur 
um  einen  Faktor  unterscheiden,  der  Funktion  der  p  ist,  §  381,  so  kann  man  die 
cyklische   Intensität  q   selbst   eliminieren    und   alles   durch   die  Konstante  f   aus- 


>)  p.  252  flgde.  Nr.  594  flgde. 
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drucken.     So    ist    fiir    den    in    g   372    beschriebenen    Begnlator,    da    nach   208) 
f  =s  4wp'»q,  also  q  =  \l4mp*  ist, 

die  Parameterkraft  P.  ist  dann 

p  _i£L_  1        f  -        2S| 


dp  imp*     p  p 

An  dem  Modelle  §  372  fuhren  wir  eine  adiabatische  Zustandsänderung  aus, 
wenn  wir  bei  einer  Steigerung  oder  Verminderung  der  Umdrehungsgeschwindigkeit  q, 
ohne  an  dem  Antriebspunkte  mit  einer  Kraft  zu  wirken,  gleichzeitig  den  Para- 
meter p  durch  geeignetes  Be-  oder  Entlasten  des  Rohres  E,  Fig.  138,  mittels  der 
in  §  372  genannten  Kette  oder  der  Cylinder  so  abändern,  dass  das  Produkt  4  mp'  •  q 
unge&ndert  bleibt 

391.  Isocyklische  Bewegungsformen.  —  Schon  in  §  140  wurde 

hervorgehoben,  dass  die  cyklischen  Geschwindigkeiten  oder  Intensitäten  q 
im  allgemeinen  nicht  konstant  sind,  sondern  mit  der  Zeit  langsame 
Änderungen  erleiden,  so  dass  die  Grössen  dqldi=:  q  zwar  klein,  aber 
doch  nicht  0  sind.  Durch  Einwirken  von  geeigneten  Kräften  auf  die 
cyklischen  Koordinaten  (Koppelung)  können  wir  es  aber  in  besonderen 
Fällen  erreichen,  dass  die  cyklischen  Intensitäten  wirklich  in  aller 
Strenge  dauernd  konstant  sind,  dass  also  die  q  =  0,  d.  h.  die  p  =  0 
und  damit  die  q  selbst  konstant  sind. 

Definition:  Wir  nennen  mit  Heetz^)  die  Bewegung  eines 
cyklischen  Systems  eine  „isocyklische**  Bewegung,  wenn  seine 
cyklischen  Intensitäten  dauernd  konstant  bleiben. 

392.  Erläuterung  der  Bezeichnung.  —  Obwohl  sich  der  Sinn  der 

Bezeichnung  (Jaog  =  gleich)  unmittelbar  aus  der  Definition  ergiebt,  so 
möge  auch  hier  an  die  analoge  Bezeichnung  aus  der  Wärmelehre  er- 
innert werden.  Wir  sahen,  dass  die  cyklische  Intensität  im  mecha- 
nischen Bilde  der  Wärmeerscheinungen  der  absoluten  Temperatur  ent- 
spricht, §  381.  Lassen  wir  einen  Körper  oder  ein  System  von  Körpern 
eine  Beihe  von  Zustandsänderungen  durchlaufen  und  sorgen  (etwa  durch 
Verbindung  (Koppelung)  mit  einem  hinreichend  grossen  Wärmemagazin) 
dafür,  dass  die  Temperatur  des  Körpers  immer  dieselbe  bleibt,  so  sagen 
wir,  der  Körper  erfahre  „isothermische"  Zustandsänderungen.  „Iso- 
cyklisch"  ist  also  die  Verallgemeinerung  von  „isothermisch". 

393.  Ausserliche  Unterschiede  zwischen  adiabatischen  und  iso- 

Cylclischen    Bewegungen.  —   Gegenüber   den   inneren    in   den   beiden 


')  Hertz,  Prinzipien,  p.  240,  Nr.  560. 
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gegebenen  Definitionen  hervortretenden  Unterschieden  zwischen  beiden 
Arten   von   Bewegungsformen   machen   wir   auf  folgende   andere    auf- 
merksam, die  wir  „äusserliche^'  genannt  haben ^  weil  sie  sich  auf  das 
Verhalten  der  beiden  Bewegungsarten  äusseren  Kräften  gegenüber  be- 
ziehen:  Bei  den  adiabatisch  cyklischen  Bewegungen  sind  die  auf  die 
cyklischen  Koordinaten  wirkenden  Kräfte   dauernd   gleich  Null;    eine 
willkürliche  Einwirkung  auf  diese  Bewegungen  von  aussen  her  ist  also 
ganz  ausgeschlossen.  Bei  den  isocyklischen  Bewegungen  dagegen  müssen 
im  Gegenteil  immer  von  aussen  wirkende  Kräfte  $  thätig  sein,  um 
die  von  dem  System  angestrebten  Änderungen  in  den  cyklischen  In- 
tensitäten dauernd  zu  kompensieren.    Dies  geschieht  etwa  durch  Koppe- 
lung   des    Systems    mit    einem    hinreichend    energiehaltigen    anderen 
Systeme    (vergl.    das   Analogen   aus   der  Wärmelehre).      Damit    eine 
cyklische  Bewegung   eine   isocyklische   werde,   müssen    also   geeignete 
Kräfte  auf  die  cyklischen  Koordinaten  von  aussen  her  wirken. 

394.   Analytische  Bedingung  für  die  isocyklische  Bewegung.  — 

Nach  §  392  ist  die  isocyklische  Bewegung  dadurch  ausgezeichnet,  dass 
alle  q  dauernd  gleich  0  sind,  also  durch  die  Gleichungen: 

q*  =  0;     q^  =  konstan8        \ 

t?-  =  1,  2,  . .,  1/, .  .,  &,  .  .,f)] 

Man  kann  hier  Energie,  Momente  und  Parameterkräfte  durch  die  konstanten 
Intensitäten  ausdrücken.  Bei  Monocykeln,  z.  B.  dem  in  §  3^2  beschriebenen, 
ist  dies  sehr  einfach:  Nach  210)  ist 

und  nach  208) 

f  =  4mp*qj  also  q  = ^• 

Daher  z.  B. 

öq  1 


Die  Parameterkraft  ist 


öf        4fnp^ 

Pi  — ^-^  =  —  4mp'q'. 

dp  ^  ^ 


B)  Sie  Kräftefanktionen  der  adiabatisch  cyklischen  und  der  isocyklischen 

Bewegpuigssysteme. 

Wir  haben  zur  Illustration  der  elektrischen  Kräfte  gelegentlich 
elastische  Koppelungen  herangezogen;  soll  die  Erklärung  der  Feld- 
erecheinungen  durch  rein  cyklische  Vorgänge  möglich  sein,  so  muss  ge- 
zeigt werden,  dass  durch  kinematische  Vorgänge  Wirkungen  hervor- 
gebracht werden  können,  welche  ganz  die  Eigenschaften  der  elastischen 
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Kräfte  haben.  Lord  Kelvin  ist  besonders  erfinderisch  gewesen  in  der 
Ermittelung  eigenartiger  (verborgener)  Bewegungsmechanismen  dieser 
Art  Wir  wollen  ohne  näheres  Eingehen  auf  Einzelheiten  des  Mecha- 
nismus zeigen,  dass  sich  sowohl  für  adiabatisch  cjklische  wie  isocyklische 
kinematische  Systeme  die  wichtigste  Eigenschaft  der  elastischen  Kräfte 
vorfindet^  die  für  uns  allein  in  Betracht  kommt^  nämlich  das  Bestehen 
einer  sog.  Kräftefunktion.  • 

395.  Die  Kräftefunktion.  —  Die  an  den  Parametern  eines  cykli- 
schen  Systems  angreifenden  Kräfte  lassen  sich  sowohl  für  den  Fall 
adiabatisch  cyklischer,  wie  f&r  den  Fall  isocyklischer  Bewegungen  als 
die  partiellen  Differentialquotienten  einer  Funk^j^on  der  Parameter  und 
sonst  nur  konstanter  Grössen  nach  den  betreffenden  Parametern 
darstellen. 

Wir  sagen  dann,   diese  Kräfte  besitzen  eine  „Kräftefunktion^'. 

Diese  Bezeichnung  ist  zwar  den  Fernewirkungstheorien  entnommen;  bei  allen 
Kräftesystemen ,  bei  denen  die  Einzelkrftfte  lediglich  Funktionen  der  Entfernung 
sind,  war  es  möglich,  die  auf  eine  Masse  wirkende  gesamte  Femkraft  als  Ableitung 
einer  Funktion  ausschliesslich  der  Massen  des  Systems  und  ihrer  gegenseitigen  Ent- 
fernungen darzustellen.  Es  ist  sehr  bedeutungsvoll,  dass  die  Darstellung  der  Kräfte 
durch  eine  ganz  analoge  analytische  Operation  möglich  ist,  ohne  dass  Ferne- 
wirkungen in  das  BegrifiEssystem  aufgenommen  sind.  Mit  Bücksicht  auf  die  Gleich- 
heit der  Bechnungsoperation,  durch  die  die  Eraftmomente  erhalten  werden,  sprechen 
auch  wir  hier  von  „Kräftefunktionen". 

396.  Kräftefunktion  der  adiabatisch  cyklischen  Bewegungen.  — 

Bei  diesen  sind  nach  der  Definition  §  887  alle  f  konstant.  Nach 
§  376  ist  die  Parameterkraft  P^  =  —  P^  durch  den  Ausdruck  234  a) 
gegeben,  wo  die  Koeffizienten  B  sämtlich  lediglich  Funktionen  der 
Parameter  p  sind.  Da  die  f  von  den  Parametern  p  unabhängige  Eon- 
stanten sind,  so  kann  man  das  Zeichen  der  partiellen  Differentiation 
nach  dem  p  für  die  hier  vorliegende  Klasse  von  Cykelbewegungen  vor 
die  Klammer  ziehen. 
Setzt  man  demnach 

^  =  -  i[Ai  fi  fi  +  A2  U2  +  •  •  +  ^i4i  f^  +  -  +  A^Uf, 

+  *2l  ^2  fl    +  ^22  ^2  f2  H H  ^3*  fa  f*  H ^"  -^2  ^  ^2  f^ 


80  erhält  man 


259) 


^.=  -af7'-^^«=--af 260) 
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Der  Ausdruck  H  ist   also   die  y^Eräftefunktion''   der   adiabatisch 
cyklischen  Bewegungen. 

397.  Beziehung  zur  kinetischen  Energie  der  Cykeibewegungen.  — 

Der  Vergleich  des  Ausdruckes  259)  mit  dem  für  die  kinetische  Enei^e 
Sf  des  cyklischen  Systems,  diese  ausgedrückt  durch  die  cyklischen  Mo- 
mente 223)  §  374  zeigt,  dass  die  Eräftefiinktion  bis  auf  das  Vorzeichen 
mit  der  kinetischen  Energie  der  Bewegungen  übereinstimmt  Da  bei 
der  Differentiation  nach  den  p  eine  eventuell  noch  vorhandene  in  Bezug 
auf  die  p  konstante  Grösse  @  in  Wegfall  kommen  würde,  so  haben 
wir  ganz  allgemein  zu  setzen: 

♦  i3r==6-S| 261) 

Die  ,,adiabatische  Kräffcefunktion'^  ist  gleich  der  Abnahme  der 
kinetischen  Energie  des  Systems,  gerechnet  von  einem  willkürlich  ge- 
wählten Anfangszustande  aus. 

398.  Kräftefuniction  der  isocyUischen  Bewegungen.  —  Bei  diesen 

sind  nach  der  Definition  §  891  alle  q  konstant  Nach  §  876  ist  die 
in  den  Intensitäten  q  ausgedrückte  Parameterkraft  P/  =  —  P^  durch 
den  Ausdruck  233  a)  gegeben,  wo  die  Koeffizienten  Ä  sämtlich  lediglich 
Punktionen  der  Parameter  p  sind.  Da  die  q  von  den  Parametern  p 
unabhängige  Konstanten  sind,  so  kann  man  das  Zeichen  der  partiellen 
Differentiation  nach  dem  p^  daselbst  für  unsere  Klasse  von  Cykei- 
bewegungen vor  die  Klammer  ziehen. 
Setzt  man  demnach 

+  ^21^2^1   +  ^22^2^2  +    ••    +  A^%2^^+   "   +  -^2  ^  ^2  ^^ 


262) 


SO  erhält  man 

^'  =  ^'-<^^'=-^ 263) 

Der  Ausdruck  M  ist  also  die  „Kräftefunktion**  der  isocyklischen 
Bewegungen. 

399.  Beziehung  zur  kinetischen  Energie  der  Cykelbewegung.  — 

Der  Vergleich  des  Ausdruckes  262)  mit  dem  für  ßq,  die  kinetische 
Energie  des  cyklischen  Systems,  diese  ausgedrückt  durch  die  cyklischen 
Intensitäten  220)  §  374,   zeigt,   dass  die  Kräftefunktion  vollkommen, 
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auch  dem  Vorzeichen  nach,  mit  der  kinetischen  Energie  der  Bewegungen 
übereinstimmt.  Da  bei  der  Differentiation  nach  den  p  eine  eventuell 
noch  vorhandene;  in  Bezug  auf  die  p  konstante  Grösse  ft  in  Wegfall 
kommen  würde^  so  haben  wir  ganz  allgemein  zu  setzen: 

jy  =  ft  +  fiq 264) 

Die  y^socyklische  Eräftefunktion''  ist  gleich  der  Zunahme  der 
kinetischen  Energie  des  Systems,  gerechnet  von  einem  willkürlich  ge- 
wählten Anfangszustande  aus. 

400.  Beziehungen  der  aufgenommenen  und  abgegebenen  Energie- 
mengen eines  Systems  untereinander  und  zu  dem  Energieinhaite  des 

Systems.  —  Ein  System  kann  sowohl  durch  seine  Parameter  wie  durch 
seine  cyklischen  Koordinaten  ebenso  Energie  aufnehmen  wie  abgeben; 
diese  Energiemengen  können  einerseits  unter  sich  in  Beziehung  gesetzt 
werden,  andererseits  ist  es  wichtig  zu  untersuchen,  wie  sich  bei  solchen 
Au&ahmen  und  Abgaben  der  innere  Energievorrat  des  Systems  ver- 
ändert. Ähnliche  Betrachtungen  haben  wir  schon  im  vorigen  Kapitel, 
unter  C)  angestellt;  wir  wollen  aber  jetzt  untersuchen,  welche  ])(odi- 
fikationen  die  dort  erlangten  Resultate  erfahren,  wenn  wir  die  speziellen 
Eigenschaften  der  beiden  hier  näher  behandelten  Gruppen  von  Cykel- 
systemen  in  die  Erörterungen  einfuhren. 

a)  Energieumsatz  adiabatischer  Systeme. 

a)  Parameterarbeiten.  —  Bei  einem  adiabatischen  Systeme 
sind  die  cyklischen  Momente  konstant;  die  an  den  Parametern  an- 
greifenden Kräfte  haben  eine  Kräftefunktion  Hy  §  396.  Die  an  den 
Parametern  von  dem  System  nach  aussen  abgegebene  Energiemenge 
ist  nach  236  a)  und  260)  pro  Zeitelement  dt 

7"^ät=^äp,  +  ^äp,+  :  +  ^äp,  +  .-  +  ^^-äp,    .     265) 

Da  die  Ejräftefunktion  N  nur  Funktion  der  Parameter  p  ist,  so  ist 
der  Ausdruck  rechts  das  nach  den  Regeln  der  Differentialrechnung  ge- 
bildete volle  Differential  der  Funktion  N,  d.  h.  es  ist 

Ä'^'dt=^dN 265a) 

Wirken  umgekehrt  Kräfte  von  aussen  auf  die  Parameter,  welche 
dem  System  Energie  zufahren,  so  ist 

h'dt^  -Ä^'dt^^  ^dN 265b) 
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nach    aussen    ab- 
von    aussen    auf- 


gegebene       \  ^  .     .  ^     1  1    .  1    j        f  Zunahme  \    , 

\  Energie  ist  also  gleich  der   <    .  ,       ,  >   der 

genommene  J         •  l  Abnahme  j 

adiabatischen  Eräftefunktion  in  der  betreffenden  Zeit. 

ß)  Arbeiten  an  den  cyklischen  Koordinaten.  —  Bei  adia- 
batischen Systemen  sind  die  an  den  cyklischen  Koordinaten  angreifenden 
Kräfte  dauernd  gleich  Null.  Es  sind  also  auch  die  hier  verrichteten 
Arbeiten  dauernd  gleich  Null.  Das  adiabatisch  cyklische  System  giebt 
folglich  an  seinen  cyklischen  Koordinaten  weder  Energie  nach  aussen 
ab,  noch  nimmt  es  solche  auf;  in  Zeichen: 

ä"frf^  =  0,    W^.dt^O 265c) 

y)  Gesamtarbeit  —  Da  bei  adiabatischen  Systemen  die  an  den 

cyklischen  Koordinaten  geleisteten  Arbeiten  verschwinden,  so  wird  bei 

ihnen   der   gesamte  Umsatz   an  Energie   lediglich   durch   die   an   den 

*  Parametern  aus-  und  eintretenden  Energiemengen  bestimmt   Wird  von 

den  Parameterkräfben  die  Arbeit  Ä\' dt  nach  aussen  abgegeben,  so  ver- 
mindert sich  der  Energieinhalt  um 

Nach  261)  §  397  sind  aber  die  Änderungen  der  Kräftefunktion  H 
entgegengesetzt  gleich  den  Änderungen  der  kinetischen  Gesamtenergie^ 
diese  ausgedrückt  in  den  cyklischen  Momenten,  d.  h.  den  Änderungen 
von  S|. 

Also  ist 

Wird  von  äusseren  Kräften,  welche  auf  die  Parameter  einwirken, 

+ 
die  Arbeit  A-dt  geleistet  und  als  ^    -dt  von  dem  System  aufgenommen^ 


so  vermehrt  sich  der  Energievorrat  um 

+  dE  =  Ä'\  dt=  ^dH  ^  +  d^. 

Wir  erhalten  somit  den  Satz:^)  Wenn  ein  adiabatisches 
System  durch  die  Kräfte  nach  seinen  Parametern  Arbeit 
leistet,  so  nimmt  gleichzeitig  die  Energie  des  Systems  ab, 
und  zwar  um  den  Betrag  der  geleisteten  Arbeit;  wenn  ein 
adiabatisches   System   durch   die   Kräfte    nach   seinen   Para- 


*)  Hertz,  Mechanik,  p.  247,  Nr.  581^ 
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metern  Arbeit  aufnimmt,  so  wächst  gleichzeitig  xlie  Energie 
des  Systems  und  zwar  um  den  Betrag  der  aufgenommenen 
Arbeit 

b)  Energieumsatz  isocyklischer  Systeme. 

a)  Parameterarbeiten.  —  Bei  einem  isocyklischen  Systeme  sind 
die  cyklischen  Intensitäten  konstant,  die  an  den  Parametern  angreifenden 
Systemkräfte  haben  eine  Eräftefunktion  Ny  262)  §  398. 

Die  an  den  Parametern  von  dem  System  nach  aussen  abgegebene 
lilnergiemenge  ist  also  hier  pro  Zeitelement  dt 

2-  di  =  ^äp,  +  ^äp,+  ..  +^dp,+  ..  +^äp,.    266) 

IT  ist  nur  Funktion  der  p\  sie  enthält  die  cyklischen  Momente  q 
als  Eonstanten.  Daher  ist  der  Ausdruck  rechts  das  yolle  Differential 
von  H  und  es  ist 

ä"^  dt^dm 266a) 

Wirken  umgekehrt  Kräfte  von  aussen  auf  die  Parameter,  so  wird 
bei  einer  durch  diese  herbeigeführten  Zustandsänderung  eine  Energie- 
menge zugeföhrt: 

Ä'^.dt^  ^Ä''rdt=^  ^dm. 

T^.  o     ^  j       -o  X         f  nach   aussen   ab- 

Die   vom  System   an   den  Parametern  {  ^ 

l  von    aussen   auf- 
gegebene      1  „  •     •  X     1         1   •  u  j        f  Zunahme  \     , 

\  Energie  ist   also  gleich  der  <    . ,       ,  \    der 

genommene  J  l  Abnahme  J 

isocyklischen  Kräftefunktion  in  der  betreffenden  Zeit. 

Der  Betrag  der  in  der  Zeit  dt  vom  System  an  den  Parametern 
geleisteten  Arbeit  lässt  sich  mit  Bücksicht  auf  262)  schreiben: 


<a]k  i  =  fe 


i=l  *  i=l 

d  -4.J1  ,    d  Am^  ,         ,    d  A^^  d  A^h 


L  Spf 


0  ^m  d  Am.  dÄ„fi  d  Ätih 


dJbt  d^bs  d  Ah{^  d  Ahh 


267) 
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ß)  Arbeiten  an  den  cyklischen  Koordinaten.  —  Bei  iso- 
cyklischen  Systemen  wirken  auf  die  cyklischen  Koordinaten  dauernd 
Kräfte;  sie  sind  es  ja  gerade^  welche  die  cyklischen  Intensitäten  q 
konstant  und  die  q  =  0  erhalten.  Diese  Kräfte  können  entweder  von  dem 
System  selbst  ausgeübt  werden  oder  von  aussen  auf  das  System  wirken. 

Nach  238a)  §  378  ist  die  von  dem  System  an  den  cyklischen 
Koordinaten  in  der  Zeit  dt  geleistete  Gesamtarbeit 


Wirken  umgekehrt  auf  die  cyklischen  Koordinaten  von  aussen  her 
Kräfte,  so  ist  die  Arbeit,  welche  das  System  durch  diese  seine  cyklischen 
Koordinaten  in  der  Zeit  dt  auj&iimmt,  da  ^ß'  =  —  ^  ist,  gleich 


Da  bei  einem  isocyklischen  Systeme  alle  q  dauernd  gleich  Null 
sind,  so  ist  nach  232  b)  §  376 


=-(( 


72  +  • •  + 


dpr 


!/r  +    •  *  *  + 


,    /  8  A,^  ,     d  A^  .  .     d  A{^  ' 


+ 


d  A&i 

dpk 

d  Ä^ 

dpk 


+  I  -.^—  yi  +  -fl--  ?,  +  ••  +  -Q-p-  7r  +  --  +  -öpT 'f") "'^ 


\  dp, 


dPi 


Demnach  ist  die  aufgenommene  Arbeit 


+ 


dpk 


%)  ^f] 


X 


/  d  A&^  . 


B  Aikx 
~Bp^ 

B  Aoh 


^2   +    •"    + 


—  c 


!/2  +  •*  + 


B  At7i 

Bpr 

B  A{^ 

Bpr 


9r+   "    + 


B  A&y 

Bj)k 

B  A^^ 

Bpk 


7fc)qi 
!7fc)q2 


+  ••  + 


5-1*1?         ,  ,    BA&^     \ 


q* 


,    I  dA»fi         ,     dA&b  ,  ,     öiloft         ,  ,     dA»\^      \      1 


268) 


Gesamtarbeit  isocyklischer  S3r8teme.  475 

Vergleicht  man  die  beiden  Ausdrücke  267)  und  268),  so  erkennt 
man,  dass  die  Summen  in  beiden  genau  den  gleichen  Wert  haben 
müssen.  Denn  sie  stimmen  Glied  für  Glied  überein.  Nur  sind  diese 
]^-^-A- Glieder  in  267)  nach  den  ^  lateinischen  q^  in  268)  nach  den  1^ 
deutschen  q  geordnet. 


Man  hat  also: 


oder 


Ä'^.'dt^^k^dt 


a*-  =  2  >• 269) 


In  Worten:^)  Bei  der  isocyklischen  Bewegung  eines 
cyklischen  Systems  ist  die  Arbeit,  welche  das  System  durch 
die  cyklischen  Koordinaten  aufnimmt,  beständig  gleich  dem 
doppelten  der*Arbeit,  welche  es  durch  die  Parameter  abgiebt. 

Dabei  werden  die  durch  die  Koordinaten  ein-  und  austretenden 
Arbeiten  durch  die  Koppelung  mit  entsprechenden  anderen  Systemen 
geliefert^  §  398. 

Y)  Gesamtarbeit  —  Verrichten  sowohl  die  Parameterkräfte  wie 
die  cyklischen  Kräfte  Arbeit,  so  verändert  sich  der  Energieinhalt  des 
Systems  um  den  Betrag 

^dE=^{Ä^  +  %;^)dt 270) 

Da  i'*-.rf*=  -  »*".rf^=  ^2Ä'"'dt  \sij  so  ist  auch 

^dE=^  ^Ä'^'-dt 270a) 

oder 

dE^Ä'^'dt 270  b) 

Werden  umgekehrt  an  den  Parametern  und  an  den  cyklischen 
Kräften  Arbeiten  geleistet,  so  verändert  sich  die  innere  Energie  um 

+  rfJ&  =  (Jr" +a^-)rf< 271) 

Auch  diese  Änderung  können  wir  lediglich  durch  die  Arbeit  der 
Parameterkräfte  ausdrücken: 

«*"  =  2>*";    i*-=  ->•; 
also  ist 

+  dE=^  +  'r''dt 270b) 


^)  Hebtz,  Mechanik,  p.  246,  Nr.  579. 
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Wir  erhalten  also  denselben  Ausdruck  wie  oben  für  die  Energie- 
änderung dE.    Femer  ist 

--dE=^  ^Ä*'  dt. 

Die  Energieänderung  ist  positiv  (Energiezunahme),  wenn  Ä^*'  po- 
sitiv ist|  d.  h.  wenn  die  Parameterkräfte  eine  positive  Arbeit  nach 
aussen  leisten;  sie  ist  negativ  (Energieabnahme);  wenn  die  Parameter 
Energie  aufnehmen. 

Satz:  Um  bei  einer  isocyklischen  Zustandsänderung 
durch  die  Kräfte  nach  den  Parametern  eine  Arbeit  nach 
aussen  hin  zu  leisten,  muss  man  die  Energie  des  Systems 
steigern  und  zwar  um  den  Betrag  der  geleisteten  Arbeit 
Um  umgekehrt  ein  isocyklisches  System  zur  Aufnahme  von 
Energie  durch  seine  Parameter  zu  zwingen,  muss  man  die 
innere  Energie  gleichzeitig  herabsetzen  und  zwar  um  den 
Betrag  der  aufzunehmenden  Arbeit 

Da  Ä'^'^'-dt  =  diu  ist,  so  ist  auch 

dE=       dm] 

Da  ferner  JH  bis  auf  eine  Eonstante  auch  dem  Vorzeichen  nach 
mit  der  kinetischen  Energie,  diese  durch  die  cyklischen  Intensitäten 
ausgedrückt  Sq  (vergl.  264)  §  399)  übereinstimmt,  so  ist  auch 

dE=      d&a\ 

Die  Änderungen  der  Gesamtenergie  bei  Arbeitsleistungen  der  Para- 
meterkräfte  werden  durch  die  entsprechenden  Änderungen  der  iso- 
cyklischen Eräftefunktion  oder  der  kinetischen  Energie  Sq  des  Systems 
auch  dem  Vorzeichen  nach  angegeben. 

Drücken  wir  die  Energieänderungen  nicht  durch  die  Arbeiten  Ä  der 
Parameterkräfte,  sondern  durch  diejenigen  der  cyklischen  Ei^te  H  aus, 
so  erhalten  wir  nach  269)  aus 

-rf^  =  (>-  +ä'*")rf< 
die  Gleichung 


oder 


-rfi?=(^«*'-a*-)r/f=  -l^'^.dt 


dE  ^  \k^'dt 


>.     .     .     274) 


und  aus 


die  Gleichung: 


oder 
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+  dFj=={h  +  %'^)dt 


+  dfJ={^:^h'  +  k''')dt 


dE^\k''dt, 


also  dasselbe. 

Die  Energie  eines  isocyklischen  Systems  nimmt  zu,  wenn 

auf  die  cyklischen  Koordinaten  von  aussen  Arbeit  leistende 

+ 
Kräfte  ausgeübt  werden  (Ä""  positiv),  sie  nimmt  ab,  wenn  die 

cyklischen  Kräfte  veranlasst  werden,  nach  aussen  hin  Arbeit 

zu    leisten    und    zwar    ist    die    Energieänderung    gleich    der 

Hälfte  der  entsprechenden  Arbeit. 

C)    Hauptsatz  der  adiabatischen  Cykelbeweg^gen. 

401.  Das  Fr.  Neumannsche  Gesetz  der  Induktion.  —  Wir  kommen 

jetzt  zu  dem  wichtigsten  Satze  unserer  Betrachtungen.  Derselbe  be- 
zieht sich  auf  eine  Eigentümlichkeit  der  adiabatisch  cyklischen  Be- 
wegongssysteme.  Nicht  nur  die  hohe  Bedeutung,  welche  gerade  diesen 
Systemen  im  Naturhaushalte  zukommt  (vergl.  S.  466)  ist  es,  welche  dem 
Satze  seine  Wichtigkeit  verleiht,  sondern  für  uns  liegt  sein  Wert  haupt- 
sächlich darin,  dass  er  das  vollkommenste  Analogen  zu  der  allgemeinsten 
Fassung  desjenigen  Satzes  darstellt,  in  welche  die  Gesamtheit  der 
Induktionsgesetze  und  der  Gesetze  der  elektrodynamischen  Wechsel- 
wirkungen zusammengefasst  werden  kann  und  schon  vor  längerer  Zeit 
zusammengefasst  worden  ist  Es  ist  dies  das  Fr.  NsuMANi^sche  Gesetz, 
von  dem  wir  denjenigen  Teil,  der  .sich  auf  die  elektromotorischen 
Ejüfte  bezog,  schon  in  Formel  66)  §  275  kennen  gelernt  hatten;  jetzt 
soll  es  auch  mit  Bücksicht  auf  die  langsam  veränderlichen  Parameter 
des  Systems  abgeleitet  werden. 

Wir  wollen  dieses  Gesetz  als  Erläuterung  unseres  Cykelsatzes 
voranstellen,  in  ihm  aber  sogleich  in  Klammer  diejenigen  Grössen  ver- 
merken, welche  in  der  Cykeltheorie  Ausdrücken  der  Elektrodynamik 
entsprechen.  Die  Erscheinungen  der  Induktion  und  der  elektro- 
dynamischen Wechselwirkung  stehen  in  folgendem  gesetzmässigen  Zu- 
sammenhange zu  einander,  wie  zuerst  von  Fr.  Neumann  erkannt 
worden  ist  (wir  geben  dem  Gesetze  die  LsNzsche  Form): 
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Gegeben  sei  ein  System  elektrischer  Ströme,  welche  alle 
durch  konstante  E.M.E.  unterhalten  werden.  In  dem  elektro- 
magnetischen Felde  aller  dieser  Ströme  mögen  ferner  eine 
beliebige  Anzahl  permanenter  Magnete  sich  befinden,  deren 
magnetische  Momente  keinerlei  Änderungen  erleiden  (alle 
f  =  konstant,  vergl.  S.  67  u.  465).  Wenn  wir  dann  mit  einer  die 
Lage  oder  Gestalt  einer  Strombahn  irgendwie  bestimmenden 
Variablen  (Parameter)  irgend  eine  Veränderung  vornehmen 
(gegen  das  System  eine  positive  Arbeit  an  den  Parametern 
leisten),  so  werden  die  Stromintensitäten  (cyklischen  Intensi- 
täten) durch  Induktion  stets  so  abgeändert,  dass  sie  elektro- 
dynamisch wirkend  an  den  geänderten  variablen  Grössen 
(Parametern)  ponderomotorische  Antriebe  wachrufen,  welche 
den  Kräften  gerade  entgegen  wirken. 

In  der  Wärmelehre  finden  ganz  ähnliche  Wechselwirkungen  statt  Wird 
etwa  ein  in  einer  für  Wärme  adiabatischen  Hülle  eingeschlossenes  Gras  (adiaba- 
tisches System,  f  =  konstans)  komprimiert  (am  Dnickparameter  durch  eine  äussere 
Kraft  eine  positive  Arbeit  geleistet),  so  wird  die  Temperatur  (cyklische  Intensität) 
geändert  (gesteigert);  diese  Änderung  ist  von  der  Beschaffenheit,  dass  sie 
rückwirkend  auf  den  Parameter  hier  einen  der  erzeugenden  Kraft  entgegengesetzt 
gerichteten  Antrieb  wachruft;  denn  das  Gas  expandiert  sich  durch  die  Tempe- 
ratursteigerung. Durch  die  äussere  Kraft  muss  diese  Gegenwirkung  überwunden 
werden,  wenn  es  zu  einer  positiven  Arbeitsleistung  kommen  soll;  da  die  Para- 
meteränderung eine  bestimmte  ist,  und  die  durch  die  Temperatur  (cyklische  In- 
tensität) hervorgerufene  Kraft  der  äusseren  entgegenwirkt ,  so  müssen  wir  sagen, 
von  der  durch  die  Drucksteigerung  und  die  dadurch  veranlasste  Temperaturänderung 
(Änderung  der  cyklischen  Intensität)  am  Druckparameter  hervorgerufenen  Kraft 
werde  eine  negative  Arbeit  geleistet,  wenn  wir  die  Arbeit  der  drucksteigemdeo 
äusseren  Kraft  positiv  in  Rechnung  setzen. 

402.   Entsprechender  Satz  der  adiabatiech  cyklischen  Systeme. 

—  Der  zu  beweisende  Satz  laatet: 

Wird  ein  adiabatisch  cyklisches  Bewegungssystem  einer 
unendlich  kleinen  Zustandsänderung  durch  die  Einwirkung 
äusserer  Kräfte  auf  seine  Parameter  unterworfen,  so  erleiden 
trotz  der  Eonstanz  der  cyklischen  Momente  die  cyklischen 
Intensitäten  doch  Änderungen  und  zwar  stets  in  solchem 
Sinne,  dass  von  ihnen  an  den  Parametern  Kräfte  wach  ge- 
rufen werden,  welche  bei  der  wirklich  stattfindenden  Zu- 
standsänderung thatsächlich  eine  negative  Arbeit  leisten, 
d.  h.  immer  den  die  Zustandsänderung  herbeiführenden 
äusseren  Kräften  entgegenstreben. 

Um  die  ganze  etwas  verwickelte  Schlussreihe,  welche  zum  Be- 
weise des  Satzes  führt,  recht  klar  übersehen  zu  können,  teilen  wir 
sie  in  einzelne  Abschnitte. 
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403.    Einwirkung    von    aussen    auf  das   adiabatiscii  cylciisclie 

System  und  iiire  Feigen.  —  Wir  denken  uns  ein  adiabatisch  cyklisches 
Bewegungssystem  gegeben.  In  ihm  haben  die  cyklischen  Intensitäten  q 
im  allgemeinen  alle  von  0  verschiedene  Werte.  Geht  das  System 
(adiabatisch)  aus  einem  Zustande  in  den  anderen  über,  so  erfahren  die 
Intensitäten  q  alle  langsame  Änderungen,  dagegen  bleiben  die  Momente  f 
konstant 

Bei  einem  Monocykel,  füt  den  f  *->  ü  q  ist!,  24S)  §  ^1 ,  mnss  die  Parameter- 
fnnktion  A  dabei  immer  gerade  so  abgeändert  werden,  dass  die  Änderungen  von  q 
kompensiert  werden,  §  390. 

Wenn  aber  die  Momente  f  dauernd  konst^tnt  sind,  so  sind  auch 
alle  auf  die  cyklischen  Koordinaten  wirkenden  Kräfte  dauernd  0. 
Wollen  wir  also  durch  einen  äusseren  Eingriff  in  das  System  mit  dem- 
selben eine  Zustandsänderung  vornehmen^  so  können  wir  dies  nicht 
anders  bewerkstelligen,  als  dass  wir  auf  die  Parameter  p  des 
Systems  jmit  geeigneten  äusseren  Kräften  einwirken.  Wir 
leisten  also  durch  äussere  Kräfte  an  dem  System  vermittelst  der  Para- 
meter />  eine  positive  Arbeit    Dieser  Eingriff  hat  dreierlei  Folgen: 

1.  ändern  die  Parameter  ihre  Werte.  Dies  ist  die  unmittelbarste 
Folge  unseres  Eingriffes^  zugleich  aber  die  einzige,  4ie  äusserlich  in 
die  Erscheinung  tritt    Die  Parameter 

mögen  der  Reihe  nach  die  (positiven)  Zuwächse 

..   'dp^jdp^, . . .,  dp^y . . .,  dpj^ 
erfahren. 

2.  ändert  sich  nach  §  380  der  Energieinhalt  des  Systems  und 
zwar  um  den  Betrag  der  geleisteten  Arbeit. 

3.  ändern  sich  die  cyklischen  Intensitäten;  denn  sie  sind  es  ja, 
welche  den  Inhalt  an  kinetischer  Energie  des  Systems  wesentlich 
mitbestimmen.  Ändert  sich  dieser  nach  2.,  so  müssen  auch  die  Inten- 
sitäten Zuwächse  erhalten.    Es  mögen  die  cyklischen  Intensitäten 

der  Reihe  nach  gewachsen  sein  um  die  Beträge 

Die  Zustandsänderung;  welche  wir  vornehmen,  soll  klein  sein; 
dementsprechend  sind  die  n  auch  alle  kleine  Grössen  von  der  ersten 
Ordnung  (sie  sind  sog.  Variationen,  die  man  auch  mit  Sq^j  Sq^  u.  s.  w. 
hätte  bezeichnen  können,  um  ihre  Natur  als  kleine  Grössen  unmittelbar 
zum  Ausdruck  zu  bringen);  wir  nehmen  absichtlich  hier  wegen  des  fol- 
genden Abstand  von  dieser  gewöhnlich  üblichen  Bezeichnungsweise. 
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404.  Berechnung  des  Zuwachses,  den  die  kinetische  Energie  bei 
der  Zustandsänderung  erfährt  —  Urspriinglicli  hatten  die  cyklischen 
Intensitäten  die  Werte 


fli*  ^2 


l»7> 


^^ 


9  • 


qii 


und  die  kinetische  Energie  also  den  Wert: 


+  Kifli  +  A2fl2  +  ••  +  A*q*+  ••  +  ^i7iq5)q> 


.     275) 


woflir  wir  nach  226)  §  375  auch  schreiben  können: 

Sq=i[fiqi+f2fl2  +  "+W+"+fi^qi^]    •    •     275a) 
wo  f  die  Momente  sind. 

Nach   der  Zustandsänderung   sind  die  cyklischen  Intensitäten  ge- 
worden 

fli  +  ^i>  ^2  +  ^s*  •  •  •>  fl*  +  ^*;  •  •  •  >  fl^  +  ^1» 
die  Zustandsänderung  war  aber  eine  adiabatische^  d.  h.  erfolgte  so^  dass 
trotz  der  Änderung   der  Parameter  and  damit  der  A  die  f  konstant 
blieben.    Daher  ist  der  neue  Wert  der  Energie: 

Sq  +  ^  =  J  [fi(qi  +  ^i)  +  (2(^2  +  ^2)  + 

und    der    positive    Zuwachs,    den    die    kinetische   Energie    dabei   er- 
fahren hat: 

^=\[\i^i  +  U^2+" +U^^+"+\fi^h]'     .     •     277) 
Wir  bilden  den  Ausdruck: 

^=(^11  ^1  +  ^12  ^2+  "  +  ^1^'^^+  "  +  A^^^)^i 

+  (^21  ^1  +  ^22  ^2  +   "   +  ^2*  ^*  +  •  *   +  ^2  ^^li  ''"^8 


'«^+'•1     ...    2 


76) 


+  (-^'?l  ^1    +  A2  ^2   +    "    +   ^fl^^i>  +    ••    +   A^^^)^« 


.     278) 


Die  ^  sind  nur  Funktionen  der  Parameter;  sie  haben  zur  Zeit 
der  Zustandsänderung  bestimmte  Werte;  die  n  sind  cyklifiche  Intensi- 
täten.    Also  ist  r  die  doppelte  kinetische  Energie   eines  cyklischen 
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Systems,  das  in  allem  dem  unseren  gleicht,  nur  an  Stelle  der  Intensi- 
täten q  die  Intensitäten  71  aufweist.  Als  kinetische  Energie  ist  F  aber 
notwendigerweise  positiv,  weil  diese  immer  als  Summe  von  lauter  Ge- 
schwindigkeitsquadraten, jedes  mit  einem  positiven  Massenfaktor  multi- 
pliziert, aufgefasst  werden  kann.  Wenn  wir  also  im  Laufe  der  folgenden 
Ableitungen  auf  einen  Ausdruck  von  der  Form  F  geführt  werden,  so 
wissen  wir,  dass  er  unbedingt  einen  positiven  Wert  hat,  welche  Werte 
die  n  auch  im  speziellen  haben  mögen. 

Der  Ausdruck  T  ist  nicht  etwa  der  Zuwachs  an  kinetischer  Energie,  den  das 
System  erfährt,  wie  der  Vergleich  mit  275)  zeigt. 

405.  Parameterkräfte,  welche  den  Änderungen  der  cyklischen 

Intensitäten  zukommen.  —  Es  ist  eine  Eigentümlichkeit  der  adiabatisch 
cyklischen  Systeme  und  liegt  in  dem  inneren  Zusammenhange  der  ein- 
zelnen  Teile  derselben  begründet,  dass  Änderungen,  welche  die  Inten- 
sitäten erfahren,  selbständige  Kräfte,  welche  an  den  Parametern  zu  Tage 
treten,  hervorrufen.  Dieselben  sind  durch  jene  Änderungen  vollkommen 
bestimmt. 

Die  Formel  233  a)  §  376  gestattet  uns  diese  Kräfte,  /7'  wollen  wir 
sie  nennen,  durch  die  Intensitätsänderungen  n  direkt  auszudrücken. 
Werden  in  jenem  Ausdrucke  233  a)  die  cyklischen  Intensitäten  geändert 
und  gehen  sie  in  die  Werte  q  +  n  über,  so  werden  auch  die  P'  ge- 
ändert; diese  gehen  in  die  Werte  P'+II'  über;  zu  den  Kräften  P',  welche 
das  System  an  sich  auf  die  Parameter  p  ausübt,  kommen  während  der 
Zustand sänderung  noch  die  Antriebe  /7'  hinzu,  welche  von  den  Ände- 
rungen 7t  der  cyklischen  Intensitäten  herrühren. 

Die  auf  den  Parameter  p^  wirkende  Systemkraft  ist  also: 

+  -.-—  (q»  +  JT,)  (qi  +  7t,)  +     -  ^*-  (q,  +  tt,)  (q,  +  ^,)  +  •  •  • 

OPa  Opa 


279) 


dpa  Opa 

+   "   ;j  -r?*"  (^^    +    "^)    (^1    +  ^')    +    "^^  ^^^  +   71^)    (qs    +   TTg)  +  .  •  • 

dpa  dpa  I  / 

Multipliziert  man  rechter  Hand  aus,  so  erhält  man  nach  dem 
Ordnen  zunächst  einen  Ausdruck,  der  nur  die  q  enthält;  er  stimmt 
mit  P^'  genau  überein.  Femer  kommen  Glieder,  welche  Produkte 
q  X  ^  enthalten,  und  zwar  kommt  jede  derartige  Verbindung  eines  q 
mit    einem  7t   zweimal   in   dieselbe  Ableitung   eines  A   Dach   einem  p 
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multipliziert  vor  (man  beachte^  dass  A^n^  ^n^  ist).  Endlich  folgen 
noch  Glieder,  welche  Produkte  von  Grössen  n  enthalten.  Da  die  n 
klein  von  der  ersten  Ordnung  sind,  erscheinen  alle  diese  Glieder  multi- 
pliziert mit  kleinen  Grössen  von  der  zweiten  Ordnung.  Da  die  d  Ajd p 
alle  endlich  sind,  so  können  wir  diese  Glieder  weglassen,  indem  wir 
uns  bei  der  Angabe  der  Kräfte  auf  Glieder  von  der  ersten  Ordnung 
der  Kleinheit  beschränken.  Man  erkennt  daher,  dass  die  Glieder  der 
zweiten  Klasse  in  ihrer  Gesamtheit  das  ausmachen,  was  in  Gleichung  279} 
links  mit  11'  bezeichnet  ist,  und  wir  erhalten  schliesshch: 


dpa 


dp. 


^    .     Ö-4,, 


+ 


dpc 

d  A^& 

dpa 


8  Aqh  \ 


( 


dA 


'yi 


dp„ 


dpa 


d  A^{^ 

dpa 


(\^  + 


dpa 


) 


qff  \nfj 


( 


dAffi 


3-4^, 


+    ~5 ^1  "^ — a  '"  q«  -f        .      a 


■f  -.-^     q#  + 


d  Ahh 

+  -^^-^  q^  I  n 


OPa 


) 


280) 


Das  sind  die  Parameterkräfte  17',  welche  den  Änderungen  n  der 
cyklischen  Intensitäten  ganz  selbständig  zukommen. 

406.   Berechnung  der  Arbeit  der  hinzukommenden  Parameter- 

Icräfte.  —  Die  Kraft  II J  fällt  in  die  Richtung  des  Parameters  p^. 
Dieser  Parameter  erleidet  bei  der  Zustandsänderung  eine  Vergrösse- 
rung  dp^.  Die  Arbeit  dieser  Kraft  ist  also  11^ -dp^.  Die  Gesamt- 
arbeit aller  den  Intensitätsänderungen  n  zukommenden  Parameter- 
kräfte ist  also 


a  =  Xe 


a  =  lc 


fc  =  l 


a  =  l 


[( 

dp. 

-<ll 

+ 

dpa 

^% 

+ 

(' 

dA„ 

dpa 

<ll 

+ 

8  A„ 

dPa 

fl» 

+ 

)«1 


(- 
( 


""i,+-^A'-l.+ 


dp. 


dpc 


) 


n, 


) 


flTj 


.  281) 
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Denkt  man  sich  alle  Glieder  dieser  hier  nur  angedeuteten  Summe 
hingeschrieben,  so  erkennt  man,  dass  sich  z.  B.  das  Produkt  q^  n^  als 
gemeinsamer  Faktor  in  die  Summe: 

d  All    «  ö -4,,     ^  ö -4,,    ^  Ö-4,, 

multipliziert  vorfindet.  Hierfür  kann  man  kurz  schreiben:  S A^^,  wo 
sich  das  Variationszeichen  S  auf  die  Variation  nach  den  Parametern 
bezieht;  ebenso  für  alle  anderen  Produkte  (\n  dieser  Summe.  Man 
erhält  daher: 

a'i°*-  =  ((y^ii-qi  +  SA.^-q^  +  •.  +  dJ^^-q^  +  ••  +  dA,yqf^)n^ 

+  (<yArai  +  ^^22-^2  + ••  +  ^^2**fl*>+  ••  +*^2rfl^)^2 


+  (^'^«yrHi  +  ^A2*fl2H — f-  ^^n^'^»  +  ••  +  <y^.7rflO^' 


282) 


Beweis,  dass  die  Cykelarbeit  eine  negative  Grösse  ist.  — 
Für  eine  adiabatische  Bewegung  ist  für  &  ==  1,  2, ,  , .,  &, .  .,fj  immer 

f^  =  ^,1 .  q^  +  ^^2 . qg  +  •  •  +  ^,;i> •  q*  +  •  •  >^,;r  fl^  =  konstans. 
Hier  sind  veränderliche  Elemente,  nämlich  die  p  in  den  A  ent- 
halten; ausserdem  sind  die  q  veränderlich.    Die  Variation  eines  Mo- 
mentes f,,  führt  also  ganz  allgemein  auf  folgenden  Ausdruck: 

S\^  =  ^  Ai  •  qi  +  ^^,2  •  qa  +  •  •  +  (J ^,^ •  q^  +  •  •  +  <?  Ar Q^  1     283) 
+  Ar^^'Sq^  +  A^^'Sq^  +  ••  +  An^-Sq^-i h  i^^^.^q^  J 

Bei  einer  adiabatischen  Zustandsänderung  ist  jede  solche  Variation 
S\  gleich  0.  Femer  hatten  wir  hier  die  Veränderungen  Sq,  welche 
eine  cyklische  Intensität  erleidet  bei  unserer  adiabatischen  Zustands- 
änderung mit  i;r  bezeichnet.  Wir  erhalten  also  1^  Gleichungen  von 
der  Form: 

=  —  (v^^j-TTi  +  J^a-TTg  +  ••  +  ^^•7r^  +  -- +  Av^^)    [   •     284) 

fj  =  1,  2,  .  .  .,  fj,  . , .,  f).  ) 

Bilden  wir  alle  diese  Gleichungen,  multiplizieren  wir  sie  der  Reihe 
nach  mit 

und  addieren  sie  alle,  so  erlialten  wir 

links:  den  Ausdruck  282)  für  ?l'^°^-  für  die  soeben  berechnete 
Arbeit  der  Kräfte  /7', 

81* 


484  22.  Kapitel. 

rechts:  den  mit  einem  —  Zeichen  versehenen  Ausdruck  F,  278), 
den  wir  in  §  404  eingeführt  hatten.  Dieses  F  war  eine  positive  Grösse, 
die  mit  dem  —  Zeichen  versehene  Grösse  F  und  demnach  auch  die  ihr 
gleiche  Grösse  Ä'^*-  also  eine  negative  Grösse,  was  zu  beweisen  war. 

407.  Beweis,  dass  die  neuen  Parametericräfte  den  ursprunglich 
wiricenden  äusseren  Kräften  entgegen  wiricen.  —  Die  an  den  Para- 
metern angreifenden  äusseren  Kräfte,  welche  die  Änderungen  Sp  dieser 
Parameter  herbeiführten,  leisteten  eine  positive  Arbeit  gegen  das  System. 
Durch  ihre  Thätigkeit  wurden  die  cyklischen  Intensitäten  bei  konstanten 
Momenten  f  um  Grössen  n  geändert,  welche  nun  ihrerseits  wieder  rück- 
wirkend selbständige  Antriebe  an  den  Parametern  p  hervorriefen,  deren 
Komponenten  nach  den  einzelnen  p  gleich  77'  waren.  Die  Arbeit  dieser 
Kräfte  ist  bei  den  eingetretenen  Parameteränderungen  8p  eine  durchaus 
negative  Grösse,  wie  im  vorigen  Paragraphen  bewiesen  wurde.  Da  das 
"Vorzeichen  einer  Arbeit  durch  die  Vorzeichen  der  beiden  Faktoren,  das 
der  Verrückung  und  das  der  Kraft,  bestimmt  ist,  die  Verrückungen  Sp 
aber  dieselben  sind,  so  müssen  die  Kräfte  77'  das  umgekehrte  Vor- 
zeichen wie  die  ursprünglich  wirkenden  äusseren  Kräfte  haben,  d.  h.  sie 
müssen,  da  sie  sich  auf  dieselben  Parameter  beziehen  und  unsere  Ab- 
leitung für  alle  beliebigen  Werte  der  Parameteränderungen  dp  gilt, 
diesen  entgegengesetzt  gerichtet  sein. 

Hieraus  ergiebt  sich  also  schliesslich  der  Satz:  Bei  der  adia- 
batischen Zustandsänderung  eines  cyklischen  Systems  er- 
leiden die  cyklischen  Intensitäten  stets  Änderungen  in 
solchem  Sinne,  dass  die  von  diesen  Änderungen  hervor- 
gerufenen Kräfte  die  erzeugende  Zustandsänderung  aufzu- 
halten streben. 

Werden  also  durch  Änderung  der  Lagenparameter  von  Magneten  oder  pra- 
formierten  Strömen  und  Leitern  Ströme  induziert,  so  verlaufen  diese  stets  so,  dass 
sie  sich  gegen  die  erzeugenden  Änderungen  elektromagnetisch  oder  -dynamisch 
wirkend  stemmen;  wir  haben  hier  also  die  allgemeinste  Fassung  des  Lenz- 
schen  Gesetzes  §  209  vor  uns. 


23.  Kapitel. 

Reciproke  Eigentümlichkeiten  oyklischer  Systeme. 

Schon  bei  dem  Grundversuche  der  ganzen  Lehre  von  den  Induk- 
tionserscheinungen machten  wir  bei  der  Einführung  und  Erläuterung 
des  LENzschen  Gesetzes  in  §§  209  und  210  darauf  aufmerksam^  dass 
die  beiden  Hauptgebiete  der  Elektricitätslehre,  die  Erscheinungen  des 
Elektromagnetismus  und  der  Induktion  in  einem  eigentümlichen  Ver- 
hältnis der  Wechselbeziehung  zu  einander  stehen,  welches  wir  mit 
Helmholtz  als  das  „Gesetz  der  Eeciprocität'*  bezeichneten.  Es  zeigt 
sich,  dass  ein  solches  reciprokes  Entsprechen  zweier  Erscheinungs- 
gebiete in  der  Natur  ziemlich  häufig  ist.  Wir  bemerken  aber  überall, 
dass  diese  Reciprocitätseigenschaften  speziell  für  Systeme  charakteristisch 
sind,  welche  in  sich  zurücklaufende  Bewegungen  enthalten,  welche  also 
nach  §  136  cyklische  Systeme  sind. 

408.  Allgemeiner  BegrifT  und  Schema  der  reclproken  EigentGm- 

lichkeiten.  —  Wenn  bei  irgend  einem  Systeme  das  auf  einen  Para- 
meter wirkende  Kraftmoment  vergrössert  oder  verringert  wird,  so  wird 
im  allgemeinen  nicht  nur  der  betreffende  Parameter  selbst  in  seiner 
Grösse  verändert,  sondern  infolge  der  Verbindungen,  welche  das  System 
zusammenhalten,  werden  auch  andere  Parameter  durch  diese  Verände- 
rung in  Mitleidenschaft  gezogen.  Dasselbe  gilt  von  cyklisch  in  sich 
zurücklaufenden  Bewegungen,  welche  eventuell  in  dem  Systeme  vor- 
kommen; auch  diese  werden  im  allgemeinen  in  irgend  einer  Weise  mit- 
einander gekoppelt  sein,  derart,  dass  die  Änderung  in  den  Bestimmungs- 
stücken  der  einen  eine  entsprechende  Änderung  der  anderen  zur  not- 
wendigen Folge  hat. 

Beispiele  hierfür  boten  die  Dicjkeibewegungen,  d.  h.  die  Erscheinungen  der 
wechselseitigen  Induktion,  §§  271—274. 

Gleiches  gilt  aber  auch  von  den  langsam  veränderlichen  und  den 
cyklisch  veränderlichen  Koordinaten  untereinander.  Infolge  der  inneren 
Verbindungen,  welche  die  einzelnen  Teile  eines  cyklischen  Systems  mit- 
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einander  verknüpfen,  wird  im  allgemeinen  immer  eine  Änderung  eines 
cyklischen  Momentes  oder  einer  cyklischen  Intensität  die  Änderung 
einer  an  einem  Parameter  angreifenden  Kraft  zur  Folge  haben  und 
umgekehrt. 

Für  cyklische  Systeme  ist  nun  ganz  allgemein  eine  eigentümliche 
Art  der  gegenseitigen  Beeinflussung  besonders  charakteristisch,  die  man 
mit  Helmholtz  und  Hertz  zutreffend  „reciproke  Eigentümlichkeiten" 
nennen  kann.  Das  allgemeine  Schema  derselben  ist  folgendes:  Es  seien 
G^  und  i/  zwei  Bestimmungsstücke  einer  Koordinate  (einer  langsam  oder 
schnell  veränderlichen,  also  entweder  Parameterkräfte  und  Parameter 
oder  cyklische  Momente  oder  Intensitäten  und  cyklische  Kräfte),  und 
G^  und  H^  Bestimmungsstücke,  die  irgend  einer  anderen  (langsam  oder 
schnell  veränderlichen)  Koordinate  zugeordnet  sind,  so  bestehen  Rela- 
tionen von  der  Form: 

af  =  ±a?yr ^85) 

In  Worten:  Wenn  Vermehrung  des  Bestimmungsstückes  H^  der 
5-Koordinate  Vermehrung  des  Bestimmungsstückes  G^  der  r-Koordinate 
hervorbringt,  so  bringt  Vermehrung  des  Bestimmungsstückes  H^  der 
r-Koordinate  Vermehrung  (+)  oder  Verminderung  (— )  des  Bestimmuugs- 
stückes  G^  der  ^-Koordinate  hervor  und  umgekehrt  Und  zwar  sind  die 
Verhältnisse  von  Ursache  (Änderung  des  H^  oder  des  H^  zu  den  hervor- 
gebrachten Wirkungen  (Änderungen  des  G^  oder  des  G^  bei  unendlich 
kleinen  Veränderungen  in  beiden  Fällen  einander  gleich. 

Wir  hatten  ein  Beispiel  hierfür  schon  in  §  210  angeführt;  die  Änderungen, 
welche  an  einem  Parameter  des  Gyroskopes  hervortraten,  wenn  der  andere  Para- 
meter geändert  wurde,  entsprach  ganz  dem  obigen  Schema. 

409.    Bedeutung  der  reciproken  EigentQmlichkeiten.  —  Das  im 

vorigen  Paragraphen  näher  bezeichnete  Verhalten  ist  so  charakteristisch  für 
die  cyklischen  Systeme,  dass  wir  überall,  wo  es  sich  zeigt,  das  Mitspielen 
von  cyklischen  Bewegungen  vermuten  dürfen,  wenn  sie  auch  vielfach 
zu  den  „verborgenen"  Bewegungen  zu  zählen  sind.  Die  folgenden 
Ableitungen  werden  zeigen,  dass  diese  Eigentümlichkeiten  aus  dem 
innersten  Wesen  der  cyklischen  Systeme  entspringen.  Einige  beruhen 
auf  der  besonderen  Grössenordnung  einzelner  Bestimmungsstücke, 
z.  B.  darauf,  dass  die  kinetische  Energie  nur  die  cyklischen  Inten- 
sitäten enthält,  oder  die  Änderungsgeschwindigkeiten  der  Parameter 
klein  sind.  Andere  folgen  aus  dem  Bestehen  einer  Eräftefimktion 
für  die  Parameterkräfte  u,  s.  f.  Ihre  Ableitung  folgt  dann  leicht  aus 
der  besonderen  Form,  welche  die  allgemeinen  Bewegungsgleichungen 
für   die   Cykelsysteme   angenommen   haben.      Man    wird    finden,   dass 
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die  im  folgenden  aufgeflihrten  Sätze  die  reciproken  Eigentümlichkeiten 
cyklischer  Systeme  erschöpfen. 

Eeciproke  EigentQmlichkeiten  in  den  Beziehungen  der  an  den  Parametern 
angreifenden  Kräfte  P  zu  den  Parametern  p  wurden  schon  von  H.  von  Helmholtz 
hervorgehoben.^)  Auf  reciproke  Eigentümlichkeiten  in  den  Beziehungen  der  an 
Parametern  oder  an  cyklischen  Koordinaten  angreifenden  Kräfte  zu  den  cykiischen 
Intensitäten,  welche  in  der  Elektrodynamik  eine  Bolle  spielen,  wurde  zuerst  vom 
Verfasser  hingewiesen.^  Weitere  solche  reciproke  Eigentümlichkeiten  hat  endlich 
Hertz  in  seinen  Prinzipien  der  Mechanik  abgeleitet  und  im  Zusammenhange 
dargestellt") 

4iO.  Beziehungen  zwischen  den  an  Parametern  angreifenden 
Kräften  und  den  Parametern  selbst.  —  a)  Adiabatische  Systeme. 
An  den  beiden  Parametern  p^  und  pj^  mögen  von  dem  Systeme  aus  die 
Kraftmomente  P^'  und  P^  zu  Tage  treten.  Nach  260)  §  396  ist  dann, 
da  für  diese  Kräfte  eine  Kräftefunktion  existiert: 

«  dpa  ^  dpb    ' 

wo  N  die  adiabatische  Kräftefunktion  ist 

Bilden  wir  die  Ausdrücke  dP^jdpj^  bezw.  dF^jöp^,  so  er- 
halten wir: 

ÜV  -  -.     ^'^     bezw   -^^^  -  -  -^'^-  . 

Pb  OPa   dpö  Opa  Opt    dpa 

Nach  den  Regeln  der  Differentialrechnung  sind  die  rechts  stehenden 
Ausdrücke  einander  gleich;  wir  haben  also: 

O  Pg      P  Ph  9ftß\ 

dpi    "^    dpa ' 

Für  die  entsprechenden  von  aussen  her  auf  das  System  wirkenden 
Kräfte  gilt  dann  auch  die  Formel: 

4^  =  4^ 286a) 

OPb  OPa 

b)  Isocyklische  Systeme.  An  den  beiden  Parametern  7?^  ^^^Px 
mögen  die  Kraftmomente  P/  und  Pj^'  der  Beobachtung  und  dem  experi- 
mentellen Eingreifen  zugänglich  sein.     Nach  263)  §  398  ist  dann: 

*  opi  *-  dpk 

wo  Hr  die  isocyklische  Kräftefunktion  ist. 


*)  H.  VON  Helmholtz,  Über  daa  Prinzip  der  kleinsten  Wirkungen.  Journ.  f. 
reine  u.  angew.  Math.  100.  p.  161-165.  1887. 

•)  H.  Ebkkt,  WiED.  Ann.  52.  p.  417.  1894:  „Über  die  Bewegungsformen, 
welche  den  elektromagnetischen  Erscheinungen  zu  Grunde  gelegt  werden  können". 

*J  H.  Hebtz,  Prinzipien,  p.  242-246.  Nr.  568—578. 
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Bilden    wir    die   Ausdrücke    dPlJdp^    bezw.    dP^fdp^y    so    er- 
balten wir: 


ö  ^''  _  _i!Ä_    bezw    ^  ^''  - 


ö«77 


dpk  dpi  dpk  dpi  dpk  dpi 

Analog  wie  oben  ist  jetzt 

d  iV        d  Pi/ 


dpt  dpi 

Für  die  von  aussen  wirkenden  Kräfte  ist: 


287) 


.       - 287a) 

opk  opi 

Wenn  in  einem  adiabatiscben  oder  isocyklischen  System 

eine  Vergrösserung  eines  Parameters  p^  das  Kraftmoment  1\ 

steigert,   so   lässt   auch   umgekehrt   eine   Vergrösserung    des 

Parameters  ;?2  das  Kraftmoment  P^  anwachsen;  und  zwar  sind 

bei   unendlich    kleinen  Änderungen   die   relativen   Zuwächse 

öPg/öpi  und  dP^jdp^  einander  numerisch  gleich. 

Dieser  Doppelsatz  gilt  gaiiz  unabhängig  von  der  Zahl  der  vorhandenen 
cyklischen  Koordinaten;  er  besteht  daher  ebensowohl  für  Monocykel  und  Dicykel 
wie  fiir  Polycykel.  £r  findet  überall  dort  Anwendung,  wo  bei  einem  adiabatischen 
Systeme  (was  eventuell  ein  „verborgenes"  sein  kann),  oder  bei  einem  isocyklischen 
Systeme  mindestens  zwei  Parameter  und  die  an  ihnen  angreifenden  Kraftmomente 
§  366  der  Beobachtung  irgendwie  zugänglich  sind.  Bei  seiner  Ableitung  wurde 
nur  davon  Gebrauch  gemacht,  dass  die  Parameterkräfte  beider  Gruppen  poly- 
cyklischer  Systeme  Kräftefunktionen  besitzen. 

4ii.  Beziehungen  zwischen  den  Systemicräften  und  den  Anderungs- 
geschwindiglceiten  ihrer  Koordinaten.  —  a)  Parameterkräfte.  Im 
allgemeinen  hahen  wir  immer  in  diesem  Kapitel  wie  in  den  vorher- 
gehenden  vorausgesetzt,  dass  die  Änderungen  q  der  Parameter  so 
langsam  erfolgen,  dass  wir  die  ihnen  in  dem  Ausdrucke  für  die  kinetische 
Energie  entsprechenden  Glieder  unberücksichtigt  lassen  können;  kommen 
diese  q  in  den  Gleichungen  unserer  Systeme  gar  nicht  vor,  so  können 
wir  auch  auf  diesem  Wege  keine  Beziehungen  der  die  Systeme  defi- 
nierenden Bestimmungsstücke  zu  diesen  q  ableiten.  Dann  aber  würde 
sich  gerade  derjenige  Fall  cyklischer  Bewegung  unseren  näheren  Be- 
trachtungen entziehen,  der  den  Gegensatz  zwischen  elektropondero- 
motorischer  Wechselwirkung  und  Induktion  am  besten  erläuterte,  der 
Fall  des  Gyroskopes  §  210.  Denn  hier  steigerten  wir  primär  die  lang- 
same Präcessionsbewegung  des  einen  Ringes  (1)  etwa  um  dq^,  vergl. 
§  373,  und  erhielten  eine  Steigerung  der  am  Einge  (2)  wirkend  zu 
denkenden  Systemkraft  P^,  etwa  um  ÖP/;  war  d  P^  positiv  (auf  Ver- 
mehrung der  Winkelgrösse  p,,  gerichtet),  so  war  nun  das  Verhältnis 
von  Ursache  [dq^)  und  Wirkung  {dP.^)   derart,  dass,   wenn   wir   um- 


Beziehungen  zu  den  Änderungsgeschwindigkeiten  von  Koordinaten.       489 

gekehrt  die  Geschwindigkeit  der  langsamen  Kippbewegung,  in  der  der 
Ring  (2)  begrififen  war,  im  Sinne  des  wachsenden  p^  vermehrten,  etwa 
um  0^2?  a^  Einge  (1)  eine  Kraftänderung  ÖP/  wachgerufen  wurde,  die 
der  ursprünglichen  Geschwindigkeitsvermehrung  und  damit  der  Rich- 
tung des  wachsenden  Parameters  entgegengesetzt,  also  durch  —öPj' 
zu  bezeichnen  war.  Gerade  diese  Reciprocität  zeichnete  ja  auch  das 
LENZsche  Gesetz  aus,  welches  wir  durch  das  Modell  erläuterten. 

Um  das  hier  vorliegende  Reciprocitätsgesetz  abzuleiten,  wollen  wir 
daher  die  Vernachlässigung  der  q  zunächst  nicht  eintreten  lassen  und 
greifen  auf  die  am  Ende  des  §  368  S.  433  abgeleiteten  allgemeinen 
Gleichungen  196  a)  und  196  b)  zurück. 

Sind  p^  und  pj^  irgend  zwei  langsam  veränderliche  Parameter, 
q^  =  dpjdt  und  y^^  =  dpjdt  ihre  Änderungsgeschwindigkeiten,  P/  und 
P^  die  Kräfte,  welche  das  System  durch  sie  nach  aussen  hin  ausübt, 
so  gelten  für  die  Summe  und  die  Differenz 


dqk  dqt 

bis  aufs  Vorzeichen  (P/  =  —  P,  P^'  =  —  PJ  die  dort  gegebenen  Aus- 
drücke. Die  kinetische  Energie  Z  ist  eine  homogene  Funktion  zweiten 
Grades  aller  q,  also  sowohl  der  Änderungsgeschwindigkeiten  q  der  Para- 
meter, wie  der  cykHschen  Intensitäten  q.  Die  Glieder,  aus  denen  Z^ 
zusammengesetzt  ist,  bestehen  aus  drei  Klassen;  wir  finden: 

1.  Glieder,  die  in  das  Produkt  zweier  q  multipliziert  sind; 

2.  solche,    welche    das   Produkt   eines  q   und   einer  Intensität   q 
enthalten ; 

3.  endlich  Glieder,  welche  in  das  Produkt  zweier  q  multipliziert  sind. 
Die  Koeffizienten  A  aller  dieser  Glieder  sind  Funktionen  nur  der  p. 
Bildet    man    die    rechtsseitigen  Ausdrücke  der   Gleichung    196  a) 

vergl.  §  368,  so  liefert  für  d^  Jj^/dq.'dqj^  nur  das  in  die  beiden 
Parameteränderungen  q.  und  y^  miütiplizierte  Glied  einen  Beitrag;  das 
Resultat  der  partiellen  Differentiation  ist  ^.^;  die  Zeitableitung  liefert 
lauter  in  Grössen  q  multiplizierte,  also  bei  langsamen  Parameter- 
änderungen kleine  Glieder  (vergl.  z.  B.  die  Formel  232  b)  §  376;  die 
Summe  der  beiden  oben  genannten  Ableitungen  fällt  daher  immer 
klein  von  der  Ordnung  der  q  aus  und  konvergiert  mit  diesen  gegen  0. 
Ganz  anders  ist  es  mit  der  Differenz  196  b).  Zu  d^ L^jdq^dpj^ 
liefern  alle  Glieder  Beiträge,  die  in  das  betreffende  q^  multipliziert 
sind;  das  können  aber  sowohl  Glieder  sein,  deren  anderer  Geschwin- 
digkeitsfaktor wieder  ein  q  ist,  oder  auch  solche,  bei  denen  dieser  eine 
cyklische  Intensität  q  ist.  Die  q  sind  alle  gross,  eine  weitere  Differen- 
tiation ist  nicht  nötig,  die  Differenz  der  beiden  Ableitungen  ist  also 
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endlich,  sie  verschwiadet  im  allgemeinen  auch  dann  nicht,  wenn  die  q 
unendlich  klein  werden.  Je  mehr  das  Bewegungssystem  daher  einen 
streng  cyklischen  Charakter  annimmt,  um  so  kleiner  wird  die  Summe^ 
nicht  aber  die  Differenz  der  in  Rede  stehenden  Ableitungen,  so  dass 
für  cyklische  Systeme 


~ä ä ^^  ^ 


oder 


d  p; 


dPu' 


288) 


d  qt  d  qi 

ist.    Für  die  äusseren  Kräfte  gilt  dann  ebenfalls 

dPi   ^  _  dP^ 

dqt  dqi 


288  a) 


Ruft  die  Vergrösserung  der  Änderungsgeschwindigkeit  y^ 
eines  langsam  veränderlichen  Parameters  7?^  eine  Steigerung 
des  an  einem  anderen  Parameter  p.  hervortretenden  Kraft- 
momentes P/  hervor,  so  wird  das  ersterem  Parameter  ent- 
sprechende Kraftmoment  Pj^'  vermindert,  wenn  man  dpjdt^sq^ 
steigert 

Nach  §  373,  Formel  217  a)  ist  für  das  Gyroskop,  bei  dem  die  beiden  Bögen 
Pi  und  P2  als  langsam  veränderliche  Parameter  anzusehen  sind, 

dP, 


dq^ 
dP^ 


=  —  2  [sin  jp,  cos  j9,  {H  —  A)]  q^  —  II  sin  p,  •  q 


-K-—  =  +  2  [sin  j9,  cos  jo,  {II  —  A)]  q^  +  iZ"ßin  p,  •  q 
o  qi 

also  entgegengesetzt  gleich,  so  dass  die  Summe  beider  Ausdrücke  in  der  That 
gleich  Null  und  immer 

aP,    ^  _   dP^ 
dq%    "         dqi 
ist. 

Die  Differenz  beider  Ausdrücke  dagegen  verschwindet  selbst  bei  ^i  =  0  und 
^2  =  0  nicht,  sondern  bleibt  endlich  gleich  —  2  TZ"  sin  p,  •  q. 

Für  die  Parameterkrfifte  ist  also  bei  cyklischen  Systemen  niemals  dPiJdqt 
=  dPkjdqtj  sondern  diese  Systeme  sind  bezüglich  der  Parameterkräfte  durch  die 
entgegengesetzte  Gleichheit  der  relativen  Änderungen  ausgezeichnet,  vergl.  auch  §  390. 

b)  Parameterkräfte  und  Cykelkräfte.  Ganz  ähnliche  Betrach- 
tungen kann  man  für  die  Beziehung  einer  Parameter-  und  einer  Cykel- 
kraft  anstellen;  man  findet 


also 


dqk 
dqk 


+ 


dq^ 


=  0, 


d_  /V 


28b  b) 
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und 

41?.=  _4:^*_ 288c) 

Bringt  Steigerung  der  Änderungsgeschwindigkeit  y^  eines 
Parameters  pj^  eine  Vermehrung  einer  Cykelkraft  $ß'^  (E.M.K.) 
hervor,  so  wird  eine  Steigerung  der  dieser  entsprechenden 
Intensität  q^  (Stromesintensität)  eine  Änderung  der  System- 
kraft Pj'  wachrufen,  welche  der  erstgenannten  Steigerung 
entgegenwirkt. 

Die  Bichtigkeit  dieser  Formel  ergiebt  sich  übrigens  auch,  wenn  man  die  in 
ihr  angedeuteten  Ableitungen  an  den  Ausdrücken  232  b)  und  233  a)  direkt  vornimmt. 
Diese  Beiation  kommt  bei  den  Induktionsgesetzen  in  Betracht,  vergL  §  210  S.  284. 

Das  Zutreffen  des  LEKzscben  Gresetzes  giebt  uns  also  den  sichersten  Beleg 
für  die  Zulässigkeit  der  von  uns  von  Anfang  an  eingeführten  kinematischen 
Interpretation  dieser  elektromagnetischen  Erscheinungen  (vergl.  auch  des  Ver- 
fassers Abhandlung  ,,Dber  die  Bewegungsformen,  welche  den  elektromagnetischen 
Erscheinungen  zu  Grunde  gelegt  werden  können'^  in  Wiedemanns  Annalen  62. 
p.  417.  1894;  die  daselbst  von  dem  obigen  Satze  auf  Cykelkräftc  gemachte  Er- 
weiterung ist  nicht  zulässig,  vielmehr  hat  für  dieselbe  der  folgende  Satz  ein- 
zutreten). 

Die  Formel  288c)  gilt  augenscheinlich  auch  für  ^j^  =  0,  also  auch  für  zunächst 
ruhende  Strombahnen,  för  die  ^  =  0  ist. 

Die  beiden  soeben  gegebenen  Ableitungen  zeigen  besonders  deutlich,  wie 
die  Grössenordnung  der  in  Betracht  kommenden  Grössen  hier  den  Ausschlag  giebt. 

c)  Cykelkräfte.  Ist  q^  eine  cyklische  Intensität^  ^V  die  an  ihrer 
Koordinate  angreifende  cyklische  Kraft,  q^  eine  andere  cyklische  In- 
tensitäty  ^^  die  an  ihrer  Koordinate  angreifende  cyklische  Kraft^  so 
ist  nach  §  376,  Formel  232  b) 


nnd 


Da  aber  nach  S.  450  A^^^  =  A^^  ist,  so  sind  beide  Ausdrücke  ein- 
ander gleich  und  daher  ist: 


ö  q,  d  q* 

oder  auch,  da  ?ß  =  —  ^'  ist, 


289) 


289  a) 


d  q^  d  q^ 

Bringt  Steigerung  der  cyklischen  Intensität  einer  Koor- 
dinate {fj)  Vermehrung   der   Cykelkraft   an   einer  anderen  {0-) 
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hervor,  so  ruft  auch  ein  Anwachsen  der  Intensität  an  dieser 
{&)  eine  Steigerung  der  Cykelkraft  an  der  anderen  (rj)  hervor. 
Dieser  Satz  gilt  fftr  Di-  und  Polycykel. 

Euft  Steigerung  der  Stromesintensität  in  einer  Strombahn  eine  indoziertc 
E.M.K.  von  bestimmter  Richtung  in  einer  anderen  Bahn  hervor,  so  ruft  ein  Strom- 
impuls von  dieser  Bichtung  in  dieser  zweiten  Bahn  in  der  ersten  eine  E.M.K. 
wach,  deren  Bichtung  mit  der  des  ursprünglichen  Stromes  übereinstinmit  In 
Parallelbahnen  ruft  bei  der  Schliessung  ein  Primärstrom  z.  B.  einen  Seknndärstrom 
von  entgegengesetzter  Eichtung  in  der  Sekundärbahn  hervor;  erzeugen  wir  in 
dieser  einen  diesem  Induktionsstrom  gleichgerichteten,  so  ruft  dieser  in  der  Primäi^ 
leitung  einen  ihm  entgegengesetzt  gerichteten  hervor;  dieser  ist  also  dem 
Schliessungsstrome,  von  dem  wir  ausgingen,  und  damit  auch  der  E.M.K.,  die  ihn 
erzeugte,  gleichgerichtet,  er  sucht  diese  E.M.K.  zu  vermehren.  Das  Grundgesetz 
der  Elektroinduktion  §  219  ist  also  ein  spezieller  Fall  des  durch  289)  ausgedrückten 
Gesetzes.  Dieses  ist  ausserordentlich  viel  allgemeiner  und  kann  auf  beliebig  viele 
Ströme  bezogen  werden,  ist  auch  nicht  mehr  an  Linearströme  gebunden. 

Die  Ableitung  des  Satzes  konnte  nicht  mehr  durch  die  bei  a) 
und  b)  benutzten  Folgerungen  gewonnen  werden,  weil  die  ?ß  selbst 
klein  von  der  Ordnung  der  q  und  q  sind,  vergl.  S.  453. 

412.  Beziehung  zwischen  den  an  Parametern  angreifenden  Kräften 
und  den  cyiciischen  Momenten  einerseits  und  den  cyiciischen  Intensi- 
täten und  den  Parametern  andererseits.—  a)  Adiabatiscbe  Systeme. 
Nach  §  376  b,  234)  können  wir  die  an  dem  Parameter  p^  wirkende 
Kraft  P^  durch  die  partielle  Ableitung  der  kinetischen  Energie  des 
cyklischen  Systems,  ausgedrückt  in  den  cyklischen  Momenten  Sj  nach 
diesem  Parameter  p^  darstellen;  es  ist 

hier  ist  ebenso  wie  die  rechte  Seite  auch  die  linke,  also  P '  Funktion 
der  Parameter  p  imd  der  cyklischen  Momente  f. 

Nach  227)  §  375  ist  femer  die  cyklische  Intensität  q,,  dai-stellbar 
als  partielle  Ableitung  desselben  Ausdruckes  Sj  für  die  kinetische 
Energie  nach  dem  entsprechenden  Momente  f^;  es  ist 

hier  ist  ebenso  wie  die  rechte  Seite  auch  die  linke,  q,,  Funktion  der 
Parameter  p  und  der  cyklischen  Momente  f. 

Wir  bilden  nun 

a)  die  partielle  Ableitung  des  P^  nach  dem  f,.  Dabei  denken 
wir  uns  die  p  ihre  Werte  unverändert  beibehaltend.     Wir  erhalten 

d\fi  dpa  öf,  ■ 

ß)   die   partielle  Ableitung   des  q,  nach  dem  p^.    Dabei  denken 
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wir  uns   die  f   alle  als  konstant,   wir  nehmen  also  eine  adiabatische 
Zustandsänderung  vor.    Wir  erhalten: 

dpa  d  |j7  dpa 

Die  beiden  zweiten  Ableitungen  des  Sf,  auf  die  wir  in  a)  und  ß) 
geführt  worden  sind,  haben  aber  nach  den  Regeln  der  Differential- 
rechnung den  gleichen  Wert,  also  ist: 

^--Ü 290) 

So  ist  nach  den  am  Schlüsse  von  §  390  gegebenen  Formeln  für  den  Mono- 
cykel  §  372 


also  in  der  That 


d]                  4mp^ 

P 

dPa 

dq                     2 
dp                 4mp^ 

f 
P' 

dPa' 

dp 

b)  Isocyklische  Systeme.  Nach  233)  §  376  b  können  wir  die 
an  dem  Parameter  p^  wirkende  Kraft  P!  durch  die  partielle  Ableitung 
der  kinetischen  Energie  des  cyklischen  Systems,  ausgedrückt  in  den 
cyklischen  Intensitäten,  fiq,  nach  diesem  Parameter /?^  darstellen;  es  ist 

'  "    dp,   ' 
hier  ist  ebenso  wie  die  rechte  Seite  auch  die  linke,  also  P!,  Funktion 
der  Parameter  p  und  der  cyklischen  Intensitäten  q. 

Nach  226)  §  375  ist  femer  das  cyklische  Moment  f,  darstellbar 
als  partielle  Ableitung  desselben  Ausdruckes  Sq  für  die  kinetische 
Energie  nach  der  betreffenden  cyklischen  Intensität  q,;  es  ist 


f.= 


Öfiq 


hier  ist  ebenso  wie  die  rechte  Seite  auch  die  linke,  also  f,,  Funktion 
der  Parameter  p  und  der  cyklischen  Intensitäten  q. 

Wir  bilden  nun 

cc)  die  partielle  Ableitung  von  P!  nach  dem  q,.  Dabei  denken 
wir  uns  die  p  ihre  Werte  unverändert  beibehaltend.     Wir  erhalten: 

dqn    ~    dpid(\rt 
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ß)  die  partielle  Ableitung  des  f,  nach  dem  p^.  Dabei  denken  wir 
uns  die  q  alle  als  konstant,  wir  nehmen  also  an  dem  System  eine  iso- 
cyklische  Zustandsänderung  vor  und  erhalten: 

dpi        d(\ii  dpi 

Die  beiden  zweiten  Ableitungen  des  Sq  sind  wieder  einander  gleich, 
also  ist: 


.       - 291) 

dqn         dpi  ^ 

So  ist  nach  den  in  §  394  gegebenen  Formeln  für  das  Modell  §  372,  wenn 
wir  an  diesem  isocykUsche  Zastandsftnderangen  eintreten  lassen: 

-- —  =  —  2*4mp'Q  = 5 —  und  ^  =  2*4mp*Q, 

oq  '^  ^  dc\  dp  ^  ^' 

also  in  der  That: 

d  P{        8  I 


d  q         dp 

In  Worten  lauten  beide  Sätze  zusammengenommen: 

Wenn  in  einem  cyklischen  System  eine  Vermehrung 

des  cyklischen  Momentes  f,,    |    der  cyklischen  Intensität  q, 

bei    festgehaltenen   Parametern    eine   Steigerung    der  Kraft 

nach  dem  Parameter 

Pa  I  Pi 

zur  Folge  hat,  so  ruft  die 

adiabatische  |  isocyklische 

Yergrösserung  des  Parameters 

Pa  I  Pi 

eine 


Vermehrung 
des  cyklischen  Momentes  f,. 


Verminderung 

der  cyklischen  Intensität  q^ 

hervor,  und  umgekehrt 

und  zwar  ist  bei  unendlich  kleiner  Änderung 

d\n  bezw.  dp^  |  öq,  bezw.  dp. 

das  Verhältnis  der  hervorgerufenen  Änderungen 

dP^  bezw.  —  öq,  |  ÖP/  bezw.  öf, 

zu  den  erzeugenden  Zuwächsen  in  beiden  Fällen  das  gleiche. 

Auch  dieser  Doppelsatz  gilt  ganz  unabhängig  von  der  Zahl  der  vorhandenen 
cyklischen  Koordinaten;  er  besteht  daher  ebensowohl  fär  Monocykel  und  Dicykel 
wie  filr  Polycykel.  Jeder  einzelne  Satz  findet  überall  dort  Anwendung,  wo  es 
möglich  ist,  neben  einer  cyklischen  Intensität  auch  das  entsprechende  cyklische 
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Moment  unmittelbar,  d.  h.  ohne  Kenntnis  der  Koeffizienten  Ä  oder  B,  vermittelst 
deren  eine  von  beiden  Grössen  durch  die  andere  ausdrückbar  ist,  zu  bestimmen; 
ausserdem  muss  noch  irgend  ein  Parameter  und  die  an  ihm  angreifende  Kraft  der 
Beobachtung  zugänglich  sein. 

Lassen  sich  bei  gegebenem  Parameter  p^  und  seiner  Kraft  P^  und 
dem  bekannten  cyklischen  Momente  f^  und  der  entsprechenden  Inten- 
sität qs  sowohl  adiabatische  wie  isocyklische  Zustandsänderungen  vor- 
nehmen, so  gelten  die  beiden  Eelationen: 

^5L=_4^undl^  =  -^    .    .    .    .    291a) 

d]i  dpa  oqi  apa  ' 

(adiabatisch)  (isocjklisch) 

413.  Spezielle  Form  bei  Monocykeln.  —  Bei  einem  monocyklischen 
System  hatten  wir  schon  früher  §§  137 — 139  die  einzige  cyklische 
Intensität,  die  vorkommt  mit  q  ohne  Index,  das  zugehörige  Moment 
mit  f  ohne  Index  bezeichnet  Ebenfalls  schon  früher,  §  381,  wiesen 
wir  auf  den  einfachen  Zusammenhang  zwischen  Intensität  und  cyklischem 
Momente  bei  diesen  Systemen  hin: 

f  =  ^q 248) 

vergl.  auch  §  373  am  Ende  S.  449. 

Da  hier  Ä  als  Summe  von  lauter  Quadraten  notwendig  stets  eine 
positive  Grösse  ist,  so  sind  die  monocyklischen  Systeme  dadurch  aus- 
gezeichnet, dass  bei  ihnen  eine  Vergrösserung  der  cyklischen  Intensität 
bei  festgehaltenen  Parametern  stets  mit  einer  Vermehrung  des  cyklischen 
Momentes  Hand  in  Hand  geht. 

Vermöge  der  charakterisierenden  Gleichung  248)  entspricht  also 
einer  positiven  Ändenmg  von  q  (Zuwachs)  immer  eine  solche  von  f. 

Für  Monocykeln  können  wir  also  mit  Eücksicht  auf  die  Glei- 
chungen 290)  und  291)  sagen: 

Wenn  in  einem  monocyklischen  Systeme  eine  Vermehrung 

der  cyklischen  Intensität  q     |     des  cyklischen  Momentes  \ 

bei  festgehaltenen  Parametern  eine  Steigerung  der  Kraft  P^ 
nach  dem  Parameter  p^  zur  Folge  hat,  so  ruft  die 

adiabatische  |  isocyklische 

Vergrösserung  des  Parameters  p^  eine 


Verminderung 
der  cyklischen  Intensität  q 


Vermehrung 

des  cyklischen  Momentes  f 

hervor  und  umgekehrt 

Bei  den  Monocykeln  verlangen  die  Anwendungen  dieser  beiden  Sätze  also 
nur  die  unmittelbare  Bestimmbarkeit  entweder  der  cyklischen  Intensität  oder  des 
cyklischen  Momentes. 
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So  war  bei  dem  Beispiele  des  §  872  nach  den  Fonneln  §  890  am  Schliias: 

dPa    ^     dPa       dl 2^_    1.4^      ,^    _dPa\ 

öq  d\      dc\  4tmp*     p  ^  d  q 

und  andererseits: 

dq  2  f 


also 


dp  4  mp*     p 


dPa'  dq 


4wp*       dq  dp 

wie  der  Satz  erfordert. 

Dagegen  ist  für  isocyklische  Änderungen  nach  §894  für  unseren  Spezialfall: 

dPi        dPi     dq  ^  ,  1  dP/ 

öf  dq      d\  ^  ^  4mp^  d\ 

andererseits 


also  in  der  That 
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^■^  4mp^ 

3f 
dp 

=  24' 

mp-q, 

mp* 

dP/ 

dp 

wie  unser  Satz  verlangt 

414.  Beziehungen  der  an  Parametern  und  an  cyklischen  Koor- 
dinaten angreifenden  Kräfte  zu  Änderungen  cylclischer  Intensitäten 
und  der  Parameter.  —  a)  Adiabatische  Systeme.  Bei  Ableitung 
der  Gleichung  290)  §  412  hatten  wir  dem  Momente  f,  eine  Ände- 
rung öf,  erteilt  und  dadurch  die  Parameterkraft  P^  um  dP^  ge- 
ändert Dabei  war  es  ganz  ausser  Bücksicht  geblieben,  in  welcher 
Zeit  diese  Änderungen  erfolgt  waren.  Beide  Grössen,  f,  und  PJ  sind 
aber  Funktionen  der  Zeit  Wir  können  uns  die  einander  entsprechenden 
Änderungen  dadurch  entstanden  denken,  dass  die  Zeit  t  die  Ände- 
rung dt  erfahren  hat,  d.  h.  wir  können  sie  uns  in  der  Zeit  dt  ent- 
standen denken.  Dann  betrachten  wir  öf,  und  ÖP/  als  abhängig  von 
der  Zeit  t  Dividieren  wir  also  Zähler  und  Nenner  des  Quotienten 
beider  Änderungen  öP^'/^f^  durch  dt,  so  stellt  uns  der  Zähler  dP^ fdt 
die  Ableitung  der  Kraft  P^'  nach  der  Zeit,  also  die  Grösse  P^'  dar, 
der   Nenner   d\t,jdt   die   zeitliche  Ableitung   des   Momentes   f,,    also 

die  Grösse  f,. 

Nach  232)  §  376  ist  aber 

wo  ?Bq  die  auf  die  cyklische  Koordinate  p,  von  aussen  ausgeübte  Kraft 
darstellt     Wir   wollen   also   die  Änderung  des  Momentes  |,  als  eine 
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Wirkung  der  äusseren  Kraft  ^,  ansehen.  In  Formel  290)  §  412  war 
gar  keine  Voraussetzung  über  die  nähere  Art  der  Entstehung  der 
unendlich  kleinen  Änderungen  öf,  und  ÖP^'  gemacht  worden.  Wir 
können  diese  Formel  also  auch  hier  anwenden  und  schreiben: 

ßechter  Hand  hat  die  vorzunehmende  Änderung  adiabatisch  zu 
geschehen^  d.  h.  bei  der  Ableitung  des  q^  nach  dem  p^  sind  die  Mo- 
mente f  konstant  zu  lassen. 

In  Worten  lautet  der  Sinn  der  Formel  292): 

Wenn  in  einem  cyklischen  Systeme  eine  von  aussen  auf  die 
cyklische  Koordinate  p,  ausgeübte,  diese  vergrössernde  Kraft 
?ßq  ein  zeitliches  Anwachsen  der  inneren  Systemkraft  P^'  nach 
dem  Parameter  p^  zur  Folge  hat,  so  ruft  die  adiabatische 
Vergrösserung  des  Parameters  p^  eine  Verminderung  der 
cyklischen  Intensität  q,  hervor  und  umgekehrt  Und  zwar 
ist  bei  unendlich  kleinen  Änderungen  das  Grössenverhältnis 
zwischen  Ursache  und  Wirkung  in  beiden  Fällen  das  gleiche. 

So  ist  für  das  Modell  §  372  nach  den  Formeln  am  Ende  von  §  390: 
also 


und 


dP. 

d\  _            2         f    j 
dt             4tnp*     p 

Pa                     2             f 

SP              4m  p*      p 

^'    •^             4mp'      p 

P/    _        Öq^ 

also  in  der  That 


%  dp 

b)  Isocyklische  Systeme.  Dififerenziert  man  in  der  Formel  233  a) 
§  376  die  Parameterkraft  P/  nach  einem  q,  z.  B.  q^,  wobei  man  sich 
die  Parameter  konstant  erhalten  denkt^  so  findet  man  einen  Ausdruck, 
der  demjenigen  entgegengesetzt  gleich  ist,  den  man  erhält,  wenn  man 
in  Formel  232  b)  5ß'^  nach  q^  ableitet,  wobei  die  q  als  Konstanten  zu 
betrachten  sind,  also  eine  isocyklische  Zustandsänderung  vornimmt; 
es  ist  also 

d  P{  d  ^ßV        d  S^& 


dq&  dqi  d  qi 
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In  Worten: 

Wenn  in  einem  cyklischen  Systeme  eine  Vermehrung  der 
cyklischen  Intensität  q^  bei  festgehaltenen  Parametern  /? 
eine  Steigerung  der  Kraft  PI  nach  dem  Parameter  jo^  zur  Folge 
hat,  so  entspricht  der  isocyklischen  Vergrösserung  von  gr. 
eine  negative  von  dem  System  auf  die  cyklische  Koor- 
dinate p^  ausgeübte  Kraft  ^y,  die  also  diese  Koordinate  zu 
verkleinern  strebt  und  umgekehrt  Bei  unendlich  kleiner 
Grösse  der  ins  Spiel  tretenden  Faktoren  ist  das  Verhältnis 
von  Ursache  und  Wirkung  in  beiden  Fällen  ausserdem 
das  gleiche. 

qi  ist  klein  von  erster  Ordnung.  Wir  haben  aber  auch  $^  oder  $V  als  klein 
von  derselben  Ordnung  anzusehen,  vergl.  §  876  a,  so  dass  die  beiden  Verhältnisse 
rechts  endliche  Werte  haben. 

So  ist  für  den  Monocykel  §  372  nach  den  Formeln  in  §  394: 

d  P 

-   *    =  —  2-4  mj[>'q  und  da  $  =  f  =  2-4mpq-9  +  4wip*q, 
dq 


also  in  der  That 


-gf-  =  2.4  m;,q, 
dP!  dPi       ö  $  ö  $' 


dq  dq         d  q  d q 

Die  Formel  293)  gilt  für  Mono-»  Di-  und  Polycykel.  Ihre  Anwendung  findet 
sie  überall  dort,  wo,  wie  in  der  Elektrodynamik,  ausser  cyklischen  Intensitäten 
(Stromesintensitäten)  noch  die  auf  sie  wirkenden  Kräfte  (elektromotorische  Kräfte) 
der  Beobachtung  zugänglich  sind.  Dann  stellt  sie  eine  Beziehung  der  Verhältnisse 
der  ersteren  zu  den  Parameterkräften  und  die  Abhängigkeit  der  letzteren  von  den 
Änderungsgeschwindigkeiten  der  Feldparameter  dar.  Der  Vorgang  der  Magneto- 
induktion, wie  wir  ihn  im  13.  Kapitel  betrachtet  haben,  ist  ein  besonders  einfacher, 
hierher  gehöriger  Fall.  Denken  wir  uns  vor  dem  horizontal  liegenden  Stabmagneten 
der  §§  215  und  216,  etwa  vor  seinem  iV^-Pol,  die  in  §  216  erwähnte  Drahtspirale 
vertikal,  frei  nach  vorwärts  und  rückwärts  beweglich,  aufgehängt  und  von  einem 
Strome  in  solcher  Richtung  durchflössen,  dass  Abstossung  stattfindet,  so  kann  die 
Entfernung  von  der  Spulenmitte  bis  zum  Stabende  als  langsam  verändei-licher 
Parameter  betrachtet  werden.  Steigerung  der  Stromstärke  q  ruft  eine  solche  der 
Parameterkraft  P'  in  dem  Systeme  Strom -Magnetfeld  hervor,  welche  die  Ge- 
schwindigkeit der  Bewegung  zu  steigern  strebt  (dP'/^P  positiv).  Euht  die  strom- 
lose Spirale  vor  dem  Magnetpole,  so  wird  bei  einem  Inhewegungsetzen  eine 
E.M.K.  $'  erzeugt,  welche  deijenigen,  die  ursprünglich  den  Strom  unterhielt,  ent- 
gegengesetzt gerichtet  ist  (Abnahme  der  umschlossenen  KrafÜinieuzahl  von  A^  aus 
gesehen).  Jeder  Steigerung  der  Bewegungsgeschwindigkeit  etwa  um  d  q  entspricht 
eine  (durch  die  pro  Zeiteinheit  mehr  geschnittene  Kraftlinienzahl  bestimmte)  Ver- 
gi'össerung  der  E.M.K.  —  ^'  etwa  um  ö$'.  Dem  q  entspricht  das  —  $',  das  dq 
dem  —  ö$';  dem  f  q-dt  oder  dp  entspricht  das  —  f^-dt,  d.  h.  mit  Rücksicht 
auf  das  Onusche  Gesetz  eine  bei  dem  Übergange  aus  einer  Lage  (p)  in  eine 
andere  (p  +  dp)  im  ganzen  induzierte  „Gesamtelektricitätsmenge",  der  „Integral- 
strom** der  älteren  Anschauungen,  vergl.  §  301  Versuch  110  und  §  284  vorletzter 
Abschnitt. 
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Wollen  wir  die  Beträge  der  beiden  Verhältnisse  d P' I d q  und  —  d^* Id  q  mit- 
einander vergleichen  und  auf  sie  die  Formel  293)  anwenden,  so  müssen  wir  dafür 
sorgen,  dass  das  System,  während  wir  die  zweitgenannte  Zustandsänderung  vor- 
nehmen, im  übrigen  in  identischen  Zuständen  verbleibt  Steigern  wir  die  E.M.K.  —  $', 
so  wird  nach  dem  ÜHMSchen  Gesetze  auch  die  Stromstärke,  die  cyklische  Inten- 
sität q  gesteigert,  und  damit  die  elektromagnetische  Kraft,  gegen  die  wir  die  Arbeit 
leisten,  welche  zur  Bildung  des  Induktionsstromes  führt  Wir  müssen  daher  q 
konstant  erhalten,  d.  h.  die  Zustandsänderung  isocyklisch  ausfuhren,  da  sonst  die 
Bedingungen  am  Anfang  und  am  £nde  der  Zeit,  in  welche  die  Zustandsänderung 
d  q  fällt,  verschiedene  sein  würden,  und  wir  eben  nur  die  Abhängigkeit  des  —  d  $' 
von  dem  d  q  kennen  wollen  (die  Differentiation  soll  eine  partielle  sein).  Wir 
wissen,  wie  wir  uns  diese  Konstanz  des  q  herbeigeführt  denken  können;  wir 
„koppeln^^  das  System  mit  einer  äusseren  Elektricitätsquelle,  deren  £.M.K.  wir 
immer  so  einregulieren,  dass  während  des  ganzen  betrachteten  Prozesses  (—  d^'/^  9) 
die  etwa  angestrebten  Änderungen  der  Intensität  q  gerade  kompensiert  werden. 
Man  sieht,  dass  diese  Betrachtungen  das  vollkommene  Analogon  auf  elektri- 
schem Gebiete  zu  den  hier  angestellten  allgemeinen  Zustandsbetrachtungcn  bilden 
(vergl.  u.  a.  auch  §  898)  und  speziell  unser  Fall  in  den  Bereich  des  allgemeinen 
Gesetzes  293)  gehört 

£benso  wie  hier  bilden  alle  elektrischen  Vorgänge  immer  nur  höchst  spezielle 
Fälle  der  von  der  Cykeltheorie  behandelten  Probleme;  diese  ist  so  allgemein  und 
umfassend,  dass  in  ihr  selbst  die  verwickelteten  Kombinationen  von  Strom-  und 
Magnetsystemen,  die  nur  denkbar  sind,  inbegriffen  sein  wurden. 
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